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Die im Text enthaltenen Abbildungen sind ausgeführten Haus- 
bauten entnommen. 


1. Einleitung 


Wie baue ich mein Haus? Diese Frage bewegt heute 
Tausende, die dem Häusermeere der Stadt entfliehen wol- 
len und der nervenzerrüttenden Anspannung des großstäd- 
tischen Treibens nicht länger gewachsen zu sein glauben. 
Statt der Miethauswohnung draußen ein eigenes Häuschen 
zu besitzen, ist ein verlockender Gedanke, Und die Mög- 
lichkeit, ihn zu verwirklichen, scheint gerade heute immer 
näher zu rücken, Grundstücksgesellschaften senden ihre 
verführerischen Ankündigungen aus; Zeitschriften und 
Sonderwerke sind voll von entzückenden Häusern und 
Häuschen; die Gartenstadt verspricht auch dem Minder- 
bemittelten mit geringen Kosten ein eigenes Heim mitten 
in.der freien Natur darzubieten, Das erweckt bei vielen 
Hoffnungen und gibt Wünschen ihr Dasein, die früher 
als zu kühn erachtet worden wären. Wenn der Städter 
auf Sonntagsausflügen die landhausbesetzten Vororte 
durchstreift, darin wird seine Sehnsucht bis zu dem Ent- 
schluß gesteigert, doch zum mindesten einmal die Mög- 
lichkeit des Bewohnens eines eigenen Heims zu überdenken. 

Eine Untersuchung dieser Art ist nun für den Unkun- 
digen nicht ganz so einfach. Ganze Reihen von Fragen 
steigen auf, für deren Beantwortung zunächst die Erfah- 
rung fehlt. Im Vordergrunde steht für die allermeisten 
die Geldfrage. Kann ich für die Miete, die ich in der Stadt 
zahle, auch im eigenen Hause wohnen? Wenn ja, welche 
Nebenausgaben für veränderte Haushaltung, Fahrgelder, 
Haus- und Gartenunterhaltung usw, kommen hinzu? So- 
dann folgen Fragen, die mit dem Zeitaufwand der Fahrt 
nach der Stadt im Zusammenhange stehen, Schulfragen für 
die Familien mit Kindern, Fragen der Versorgung mit 
Lebensmitteln und Waren, Fragen, die sich auf den Be- 
such von Konzerten, Theatern und Gesellschaften beziehen, 
Alle diese Dinge müssen wohl überlegt werden. Es liegt 
m Wesen der Sache, daß sie zu Ausgleichsversuchen 
führen: für Aufzugebendes wird anderes, vielleicht Besseres 
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eingetauscht; statt dieser oder jener städtischen Annehm- 
lichkeit genießt man die mannigfaltigen, unbestreitbaren 
Vorzüge des Landlebens. 

Ist die Möglichkeit, sich draußen anzubauen, aber 
schließlich festgestellt, so folgen neue große Schwierig- 
keiten. Welcher Bauplatz ist der geeignetste? Wie gelange 
ich zu einem Entwurfe? Soll ich mich einem der nur allzu 
dienstbereiten Helfer anvertrauen, die sich schon täglich 
erbieten, Pläne zu liefern? Oder wie soll Ich es anfangen? 
Und dann welter: kann ich mich darauf verlassen, dad 
das Haus für die in Aussicht genommene Bausumme auch 
ausführbar ist, oder muß ich noch auf große Nachrechnun- 
gen gefaßt sein? Die letzte Frage wird mit besonderer 
Bangligkeit gestellt, weil bei vielen Bauten Gerüchte von 
maßlosen Kostenüberschreitungen in der Luft schwirren. 

Hat der zukünftige Bauherr sich nun aber zur Ausfüh- 
rung seines Entschlusses durchgerungen, ist der Bauplatz 
gekauft und der Architekt gewählt, so kommt erst die 
eigentliche, umfänglichste Erwägung, wie das Haus im 
einzelnen anzulegen sei. Die Lösung dieser Aufgabe geht 
zwar mehr den Architekten an, der nunmehr als getreuer 
Ratgeber und wohlbewanderter Sachverständiger des Bau- 
herrn waltet, allein es ist nötig, daß auch der Bauherr an 
ihr mitarbeite, denn er muß doch zum mindesten dem 
Architekten seine mannigfaltigen Wünsche angeben, ihm 
die Unterlagen, das Bauprogramm für seine Entwurfs- 
arbeit überreichen, Es ist dafür wichtig, daß er über die 
springenden Punkte der besten Hausanlage unterrichtet 
sei; jedenfalls wird dadurch das Zusammenwirken zwi- 
schen Bauherrn und Architekten ganz wesentlich erleich- 
tert werden. Denn das Haus muß das Ergebnis der ge- 
meinschaftlichen Arbeit beider sein, 

Der Bau dos eigenen Hauses ist eines der bedeutungs- 
vollsten Ereignisse, die sich im Leben des Menschen ab- 
spielen, das wichtigste vielleicht nächst der Verheiratung. 
Schon die wirtschaftliche Bedeutung ist nicht gering und 
fällt selbst beim Reichen ins Gewicht. Dann aber kommt 
doch in Betracht, daß der Bauherr voraussichtlich sein 
ganzes Leben hindurch in dem Hause, das er sich baut, 
wohnen wird. Wie schwerwiegend ist es da, ob er sich 
dort wohl fühlt oder nicht; das ganze spätere Lebens- 
behagen hängt davon ab. Also ist es unbedingt nötig, daß 
der Bauherr alle Einzelheiten des Hausplanes nicht nur in 
ihrem Entstehen verfolgt, sondern daß er auch mitspricht, 


den Hausentwurf sozusagen miterlebt. Je mehr er das tut, 
desto mehr wird das Haus dann auch sein inneres Eigen- 
tum sein, es wird gewissermaßen ein Stück seines Selbst 
worden. 

Wie vieles ist beim Hausentwurf aber zu bedenken! Ein 
ganzes Heer von Einzelfragen, eine ganze Wissenschaft 
steigt auf. So Ist es durchaus nicht gleichgültig, ob das 
Haus auf diese oder jene Stelle des Bauplatzes gesetzt 
wird, denn, abgesehen davon, daß es für sich selbst die 
vorteilhafteste Lage beansprucht, kann ein falsch gestell- 
tes Haus den ganzen Garten verderben, Das Haus selbst 
aber wird, wenn bei seiner Anlage der Besonnung, der 
Zugänglichkeit, den Wetterverhältnissen nicht gehörig 
Rechnung getragen ist, mit schweren Mängeln behaftet 
sein. Und dann ist die Art und Weise, wie die Räume im 
Hause vortellt werden, von denkbar größter Bedeutung für 
die Bewohnbarkeit. Ob das Haus mit einem Untergeschoß 
für Wirtschafts- und Dienstbotenräume ausgestattet wer- 
den soll, ob die Küche ebenerdig untergebracht wird, ob 
ein oder zwei ausgebaute Stockwerke angelegt werden, ob 
überhaupt mehr in die Breite oder mehr in die Höhe ge- 
baut werden soll, das sind die ersten einschneidenden Ent- 
scheidungen, die für den Hausentwurf zu treffen sind. Wie 
sodann die einzelnen Räume aneinandergereiht werden, 
wie sie sich in ihren Größenverhältnissen zueinander ver- 
halten sollen, wie sich der Verkehr im Hause abwickeln, 
wie sich die Bewirtschaftung und Bedienung aufs be- 
quemste und ohne Störung der Bewohner abspielen wird, 
wie der Zugang für Besucher geregelt, die notwendigen 
Bequemlichkeiten angeordnet, die Dienstboten menschlich 
untergebracht und doch die Lebenskreise der Herrschaft 
und der Dienerschaft getrennt werden, das alles muß 
Rauch überlegt und mit dem Architekten erörtert wer- 

len. 

Ist über diese Punkte Einigkeit erzielt, und sind so die 
Grundlagen für den eigentlichen Bauentwurf geschaffen, 
0 ist die Gartenstellung ein weiteres wichtiges Gebiet der 
gemeinschaftlichen Beratung. Was soll im Garten ge- 
zogen werden? Welcher Anteil an Blumen-, an Gemüse-, 
an Obstpflanzungen ist erwünscht, wo sind diese Einzel- 
teile der Gartenanlage zweckmäßig unterzubringen? Wo 
sind Ruheplätze, Gartenlauben, Laubengänge anzulegen? 
Wie erfolgt die Abgrenzung nach den Nachbarn in einer 
Weise, daB eine gegenseitige Störung vermieden wird? 
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Wie können unerwünschte An- und Ausblicke verdeckt, 
schöne Aussichten in die Landschaft eröffnet werden? 

Mit der Entscheidung aller dieser Fragen ist aber erst die 
äußere Gestaltung des Anwesens erledigt. Jetzt folgt ein 
Kapitel, das zu den verwickeltsten des Hausbaues gehört, 
nämlich die Einrichtung der inneren Räume. Ist es schon 
natürlich, daß der Bauherr bei der äußeren Gestaltung 
im weitgehenden Maße mitwirkt, so müssen bei der Ein- 
richtung der Räume des Hauses seine persönlichen 
Wünsche völlig bestimmend sein. Die Erfahrung lehrt, 
daß gerade hier die langwierigsten Verhandlungen er- 
wachsen und die größten Schwierigkeiten zu überwinden 
sind, Das liegt zum Teil daran, daß wir in Deutschland 
heute noch kein allgemein anerkanntes Geschmacksüber- 
einkommen haben, wie es in alten Zeiten vorlag und bei 
anderen Völkern zum Teil noch heute herrscht. Das Alte 
ist überständig, das Neue aber noch nicht widerspruchs- 
los angenommen, Es ist konnzeichnend, daß die meisten 
Hausbau-Verhandlungen mit den vorhandenen alten Mö- 
belstücken beginnen. Wie weit es richtig oder nicht rich- 
tig ist, die Zimmer nach den Möbeln zu bauen, ist nicht 
immer einfach zu entscheiden, zumal beim Bauherrn 
häufig Gefühlswerte sehr stark mitsprechen. 

Aber abgesehen von Geschmacks- und persönlichen 
Fragen, ist schließlich bei der inneren Einrichtung eines 
Hauses unendlich viel rein Praktisches zu erörtern. Jedes 
einzelne Zimmer bedarf der sorgfältigsten Durchdenkung. 
Wo im Arbeitszimmer der Schreibtisch stehen muß, wo 
und wie die Bücher untergebracht werden sollen; die baste 
Form des Musikzimmers, die zweckmäßigste Stellung des 
Flügels darin; die Stellung der Betten in den Schlafzim- 
mern; die Einrichtung der Kinderzimmer; die nutzbrin- 
gende Unterbringung der zahlreichen, in allen Teilen des 
Hauses verstreuten Wandschränke; das alles sind Fragen 
von höchster Wichtigkeit, so eingreifend, daß sie bereits 
bei der ersten Entwurfsarbeit erörtert und berücksichtigt 
werden müssen. Die Gewohnheit, die Möblierung als 
etwas Nebensächliches zu betrachten, führt nur allzu 
häufig dazu, daß später die größten Verlogenheiten ent- 
stehen, Die Forderung des besten Gebrauches der Räume 
sollte an allererste Stelle gesetzt werden. Eine vertiefte 
Kenntnis dessen, welche Mittel für das behagliche und ge- 
sunde Wohnen heute zur Verfügung stehen, ist die beste 
Grundlage für ein gedeihliches Zusammenarbeiten des 
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Bauherrn mit dem Architekten. Die Vorstellungen gerade 
über dieses Gebiet haben sich bei uns in den letzten Jahr- 
zehnten gewaltig erweitert. Nirgends sind auch nur an- 
nähernd so große Fortschritte gemacht worden wie hier, 
Die Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen und läßt 
namentlich bei den gesundheitlichen Einrichtungen noch 
viel Arbeit zu tun übrig. Aber das, was wir heute erreicht 
haben, sollte wenigstens bekannt sein, um angewendet 
werden zu können. Und zwar schon aus wirtschaftlichen 
Gründen; es gibt nichts Falscheres, als heute ein nicht 
ganz auf der Höhe der Ansprüche stehendes Haus zu 
bauen, in wenigen Jahren wird es veraltet und bei einem 
Besitzwechsel unverkäuflich sein. Die gute Verkäuflich- 
keit ist aber ebenfalls einer der Gesichtspunkte, die beim 
Hausbau beobachtet werden müssen. 

Neben diesen Nützlichkeitsfragen ist die architektonische 
Gestaltung von nicht zu unterschätzender Bedeutung. 
So sehr auch das Bestreben zu begrüßen ist, vor allem 
ein vollendetes Architekturwerk zu schaffen, so würde es 
doch gefährlich sein, die vorgefaßte architektonische Form 
zum Ausgangspunkt der Gestaltung zu machen. Bei 
einem vorzugsweise nützlichen Gebilde steht immer das 
Bedürfnis gebieterisch im Vordergrunde. Sache des Ent- 
werfers ist es, sich in den vielfachen Gebrauchsanforde- 
rungen zurechtzufinden, aus ihnen das Beste zu machen 
und dem Bauherrn trotz des Bedürfnisses ein gutes archi- 
tektonisches Werk zu geben. Die Architektur braucht 
dabei keineswegs zu kurz zu kommen, Wie sich im Leben 
das Moralische (nach Vischers „Auch Einer“) immer von 
selbst versteht, so versteht sich beim Bauen das Architek- 
tonische immer von selbst. 


Würde somit das Ergebnis aller sich darbietenden Unter- 
suchungen zu einer umfassenden, ja erschöpfenden Dar- 
stellung des Hausbaues führen, so ist doch hier von einer 
wissonschaftlichen Betrachtungsweise abgesehen, viel- 
mehr das Ganze lediglich vom Standpunkt der Alltags- 
forderungen aus behandelt worden. Denn ein Haus ist 
doch nun einmal zuerst ein Gebrauchsgegenstand. Es 
gilt daher zunächst zu überlegen, in welcher Weise es 
dem Gebrauch am besten dienen kann. Alle philosophi- 
schen, ethischen und ästhetischen Erörterungen, an denen 
das neuere Schrifttum so reich ist, können dazu nicht ver- 
helfen, Sich ein Haus bauen zu lassen, ist in gewisser 
Hinsicht ein ähnlich nüchternes Geschäft als sich einen 


Anzug machen zu lassen. Beim Anzug kommt es vor 
allem darauf an, daß er paßt, daß der Stoff gut ist, daß 
alle Einzelheiten praktisch und nach Wunsch ausfallen, 
und nicht zuletzt, daß er gut und gediegen gearbeitet ist. 
Um ähnliche Einzelfragen handelt es sich aber auch beim 
Hausbau, Sie mögen an sich nebenslchlich, ja, von einer 
höheren Warte betrachtet, kleinlich erscheinen, in Wirk- 
lichkeit machen sie die Bequemlichkeit und damit den 
Gobrauchswert des Hauses aus, Es ist, nachdem so viel 
über Schönheit und Geschmack geredet worden ist, wirk- 
lich an der Zeit, hier endlich einmal auf die Sache einzu- 
gehen, zumal auch die beim Hausbau immer in erster 
Linie stehende Wirtschaftlichkeit so ain besten zu ihrem 
Rechte gelangt, Es wäre vielleicht ein guter Plan, nach 
dem Kriege das so beliebte ästhetische Gedankenturnen in 
den Lüften für einige Zeit zu unterbrechen und den kleinen 
Wirklichkeiten unten auf der Erde einmal gründlich näher 
zu treten, Es ist da mehr zu tun übrig gelassen, als sich 
mancher vorstellt. Die Zukunft wird zur Sachlichkeit und 
zur werkmäßigen Folgerichtigkeit drängen, Daß der Hände 
Arbeit sogar die Grundlage aller Kunst sei, wurde dem 
alternden Goethe so sehr zur Überzeugung, daß er sein 
Endwerk „Wilhelm Meisters Lehrjahre" ganz auf diese 
Wahrheit stimmte. Nun muß aber gerade beim Bau des 
eigenen Hauses das klare Erfassen des Wirklichen vor- 
walten, wenn unser Haus ein irgendwie vollkommenes 
Gebilde werden soll. 

Das ist um so mehr nötig, als der Krieg in mancher Bo- 
ziehung verändernd in das wirtschaftliche Leben der Zu- 
kunft eingreifen wird. Wir werden uns vielfach ein- 
schränken müssen, wir werden einfacher bauen, über- 
flüssige Zimmer weglassen, unsere Räume vielfach ver- 
kleinern, den ganzen Baukörper verringern, den Garten 
nützlicher gestalten. Da heißt es denn erst recht achtsam 
sein, daß alle noch Irgendwie erreichbaren Vorteile ge- 
wahrt werden, Ausführlichste Vorausüberlegung der 
Anlage, genaue Abwägung jeder Einzelheit, sorgfältigste 
Planung, beste Ausführung aller Teile bei Wahrung der 
äußersten Sparsamkeit werden zur unabweisbaren For- 
derung werden. Denn der Hausbau wird nach dem 
Kriege nicht ruhen, er wird, darauf deuten alle Anzeichen, 
nur in um so größerem Umfange wieder aufgenommen 
werden, Die Sehnsucht nach Wiederherstellung des 
häuslichen Lebens, der Drang zum vermehrten Zusam- 


menschluß der Familie hat sich durch alle Schrecknisse 
des Krieges nur verstärkt. Ein Trieb zur Verinnerlichung 
geht jetzt durch das ganze Volk, Es ist Hoffnung vor- 
handen, daß in Zukunft das Natürliche vor dem Ge- 
künstelten, das Einfache vor dem Verwickelten den Vor- 
zug erhalten wird. Alles das vereinigt sich heute bei 
vielen zu dem Wunsche, nach dem Kriege im eigenen, 
und zwar ländlichen, Hause zu wohnen, um dort ein 
neues, glücklicheres Leben zu beginnen. War der Land- 
hausbau vor dem Kriege eine Frage der Bemittelten, so 
wird er nach dem Kriege eine Volksfrage werden, Der 
Übergang zum Einfamilienhause wird eines der Merkmale 
jener neuen Zeit sein, die wir nach dem Gewittersturm 
des Weltkrieges für Deutschland erhoffen, 


Bei Bearbeitung des Stoffes hat es sich aus Rücksicht 
auf den Buchumfang als zweckmäßig erwiesen, zunächst 
nur den eigentlichen Hausbau und die allgemeine Ein- 
richtung der Innenräume zu behandeln. Der Garten und 
die Nebenanlagen zum Hause werden ebensosehr einer be- 
sonderen Betrachtung bedürfen, wie das lose Hausgerät, 
mit dem die Räume im einzelnen ausgestattet werden. 
Vielleicht wird sich Gelegenheit finden, im Anschluß an 
den vorliegenden Band auch den genannten zwei Gebieten 
eine rein sachliche, auf den Gebrauchszweck abzielende 
Behandlung zuteil werden zu lassen, 


Es ist klar, daß es bei einer solchen hauptsächlich auf 
eine Darlegung durch das Wort ankommen muß, der das 
Bild nur zur Erläuterung beigegeben ist, Unsere bisherige 
Literatur über Hausbau und Inneneinrichtung krankte 
vor allem auch an einer verwirrenden Überzahl von Ab- 
bildungen, besonders von Lichtbildaufnahmen., Man 
konnte da häufig das Gefühl nicht unterdrücken, daß der 
beigegebene, vorwiegend ästhetisierende Drucksatz nur zur 
Umrahmung der Bilder diente, Jedenfalls hat diese Art 
von Veröffentlichungen dazu beigetragen, daß sich die 
meisten Menschen damit zufrieden geben, die Bilder an- 
zusehen, den Text aber außer acht lassen. 

Der Toxt in diesem Buche möchte aber gelesen werden, 
Donn nur so können die Anregungen wirksam werden, zu 
deren Aufnahme sich der Leser als künftiger Bauherr 
vielleicht geneigt findet, 


2. Die Kostenfrage 


Den Ausgangs- und Kernpunkt aller Erwägungen über 
den Bau eines Hauses pflegt die Kostenfrage zu bilden. 
Macht doch die Ausgabe für die Wohnung für jeden Men- 
schen einen bedeutenden Bruchteil seiner laufenden Auf- 
wendungen aus. Von der städtischen Mietwohnung wissen 
wir, daß sie Abstufungen für jedes Einkommen bietet. 
Nicht so schien es bisher beim Einfamilienhause, mit dem 
die Vorstellung der Kostspieligkeit untrennbar verbunden 
war, Jene ersten Landhäuser aus den sechziger und sieb- 
ziger Jahren waren Sommerhäuser, von solchen errichtet, 
die sich zwei Wohnungen leisten konnten, Aber auch die 
Landhaussiedlungen späterer Zeit, in denen die Bewohner 
Sommer und Winter wohnten, bestanden zunächst fast 
nur aus großen Häusern, Erst allmählich wurden auch 
kleinere Häuser zu bauen begonnen. Dabei stellte sich 
freilich heraus, daß alle auf den Einfamilienhausbau ab- 
zielenden Einrichtungen, wie Baupolizei, Grundstück- 
größen, Straßenvorschriften usw. eigentlich nur auf das 
große Landhaus zugeschnitten waren. Breite Straßen, 
deren Kosten auf die Anlieger geschoben wurden, er- 
höhten den Preis des Baulandes, und die Vorschrift 
der sogenannten offenen Bebauung nötigte bei kleinen 
Grundstücken zur Preisgabe von viel kostspieligem Land 
für die gärtnerisch unbrauchbaren Vorgärten und Zwi- 
schenräume zwischen den Häusern. Erst ganz neuerdings 
sind die hier herrschenden Vorstellungen, wie weiterhin 
noch ausgeführt werden wird, durchbrochen worden. Es 
unterliegt keinem Zweifel, daß die Richtung der Entwick- 
lung heute immer weiter auf die Verbilligung des Ein- 
familienhauses gehen wird. 

Damit rückt die Möglichkeit, die städtische Mietskaserne 
zu verlassen und im Einfamilienhause in ländlicher Um- 
gebung zu wohnen, auch für breite Bevölkerungsschichten 
in die Nähe, Um so dringender müssen die Bedingungen 
für die Errichtung des Einfamilienhauses geklärt werden; 
vp erste Grundlage bildet aber, wie gesagt, die Kosten- 
rage. 
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Gerade über die Baukosten sind die irrigsten Meinungen 
im Valke verbreitet. Der eine weist auf ein Haus hin, das 
angeblich trotz seiner Größe für eine ganz geringe Summe 
errichtet worden sei; der andere berichtet von riesigen 
Kosten irgendeines, durch Größe oder Ausstattung gar 
nicht weiter auffallenden Hauses. Bei allem, für das wir 
im Leben höchlichen Anteil nehmen, ist der Mürchenbil- 
dung Tür und Tor geöffnet, so auch beim Hausbau. In 
Wirklichkeit liegen die Dinge aber sehr einfach, Es ist 
keinerlei Geheimnis mit der Baukostenfrage verbunden. 
Allerdings ist auch das Mittel, ein großes Haus für kleines 
Geld zu bauen, bis heute noch nicht gefunden. Die herr- 
schenden Unklarheiten rühren hauptsächlich daher, daß 
sich jeder unter Baukosten etwas anderes vorstellt. Es 
ist somit nötig, zunächst zu untersuchen und festzustellen, 
was unter diesem Begriff zu verstehen sei. 

Bei Erstellung eines Wohnsitzes kommen gewöhnlich 
folgende Ausgaben in Betracht: 1. Grunderwerb, 2, Kosten 
des einfachen Hauses bis zur Bewohnbarkeit, 3. Kosten 
etwaiger besonderer Zutaten am Äußeren und besseren 
Innenausbaus, 4. Neumöblierung des Hauses oder Ergän- 
zung des vorhandenen Möbelbestandes, 5. Herrichtung der 
Umgebung des Hauses, 6. Gebühren und Abgaben. 

Wenn nun von den Baukosten eines Hauses die Rede ist, 
so muß vor allen Dingen erst festgestellt werden, welche 
der genannten sechs Posten im Sonderfalle in die Summe 
einbegriffen werden sollen und welche nicht. Nennt zum 
Beispiel jemand nur die Kosten des einfachen Hauses 
(Posten 2), so vermag er für seinen Fall mit sehr billigen 
Baukosten zu prunken, Die angegebene Summe steht 
aber vielleicht in starkem Widerspruch zu der in seinem 
Schreibtisch ruhenden sorgfältigen Verbuchung aller für 
sein Anwesen aufgelaufenen Unkosten. Es kann leicht der 
Fall sein, daß die Gesamtkosten das Doppelte, wenn nicht 
das Dreifache der einfachen Hausbaukosten ausmachen, 

Zunächst ist es von Wichtigkeit, kurz zu beleuchten, 
welche Rolle die einzelnen Posten innerhalb der Gesamt- 
ausgaben für ein Anwesen spielen. Der Posten 1: Grund- 
erwerb, wird sehr verschieden ausfallen, je nach der Größe 
des Grundstückes und je nach der Gegend, in der der Bau- 
platz gewählt wird. Es kommt natürlich ganz darauf an, 
ob sich der Bauherr in einer vornehmen Vorstadt, wie 
etwa der Gemeinde Grunewald bei Berlin, anbaut, oder ob 
er sich mit einem weiter abliegenden Vororte begnügt oder 


schließlich gar sich irgendwo draußen auf dem Lande an- 
siedelt, Der Preis für das Quadratmeter Bauland kann 
sich je nach diesen Umständen in den allerweitesten Gren- 
zen, sagen wir, zwischen 50 Pf. und 100 M. bewegen, 
Nimmt man an, daß etwa 1500 qm Land in Betracht kom- 
men (so viel ist für ein mittleres Haus nötig, wenn noch 
ein Garten übrigbleiben soll), so kann demnach der Bau- 
platz boi der gleichen Größe zwischen 750 M. und 150.000 M. 
schwanken, Jeder Mensch weiß, daß Grundstücke sehr 
verschieden teuer sind, und daß die Bauplatzfrage bei den 
Gesamtkosten eines Anwosens meist entscheidend mit- 
spricht, Hier sınd also kaum Unklarheiten zu erwarten; 
anderseits gehören die Kosten des Grundstücks aber gar 
nicht zu den Baukosten. Diese setzen sich eigentlich nur 
aus den Posten 2 und 3 zusammen (Baukosten des ein- 
fachen Hauses, Schmuck und besserer Ausbau); häufig 
wird dazu auch noch der Posten 4 (neu zu beschaffendes 
Hausgerät) gerechnet, Die drei Posten unterscheiden sich 
ihrer Art nach dadurch grundsätzlich voneinander, daß 
der Posten 2 eine unbedingt notwendige Ausgabe ist, 
während die beiden anderen mehr oder weniger im 
Belieben des Bauherrn liegen. Es ist daher, um zur Klar- 
heit zu gelangen, nötig, diese drei Posten gesondert zu 
betrachten und sie stets voneinander getrennt zu halten, 

Die Kosten für das einfache, aber wohnfertige Haus 
(Posten 2) sind, als einziger Posten unter den sechs, bei 
Häusern gleicher Größe stets ziemlich dieselben, bei ver- 
schieden großen Häusern stehen sie in einem sich gleich- 
bleibenden Verhältnis zum Umfang des Hauses. Mit ihnen 
läßt sich daher als mit etwas Sicherem, Zuverlässigem, 
aber auch Unabänderlichem rechnen. Sie schwanken nur 
etwas, je nach der Gegend, in der gebaut wird. Bei be- 
kannter Örtlichkeit aber lassen sich über sie immer von 
vornherein völlig zutreffende Angaben machen. Der Begrift 
des einfachen, wohnfertigen Hauses ist also der eigent- 
liche Grundpfoiler in der Betrachtung der Baukosten, 
Was ist unter ihm zu verstehen? Die Frage dreht sich 
hauptsächlich um die Art und den Grad des inneren Aus- 
baues. Hierzu ist zu sagen: Das einfache, wohnfertige 
Haus soll gediegen gebaut und mit allen Bequemlichkeiten 
eingerichtet, auch durchaus würdig und geschmackvoll 
ausgebaut sein, jedoch keine Art von Überfluß aufweisen, 
Inbegriffen sind Sammelheizung oder Ofenheizung, Was- 
sorleitung, die Bereitung und Zuführung von warmem 
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Wasser, die elektrische und die Gasleitung. Was die Aus- 
stattung der Wohnräume anbetrifft, so können die Wände 
tapeziert oder gestrichen sein. Die Hauptwohnzimmer 
haben eichenen Stabfußboden, die übrigen Zimmer kiefor- 
nen Riemenfußboden oder Linoleumbelag; die Küche, die 
Bäder und die Aborte haben Fußbodenbelag aus Fliesen 
und auch die Wand ist dort mit Fliesen bis zur Höhe von 
etwa 1,50 m über dem Fußboden verkleidet. Die Bäder- 
und Aborteinrichtungen selbst sind von guter, aber nicht 
erster Gattung, Türen und Fenster sind gute Bautischler- 
arbeit, Die durch Drahtverputz- oder andere dünne Scheide- 
wände abgegrenzten Wandschränke haben bautischler- 
mäßige Türen und geputzte Innenflächen (sind also keine 
Möbeltischlerarbeit). Sie sind lediglich mit Haken oder 
Stellbrettern ausgestattet. 

Nächst der inneren Ausstattung kommt für den 
Begriff des einfachen, wohnfertigen Hauses die Behand- 
lung des Äußeren in Frage, Angewandt können werden 
Putzbau auf Steinsockel, Ziegelbau oder sogenannter 
Bruchsteinbau, falls die Gegend diesen begünstigt. Das 
Dach ist mit Ziegel oder Schiefer gedeckt, für die äußeren 
Klempnerarbeiten kommt starkes Zink in Betracht. Es 
können äußere hölzerne Fensterläden oder innere Rolläden 
angewendet werden. Alle Baustoffe und Arbeitsverfahren 
sind durchaus gediegen und innerhalb der gesteckten 
Grenzen von der besten Art. 

Nicht inbegriffen in diesem einfachen, wohnfertigen 
Hause sind Sandstein- und Werksteinarbeiten, plastischer 
und anderer Schmuck am Äußeren und im Innern, Kunst- 
metallarbeiten, Marmorverkleidungen, besserer Parkett- 
fußboden, reich verzierte Decken, Holzverkleidung der 
Wände und Decken, Kunstverglasungen, Wandbrunnen, 
Kamine, bessere Heizkörperverkleldungen, Wandschränko 
mit tischlermäßig guter Inneneinrichtung, kostspielige 
Badeeinrichtungen, Alle diese Dinge sollen vielmehr als 
über das einfache Bedürfnis hinausgehend betrachtet 
werden. 

Für ein bis zu dem genannten Grade ausgebautes Haus 
liegen, wie gesagt, zuverlässige Erfahrungspreissätze vor. 
Die Sätze sind ziemlich allgemeingültig, weil es sich hier 
um durchweg marktgängige Arbeiten handelt, Die Kosten 
setzen sich zusammen aus den Preisen für Baustoffe, dem 
Arbeitslohn und dem Unternehmergewinn. Die Baustoffe 
haben allbekannte Marktpreise (fast in der Art der Bör- 
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senkurse), der Lohn der Bauhandwerker richtet sich nach 
bestehenden Staffelsätzen, der Verdienst des Bauunter- 
nehmers bewegt sich in den bekannten Grenzen zwischen 
10 und 15%. Nur die Lohnsätze sind örtlich stark abgestuft, 
namentlich sind bedeutende Unterschiede vorhanden zwi- 
schen den Löhnen in großen Städten und den Löhnen auf 
dem Lande. Einen gewissen Mehrbetrag können die Anfuhr- 
kosten von Baustoffen verursachen, wenn das Haus weit- 
ab von Verkehrswegen liegt. In der Baukostenberech- 
nung muß solchen Umständen Rechnung getragen werden, 
Es ergeben sich sonst aber immer feste örtliche Einheits- 
sätze. Bei dieser sicheren Bestimmbarkeit und Zuverläs- 
sigkeit dor Baukosten für das einfache, wohnfertige Haus 
empfiehlt es sich, die dafür auflaufenden Ausgaben 
(Posten 2) als die Baukosten im engeren Sinne zu betrach- 
ten, alle anderen, ihrer Natur nach schwankenden Kosten 
aber als Zuschläge zu bezeichnen. 

Die Stetigkeit der Baukosten für das einfache Haus ge- 
stattet, sich bei der Planung so lange mit diesen Einheits- 
sätzen zu behelfen, als die Baukosten noch nicht genau, 
d. h. auf der Grundlage der fertigen Bauzeichnungen in 
gesonderter Aufstellung berechnet werden können. Die 
Einheitssätze geben dem Architekten das Geleit durch 
seine erste Entwurfsarbeit, für die natürlich die Kosten- 
frage die wichtigste Grundlage bildet. Sie beziehen sich 
entweder aut das Quadratmeter bebauter Fläche, oder auf 
das Kubikmeter umbauten Raumes. Die bebaute Fläche 
wird unter Zugrundelegung des Erdgeschoßplanes er- 
mittelt, wobei die genauen Ausmaße des Grundrisses be- 
kannt sein müssen und alle An- und Ausbauten zu berück- 
sichtigen sind, Die Berechnung des Rauminhaltes des 
Hauses ist etwas umständlicher und nötigt zu einigen be- 
sonderen Ausgleichungen, So würde es zum Beispiel un- 
zutreffend sein, den Rauminhalt des leeren Dachbodens 
ebenso zu bewerten wie den Inhalt eines ausgebauten 
Stockwerks. Man wählt meistens den Ausweg, aus dem 
Gesamtraum des Dachbodens nur den Inhalt der aus- 
gebauten Zimmer auszuschneiden und in die Berechnung 
einzubeziehen. Die Berechnungsart nach Quadratmetern 
bebauter Fläche hat den Vorzug der Einfachheit, die 
üblichen Einheitssätze können aber nur unter der Vor- 
aussetzung eines Hauses von einer bestimmten Stockwerk- 
zahl angewendet werden, sind also für ein Haus mit Erd- 
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und Obergeschoß anders als für ein einstöckiges, drei- 
stöckiges oder vierstöckiges Haus. 


Bei dem üblichen zweigeschossigen Landhause mit gan- 
zer Unterkellerung und Teilausbau des Dachgeschosses 
betrug der Einheitssatz für das Quadratmeter bebauter 
Fläche vor dem Kriege, je nach der Gegend, 180 bis 250 M. 
Die untere Grenze kahn im allgemeinen für einfache länd- 
liche Verhältnisse, die obere für die Vororte größerer 
Städte in Betracht. Wollte man nach Kubikmetern um- 
bauten Raumes berechnen, so mußten für das Kubikmeter 
18 bis 27 M. angesetzt werden. Während des Krieges 
sind überspannte Baupreise eingetreten, die als vorüber- 
gohend anzusehen sind. Ein nicht unbeträchtlicher 
Preisaufschlag wird immerhin auch nach dem Kriege 
zu erwarten sein, der sich in den ersten Friedensjahren 
im allgemeinen wohl nicht unter 25 bis 30 Prozent be- 
ad an einzelnen Stellen aber noch weit höher sein 
wird, 


Mit Hilfe der Einheitssätze vermag sich auch der Laie 
von vornherein ein Bild darüber zu machen, mit welchen 
Kosten er seine schlummernden Wünsche verwirklichen 
kann. Nur darf er nicht den von Baulustigen so häufig 
begangenen Weg einschlagen, lediglich die Flächen der 
gewünschten Zimmer zusammenzuzählen. Auf diese 
Weise erreicht er einen viel zu geringen Flächenbetrag, 
denn er pflegt dabei nicht nur Flure, Treppenhäuser, 
Aborte und andere Nebenräume unberücksichtigt zu las- 
sen, sondern vergißt auch den nicht kleinen Raumanteil 
zu berücksichtigen, den die äußeren und inneren Mauern 
einnehmen. Diese „Mauerstärken“ werden vom Laien 
überhaupt gern vernachlässigt, besonders auch dann, 
wenn er selbst Skizzen anfertigt, Will man auf dem Wege 
dos Zusammenzählens der Zimmergrößen die bebaute 
Fläche ermitteln, so ist es nötig, zu der Summe noch 
mindestens einhalbmal so viel Fläche hinzuzurechnen, denn 
einen so bedeutenden Betrag machen die Mauerstärken, 
Flure und Treppenhäuser aus, 


Mit Hilfe einer dieser Berechnungsarten ist es verhält- 
nismäßig einfach, die Baukosten des einfachen, wohnferti- 
gen Hauses von vornherein zu bestimmen. Wird eine ge- 
wisse Größe des Hauses gewünscht, so ergeben sich mit 
einer beinahe mathematischen Sicherheit daraus auch die 
zu erwartenden Kosten. 
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Zu diesen Kosten müssen aber im Falle einer reicheren 
Behandlung des Baues die in den Posten 3 und 4 liegenden 
Zuschläge eingeführt werden. Zuschläge werden zum 
Beispiel beim Außenbau für Werkstein, für Bildhauer- 
arbeit, für Kunstschmiedearbeit usw. gemacht. Für solche 
Arbeiten allgemeine Sätze von vornherein anzugeben, ist 
unmöglich. Selbstverständlich müssen dazu erst veran- 
schlagungsfähige Einzelentwürfe vorliegen. Ganz unbe- 
stimmt muß auch eine Schätzung der Zuschläge für bes- 
seren inneren Ausbau ausfallen, so lange ins einzelne 
gehende Entwürfe und Kostenanschlüge hierfür nicht auf- 
gestellt sind. Denn es handelt sich hier erst recht um 
ein Gebiet, für das es keine abgegrenzten Werte gibt. Die 
bessere architektonische Ausstattung eines Musikzimmers 
kann 1000 M. oder 30.000 M. kosten, alles hängt von dem 
Reichtum des Entwurfes, der Art der Baustoffe, dem 
Grade der künstlerischen und technischen Durchbildung 
ab. Noch unsicherer wird die Rechnung, wenn Wand- 
malereien, Bildhauerarbeiten, farbige Glasgemälde An- 
wendung finden sollen, Denn bei diesen Arbeiten spielt 
vor allem die Künstlervergütung eine Rolle, und diese 
kann, je nach der Stellung des Bildhauers oder Malers, 
sehr verschieden sein, 

Es leuchtet also ein, daß bei Beurteilung der Baukosten 
eines Hauses die zusätzlichen Ausgaben für äußeren 
Architekturschmuck und reicheren inneren Ausbau als 
eine völlig wandelbare Größe betrachtet werden müssen. 
Sie sollten daher, wie gesagt, niemals in die eigentlichen 
Baukosten einbezogen, vielmehr immer gesondert behan- 
delt werden; mit „Baukosten“ schlechthin sollten immer 
nur die Kosten für das einfache, wohnfertige Haus bezeich- 
net werden, 

In einem sorgfältig durchgebildeten Hause werden 
Hausgerät, Teppiche, Vorhänge, Treppenläufer, Beleuch- 
tungskörper, Tischdecken, Kleingerät meistens mit der 
allgemeinen Innenausstattung zusammen entworfen und 
angefertigt. Der im Alltagsleben häufigere Fall ist jedoch 
der, daß der bewegliche Hausrat aus der großstädtischen 
Mietswohnung oder aus dem alten Hause in das neue 
Haus übergoführt wird. Immerhin werden auch dann 
noch bei der Übersiedelung Ergänzungen der Teppiche, 
Vorhänge, Beleuchtungskörper, .oft auch der Möbel nötig 
sein, die eine ganz unbestimmte, von den Umständen ab- 
hüngende Ausgabe bedeuten. Es leuchtet daher ohne 
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weiteres ein, daß auch der Posten 4 eine außerordentlich 
schwankende Größe ist, 

Eine weitgehende Verschiedenheit der Ausführung und 
demzufolge der Kosten ergibt sich auch bei Posten 5; Her- 
richtung der Umgebung des Hauses. Hier kommen die 
Gartenanlage, die Umwehrung, etwaige Zufahrtstraßen, 
Waldabschläge und Neupflanzungen, ferner bei großen 
Häusern Nebengebäude, wie Pförtnerhaus, Ställe, Wagen- 
schuppen, Kraftwagenhaus, Gürtnerhaus, Gewächshäuser, 
Eisschuppen, Bootshaus, Badestelle usw. in Betracht. 
Bei der Gartenanlage liegen die allerverschiedensten Mög- 
lichkeiten vor, die zum Teil auch mit der Natur des Bau- 
platzes im Zusammenhange stehen. Wird etwa mit 
großen Erdbewegungen, Terrassenbildungen, Wandel- 
gängen und Gartenhäuschen, mit Wasserbecken und 
künstlerischen Ausstattungsstücken gerechnet, so können 
die Kosten des Gartens sehr hoch werden. Je nach der Art 
des Grundstückes werden unter Umständen auch sehr 
kostspielige Zufahrtswege nötig, Die Umwehrung kann 
einfach oder aufwendig geschehen, ihre Kosten hängen 
zudem von der Ausdehnung der Grundstücksgrenzen ab 
und wachsen mit diesen manchmal zu großen Summen an. 
Selbstverständlich müssen alle etwaigen Nebengebäude 
je nach ihrer Art und Größe besonders berechnet und 
deren Baupreise den Gesamtkosten zugeführt werden. 
Alle diesa Punkte bedürfen bei ihrer wirtschaftlichen Be- 
deutung einer sorgfältigen Prüfung von vornherein. Die 
unter Posten 5 fallenden Kosten sind zudem in hohem 
Maße abhängig von der Bodengestaltung, von der Art 
und Größe des Grundstückes, vom Geschmack und den 
Neigungen des Bauherrn. Über diesen Posten also irgend- 
eine Angabe mit Hilfe eines Einheitssatzes zu machen, 
ist ganz unmöglich. Es kann aber hinzugefügt werden, 
daß der im Landhausbau erfahrene Architekt sehr wohl 
in der Lage ist, auch schon vor Beginn des Baues einen 
Kostenüberschlag aufzustellen, wenn er den Bauplatz ge- 
sehen und die Wünsche des Bauherrn konnen gelernt hat, 

Schließlich kommen bei Posten 6: Gebühren und Abgaben 
in Betracht die üblichen Unkosten bei Erwerb eines Grund- 
stückes, die Wegebeitragskosten an die Gemeinde (An- 
liegerbeiträge), die Gebühren für die baupolizeilichen Gi 
nehmigungen und Abnahmen, die Kosten für die Gas-, 
Wasser- und Elektrizitätsanschlüsse, die Entlohnung des 
Architekten. Die Gebühren bei Erwerb des Grundstückes, 
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die ja, abgesehen von der Wertzuwachssteuer, gewöhnlich 
dem Käufer zufall (Stempel, Besitzwechselabgaben, 
Notarkosten usw.), pflegen immerhin 3 bis 5 Prozent der 
Kaufsumme zu betragen, Ob Wegebeitragskosten an die 
Gemeinde zu zahlen sind (worüber im Abschnitt über den 
Bauplatz Näheres gesagt ist), muß in jedem Falle genau 
festgestellt werden. Sie pflegen nicht unbeträchtlich zu 
sein, besonders wenn ein Grundstück an mehreren Seiten 
von öffentlichen Wegen umgeben ist. Auf 60 bis 100 M. 
für das laufende Meter Straßenfront wird immerhin ge- 
rechnet werden müssen. Bei einem eingebauten Grund- 
stücke, das ctwa 25 m Straßenfront hat, macht der Betrag 
dann noch keine sehr hohe Summe aus; liegt das Grund- 
tück aber an der Ecke und hat 100 m Straßenfront, sc 
sprechen die Anliegerbelträge bereits sehr stark mit. Die 
Gebühren für die Genehmigung des Baupolizeientwurfes, 
sowie für d'e Rohbau- und Gebrauchsabnahme, das Ein- 
messen der Bauflucht durch den Landmesser, die Schorn- 
steinabnahme, Nachtragsgenehmigungen und andere 
etwa in Frage kommenden behördlichen Maßnahmen 
treten hinzu. Sie fallen indessen nicht sehr ins Gewicht 
und sind bei einem kleineren und mittleren Hause mit 
einigen hundert Mark erledigt. Die Kosten für die Gas-, 
Wasser-, Elektrizitäts- und Entwässerungsanschlüsse ent- 
stehen dadurch, daß von den Straßenleitungen bis zum 
Hause Abzweige gelegt werden müssen, die meistens von 
den Versorgungsgesellschaften oder -behörden gegen Be- 
rechnung hergestellt werden. Liegt das Haus nahe an 
der Straße, so bleiben diese Kosten unbedeutend; sie wach- 
sen zu ansehnlichen Beträgen an, wenn das Haus sehr 
weit in das Grundstück hineingerückt ist. 

Über die Vergütung für den Architekten bestehen feste, 
vom Verbande Deutscher Architekten- und Ingenieurver- 
eine aufgestellte, auch durch das Gericht anerkannte Ge- 
bührensätze, Die Gebühren nehmen mit dem Grade des 
Ausbaues zu und sind gestaffelt nach der Höhe der Bau- 
summe, Sie bewogen sich bei einfachen Häusern zwi- 
schen 5 und 10 Prozent der Bausumme, Besserer innerer 
Ausbau pflegt nach höheren Sätzen berechnet zu 
worden, Es empfiehlt sich der Einfachheit wegen, einen 
festen Prozentsatz der Gesamtbausumme für alle Arbeiten 
des Architekten zu vereinbaren. Zum Unterschiede von 
den Bezügen anderer Künstler, die von deren Rufe ab- 
hängig sind, zum Unterschied auch von den ebenfalls nach 
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Berühmtheit stark aufsteigenden Ärzterechnungen, pfle- 
gen Architekten, auch wenn sie vielbeschäftigt sind, bei 
den Sätzen der Gebührenordnung zu verbleiben oder sie 
durch Sonderabkommen nur um ein geringes zu über- 
schreiten. Diese Tatsache ist bei Baulustigen recht wenig 
bekannt, die landläufige Annahme geht dahin, daß viel- 
genannte Architekten Riesensummen forderten, eine Vor- 
stellung, die von Mitbewerbern, namentlich kleineren Bau- 
meistern und solchen Bauunternehmern, die lieber ohne 
die Überwachung eines Architekten mit dem Bauherrn 
arbeiten möchten, eifrig genährt zu werden pflegt. 

Nach den bisherigen Darlegungen ist beim Bau eines 
Hauses hauptsächlich mit zwei großen Ausgaben zu rech- 
nen, die zugleich die unbedingt nötigen Ausgaben sind: 
dem Preise des Grundstückes und den Kosten für das ein- 
fache, wohnfertige Haus, Es kommen dann unter Um- 
ständen Mehrkosten für Schmuck und besseren Ausbau, 
für die Ergänzung der Möbel, für die Herrichtung der Um- 
gebung des Hauses sowie Gebühren hinzu. Diese Summen 
sind schwankend und stehen der Mehrzahl nach im Be- 
lieben des Bauherrn. Wie verschieden sie sein können, 
zeigt die folgende Zusammenstellung der Kosten zweier 
ausgeführter Häuser von ungefähr gleichem Flächen- 
inhalt (rund 225 qm). 


Haus A: Haus B: 
1. Grunderwerbskosten . ..... 11000 M. 29000 M. 
2. Reine Baukosten für das ein- 
fache wohnfertige Haus . 
3. Besserer Ausbau (Wand 
kleidung, verzierte Decken, rel- 
chero Bäderausstattung usw.) — 24700 „ 
Neue Möbel, Teppiche, Vor- 
hänge und Beleuchtungskör- 
) 1.) Meere A n 7500 „ 
Herrichtung der Umgebun) 
des Hauses (Gartenanlagen, 
Umwehrung, Torrasse, Ein- 
gangstor, Gartenlaube, Spiel- 
DIE) ENTER ER waere 1900 „ 16500 „ 
6. Gebühren für Baupollzeiprü- 
fungen, Gas- und Wasseran- 


schluß, Architektenvergütung 6250. 13500 ,, 
71050 M. 151300 M. 
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Abb, 1—7, Häuser von aufsteigender Größe, deren Baukosten 
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In gewöhnlichen Fällen pflegen die Mehr- und Nebenaus- 
gaben nicht so beträchtlich zu sein, daß sie den einmal 
gefaßten Beschluß, zu bauen, wesentlich beeinflussen 
könnten. Immerhin tut der Bauherr gut, sich Posten für 
Posten dieser Kosten von vornherein klar zu machen, 
Der Bauplatz ist meistens schon gekauft, wenn der Archi- 
tekt in Tätigkeit tritt. Dieser wird aber in der Lage sein, 
die Kosten für das einfache, wohnfertige Haus genau an- 
zugeben, Äußerer Schmuck, besserer Innenausbau und 
die Möbelausgaben sind dann Gegenstand besonderer Be- 
schlußfassung des Bauherrn. Die Herrichtung der Um- 
gebung des Hauses kann mit knappen oder mit reichlichen 
Mitteln erfolgen, ja nach der Art von Garten und Um- 
wehrung. So können unter zuverlässiger Beratung alle 
zu erwartenden Kosten von vornherein geklärt und Ent- 
täuschungen durchaus vermieden werden. Bedingung ist 
jedoch, daß der Bauherr bei seinen ursprünglichen Ab- 
sichten bleibt und nicht während des Baues Änderungen 
und Erweiterungen wünscht, was freilich häufiger ist, als 
man annehmen sollte, ja beinahe die Regel bildet. 


ungeführ im Verhältnis des wachsenden umbauten Raumes ansteigen 
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In den Abb. 1 bis 7 sind die Erdgeschoßgrundrisse von 
Häusern dargestellt, bei denen die Baukosten des einfachen 
wohnfertigen Hauses zwischen 5000 und 150000 M. betra- 
gen haben (Friedenspreise), Die beiden ersten Häuser 
sind eingebaute (Reihen-)Häuser, das erste ein Arbeiter- 
haus kleinsten Umfanges, das zweite ein Beamtenhaus. 
Die folgenden sind durchweg freistehende Häuser, Bei 
allen vorgeführten Beispielen ist das Erd- und Obergeschoß 
vollständig, das Dachgeschoß teilweise ausgebaut, Das 
Untergeschoß enthält bei Abb. 5 ausgebaute Räume, und 
zwar solche für eine Altertumssammlung. Die Ausgaben 
für besseren inneren Ausbau, Möbel und äußeren Schmuck 
sind bei allen Beispielen abgezogen, auch ist weder der 
Grundstückspreis, noch Garten und Umwehrung inbegrif- 
fen. Da die Häuser in verschiedenen Teilen Deutschlands 
ausgeführt sind, stehen die bebauten Flächen nicht in 
ganz genauem Verhältnis zur Bausumme, jedoch gibt die 
Zusammenstellung immerhin eine Vorstellung von dem 
mit zunehmender Größe des Hauses gleichmäßig tort- 
schreitenden Anwachsen der Bausumme, 

Hat sich der Bauherr ein Bild über die Kosten verschafft, 
so ist es für ihn nunmehr von Wichtigkeit, zu wissen, in 
welcher Weise d'e Geldauslage während der Bauausfüh- 
rung vor sich geht. Der Architekt ist in der Lage, eine 
Übersicht darüber aufzustellen, welche Summen zu be- 
stimmten Zeitpunkten fällig werden, der Bauherr kann 
also über deren Flüssigmachung seine Entschlüsse fassen. 
Es muß hier aber gleich bemerkt werden, daß die gesamte 
Bausumme aus eigenen Mitteln gar nicht bereitgestellt zu 
werden braucht. Viele Laien sind der Meinung, daß sie, 
wenn sie ein Haus von etwa 100000 M, ‘Anlagewert er- 
richten wollen, zunächst diese 100 000 M. bar liegen haben 
müßten. Diese Ansicht bildet etwa den Gegenpol zu der 
im Bauspekulantentum herrschenden Ansicht, daß man 
mächtige Mietskasernen bauen könne, ohne persönlich 
einen Pfennig Geld zu besitzen. Man baut eben durchweg 
mit geborgtem Gelde. Wenn nun auch Beleihung und 
Baugeldverhältnisse für das Einzelwohnhaus nicht in dem 
Maße ausgebildet sind wie für das städtische Miethaus, 
so steht doch immerhin auch dem Bauherrn des Einfami- 
lienhauses der Baugeldmarkt offen. Schon beim Ankauf 
des Grundstückes wird in der Regel als Anzahlung nur 
ein Drittel oder ein Viertel des Kaufpreises bar verlangt, 
der Rest bleibt als Hypothek stehen. Während des Haus- 
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baues lassen sich, wo Barmittel zur Bezahlung der Bau- 
handwerker nicht im vollen Umfange zur Verfügung 
stehen, Baugeldleihungen vornehmen, allerdings zu einem 
etwas höheren als dem üblichen Kapitalzinsfuß. Der Bau- 
geldgeber verlangt meist, daß die etwa noch vorhandene 
Baustellenhypothek abgestoßen und der Betrag zur Bau- 
geldhypothek geschlagen wird. Durch Baugeldleihung 
kann der Verkauf von Papieren vermieden werden. Es 
handelt sich insofern nur um eine Zwischenmaßnahme, 
als nach Fertigstellung des Hauses sofort eine dauernde 
Hypothek auf das ganze Anwesen aufgenommen werden 
kann, Auch hier sollte eine etwa noch vorhandene Grund- 
stückshypothek vorher getilgt werden, weil es darauf an- 
kommt, eine möglichst hohe erste Hypothek zu mäßigen 
Zinsfuße auf das gesamte Anwesen zu erlangen. Über 
die mögliche Höhe einer solchen ersten Hypothek läßt sich 
bei den örtlichen Verschiedenheiten eine bestimmte Angabe 
nicht machen. Sparkassen gewähren 50% des durch die 
zuständigen Sachverständigen ermittelten Gesamtwertes, 
Versicherungsgesellschaften und Hypothekenbanken pfle- 
gen, bei sonstiger Sicherheit des Geldnehmers, bis zu 60% 
des geschätzten Gesamtwertes zu beleihen, 

Aus den geschilderten Verhältnissen geht hervor, daß 
an barem Gelde auch beim Landhause kaum mehr als vier 
Zehntel bis ein Halb des Anlagewertes nötig ist, Häufig 
stößt man beim Bauherrn auf Widerstreben, eine Hypothek 
aufzunehmen, Dieses Widerstreben ist aber ganz unbe- 
rechtigt, Doppelt unverständlich würde es bei Kaufleuten 
sein, die ja aus ihrem Geld, wenn sie es ihrem Geschäfte 
zuführen, weit höheren Gewinn ziehen können, als der 
Zinsfuß der Grundbeleihung beträgt, Wenn ein Fabrikant 
auf ein Haus im Gesamtanlagewerte von 200.000 M. eine 
Hypothek von 120000 M. aufnimmt und diese mit 44% 
verzinst (4% bis 44% war der übliche Zinsfuß vor dem 
Kriege), so ist sofort ersichtlich, welchen Gewinn er da- 
durch erzielt, daß ihm diese 120.000 M. in seinem Geschäfte 
etwa 12% Zinsen eintragen, Er kann sich dadurch jähr- 
lich die beträchtliche Summe von 9000 M. gutschreiben. 
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3. Die laufenden Ausgaben 


Alle die bisher betrachteten Kosten sind einmalige, 
Außer ihnen ergeben sich laufende Kosten, und diese er- 
fordern eine gesonderte Betrachtung. Die für das An- 
wesen verausgabte Anlagesumme würde, wenn sie anders 
angelegt wäre, Zinsen bringen; die Höhe dieser nach Er- 
richtung des Baues eingebüßten Zinsen ist der Mletwert 
des Hauses, In welcher Höhe die Zinsen berechnet werden, 
hängt natürlich von dem herrschenden Kapitalzinsfuß ab. 
Es liegt für den Privatmann keine Veranlassung vor, sich 
den Mietwert seines Hauses nach einem höheren Zinsfuße 
zu berechnen, als nach dem für mündelsichere Staats- 
papiere. Ja, es wird sich sogar für den Kapitalteil, der 
auf das Grundstück entfällt, ein weit niedrigerer Zinsfuß 
rechtfertigen lassen, Bauland in verkehrsreichen Gegen- 
den, in aufstrebenden Städten und Vororten hat die Eigen- 
schaft, im Werte zu steigen. Der Wertzuwachs kommt 
dem Bauherrn zugute. Der Bauplatz kann sehr wohl in 
10 oder 15 Jahren das Doppelte der ursprünglichen Kauf- 
summe wert sein. Im Falle eines so raschen Wachstums 
wäre es richtig, Grundstückszinsen überhaupt nicht in 
Ansatz zu bringen. Was die Verzinsung des Anlagekapi- 
tals für das Haus selbst betrifft, so ist zu bedenken, daß 
hier nicht eine Wertsteigerung, sondern vielmehr eine 
Wertverminderung vorliegt. Diese wird aber beim Ein- 
familienhause am besten gesondert berechnet, statt daß 
man sie, wie e häufig geschieht, dadurch zum Ausdruck 
kommen läßt, daß von vornherein ein erhöhter Zinstuß des 
Anlagekapitals eingesetzt wird, Sie kann sich auf die na- 
türliche Abnutzung beziehen, die sich im Verschleiß ge- 
wisser Bau- und Ausstattungsteile oder im Brüchigwerden 
gewisser Bauausführungen äußert, Insoweit hängt sie 
natürlich in hohem Maße von der Gediegenheit des Baues 
ab, Sie kann aber auch, und das ist der häufigere Fall, 
darin beruhen, daß das Haus, wie man sagt, unmodern 
wird, das heißt, daß die Grundrißanlage oder die künst- 
lerische und technische Ausstattung nicht mehr den Zeit- 
anforderungen entsprechen. Die allermeisten bestehen- 
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den Gebäude werden aus solchen, nicht aber aus Gründen 
der Baufälligkeit niedergerissen oder umgebaut, Um ein 
Haus auf recht lange Zeit für seinen Zweck auszurüsten, 
ist es ratsam, es nicht nur so gediegen wie möglich zu 
bauen, sondern auch den Hausplan nach den fortgeschrit- 
tensten Grundsätzen zu gestalten, die technischen und ge- 
sundheitlichen Einrichtungen so vollkommen zu treffen, 
wie es der Entwicklungsstand zuläßt, und das Haus künst- 
lerisch so gut wie möglich zu gestalten. Natürlich läßt 
sich die Zukunft nicht voraussehen, Es ist aber anzuneh- 
men, daß, wer das Beste seiner Zeit heranholt, damit im- 
merhin geelgneter für die Zeit nach uns sorgt, als der- 
jenige, der sich von vornherein mit Leistungen zweiten 
Ranges begnügt, 

Die Lebensdauer gut ausgeführter Wohnhäuser wird 
auf 200 Jahre geschätzt. Bei der Annahme, daß der Wert 
innerhalb dieser Zeit vom Vollwert auf Null sinke, tritt 
demnach jedes Jahr eine Wertverminderung von 4% ein. 
Mit einer solchen Angabe ist aber wenig gewonnen, 
sie kennzeichnet nur den allgemeinen Abschreibungswert. 
Viel wichtiger ist die Kenntnis desjenigen Betrages, der 
jährlich bereitgehalten werden muß, um das Haus dauernd 
in gutem Wohnzustande zu erhalten. Hier ist der Punkt, 
wo die Güte der gewählten Baustoffe und die Gediegenheit 
der Ausführung eine ausschlaggebende Rolle spielt. Wer 
zum Beispiel bei der Umwehrung des Grundstückes die 
Holzpfosten in die Erde steckt, statt einen Steinsockel zu 
bauen, muß damit rechnen, daß nach 8 bis 10 Jahren ihre 
Ernenerung notwendig wird. Wer an einem sonst mit 
vollendeter Gediegenheit ausgeführten Hause die Dach- 
rinnen und Abfallrohre aus Zink anfertigen läßt, muß 
wissen, daß die Lebensdauer dieser Bauteile nur einen 
Bruchteil von der des übrigen Baues beträgt. Gegen Zink 
ist unter dieser Einschränkung nichts einzuwenden, ja 
die Erfahrungen des Krieges werden wohl der Anwendung 
von Kupfer in Zukunft stark im Wege stehen. Gestrichene 
Putzhäuser erfordern von Zeit zu Zeit einen Neuanstrich, 
hölzerne Fensterläden desgleichen. Bei einem Hause 
dagegen, dessen Außenflächen den natürlichen Stein 
oder Backstein zeigen, füllt diese Ausgabe weg; Schiefer- 
dächer setzen im allgemeinen geringere Aushesserungen 
voraus als Ziegeldächer. Auch im inneren Ausbau 
und bei den Möbeln finden Unterschiede statt; ge- 
strichenes Holz erfordert öfters einen neuen Anstrich, 
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der bei sogenanntem echten Holz wegfällt; dafür tritt aber 
mit jedem Neuanstrich, sei es im Innern oder am Äußeren, 
stets auch ein sauberes neues Aussehen ein (man wird fast 
an das Wechseln der Wäsche erinnert). 

Allgemein läßt sich sagen, daß die Instandhaltungskosten 
bei einem in allen Teilen gediegen durchgeführten Hause 
in den ersten 10 bis 15 Jahren entweder gar nicht in Er- 
scheinung treten oder nur einen verschwindend geringen 
Betrag ausmachen, Es wird völlig genügen, zwischen 
% und 1% der Bausumme dafür einzusetzen. In späteren 
Jahren pflegt sich dann ohnedies das Bedürfnis nach 
irgendeiner eingreifenden Änderung, Erneuerung, Er- 
weiterung, Anpassung an die Zeit einzustellen, das von 
vornherein vorauszusehen oder gar zu veranschlagen 
ganz unmöglich ist. 

Wer also zu den Zinsen der eigentlichen Herstellungs- 
kosten noch %% für Abschreibung und, je nach Gediegen- 
heit des Hauses und Abnutzungsart zwischen 4 und 1% 
für Instandhaltung hinzusetzt, der berechnet die Miete für 
soin Eigenhaus ungefähr zutreffend. Wenn beispielsweise 
der Kapitalzinsfuß 44% beträgt, so ergibt sich einschließ- 
lich Abnutzung (%%) und Instandhaltung (im Mittel 4%) 
eine Miete für die ersten 10 bis 15 Jahre von rund 6% der 
Bausumme. Die Grundstückzinsen sind aber in allen 
Fällen besonders zu beurteilen und zwar unter Ausgleich 
mit der vor sich gehenden Wertsteigerung. 

Wenn es darauf ankommt, die Mieten, die der Bauherr 
vielleicht früher im städtischen Miethause bezahlt hat, mit 
den Kosten zu vergleichen, die ihm aus dem Wohnen im 
Landhause erwachsen, so findet sich allerdings noch eine 
Anzahl weiterer Ausgaben ein, die, ohne daß sie an sich 
sehr bedeutend sind, doch in Betracht gezogen werden 
müssen, Der Mieter der städtischen Wohnung ist in dieser 
Beziehung sehr verwöhnt. Er zahlt nichts als seine Miete, 
in der nicht nur die Instandhaltung der Wohnung mit ein- 
geschlossen ist, sondern in der auch die Beträge für Sam- 
melheizung und Warmwasserbereitung, in einigen Fällen 
sogar für Wasser enthalten sind, Im Landhause treten 
alle diese Ausgaben besonders auf. Zu den Instandhal- 
tungskosten für das Haus selbst kommen überdies noch 
die Instandhaltungskosten für die Nebenanlagen, wie Um- 
wehrung, Zufahrtsweg, Garten usw. Es ist ferner zu be- 
denken, daß im Eigenhause etwas mehr Reinigungsarbeit 
dadurch erwächst, daß auch das Treppenhaus, die Zu- 
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gangswege, ja sogar der Bürgersteig vor dem Hause 
sauber gehalten werden müssen, was alles im Miethause 
dem Hausbesitzer obliegt. Zu den allgemeinen Ausgaben 
des Draußenwohnens ist ferner hinzuzurechnen das Fahr- 
geld nach der Stadt. Wenn nicht nur das Familienober- 
haupt, sondern auch etwa noch andere Familienmitglieder 
täglich den Weg zur Stadt zurücklegen müssen, so ergibt 
sich immerhin eine erkleckliche Summe, die am Jahres- 
schluß den Betrag der Wohnausgaben nicht unbeträchtlich 
steigert. 

Indes würde es falsch sein, für diese Beträge hohe 
Sicherheitssätze einzuführen, Auch der Stadtbewohner 
hat tägliche Fahrgeldauslagen, nur mit dem Unterschiede, 
daß sie niemals zu Monatsbeträgen zusammengezählt 
werden, wie es bei der Dauerkarte geschieht, Die ver- 
mehrten Bewirtschaftungskosten sind bei kleineren Häu- 
sern nicht sehr beträchtlich, Erst bei größeren und großen 
Häusern kann man den oft gehörten Satz gelten lassen, 
daß das Landhaus immer einen Dienstboten mehr erfordere 
als die entsprechende Stadtwohnung. Die besondere Rech- 
nung für Kohlen der Heizungs- und Warmwasserberei- 
tung fällt selbstverständlich sehr ins Gewicht. Aber auch 
in der Stadt werden diese Dinge dem Mieter nicht ge- 
schenkt, sie sind stillschweigend der Miete zugeschlagen, 
Allerdings ist die Heizung der Stadtwohnung an und für 
sich billiger, weil die Wohnung hier als kleiner Bestand- 
teil eines großen Hauses, ja Häuserblockes auftritt, der in 
seiner geschlossenen Masse wärmer bleibt als ein einzeln 
stehendes Haus mit seinen vielen Außenwänden, Gerade 
die Ausgaben für die Sammelheizung pflegen den Land- 
hausbewohner anfangs sehr unangenehm zu überraschen, 
Das Haus verschlingt aber im ersten Jahre nach der Fer- 
tigstellung des Baues weit größere Wärmemengen als spä- 
ter, weil noch viel wärmebindende Feuchtigkeit in den 
Mauern vorhanden ist, die erst allmählich verdunstet. 

Eine unter Umständen sehr fühlbare Ausgabe ist die 
Unterhaltung des Gartens. Wer nicht selbst Gartenarbei- 
ten verrichtet und die in den großen Städten üblichen, sehr 
hohen Arbeitslöhne bezahlen muß, kann auf große Sum- 
men für Tagelohnarbeiten gefaßt sein. Es ist nötig, 
schon beim Entwurf darauf zu achten, daß, wo die Mittel 
nicht reichlich fließen, die gärtnerischen Unterhaltungs- 
arbeiten beschränkt werden. An und für sich hat es 
selbstverständlich etwas Verlockendes, ein Grundstück 


mit großem Garten zu bewohnen. Man kann in solchem 
Falle sehr wohl die gärtnerische Gestaltung so treffen, 
daß die Anlagen wenig Arbeit erfordern. Obstgärten und 
Wiesengründe setzen sehr geringe Pflege voraus. Ein 
Waldgrundstück kann man in seiner natürlichen, sozu- 
sagen wilden Schönheit bestehen lassen und darauf ver- 
zichten, unter den Bäumen gepflegten Rasen anzulegen. 
Der oft gesehene „‚Salonwald“ hat, besonders wenn es sich 
um Klefernstämme handelt, die mit wildem Wein oder Efeu 
verachönt sind, etwas Stilwidriges. Ständige Arbeit nehmen 
stets Schnittrasenflächen, Gemüse- und Blumengärten in 
Anspruch, Da, wo die Hausbewohner selber eingreifen, 
ist auch gegen solche Anlagen nichts einzuwenden, Im 
anderen Falle kann das selbstgezogene Gemüse sehr teuer 
zu stehen kommen. Übrigens wird schon bei reich an- 
gelegten Gärten mittlerer Größe die Frage auftauchen, 
ob es nicht, anstatt gärtnerische Taglohnarbeiten für alle 
Verrichtungen zu bezahlen, zweckmäßiger sei, einen Gärt- 
ner anzustellen, der dann auch die gröberen Arbeiten im 
Hause, wie Heizen, Treppenreinigen usw. mit übernehmen 
kann. Beim Entwurf des Gartens gehört die Unterhaltung 
zu den allerwichtigsten Rücksichten. 

Zu den bisher betrachteten laufenden Kosten kommen 
noch die Grundsteuern, die der städtische Mieter ebenfalls 
nicht zu zahlen braucht. Über diese Beträge allgemeine 
Angaben zu machen, ist bei der örtlichen Verschieden- 
heit der Verhältnisse nicht möglich, bei Bauabsichten 
werden die betreffenden Zahlen ohne Mühe von den Ge- 
meindeverwaltungen zu erhalten sein. Schließlich sind 
auch Versicherungsgebühren (für Feuer-, Diehbes- und Un- 
fallversicherung), Gebühren an die Gemeinde für Ent- 
wässerung und Müllabfuhr, die Schornsteinfegergebühren, 
Hausbewachungskosten und andere kleinere Abgaben in 
Betracht zu ziehen. 

Wenn nach diesen ausführlichen Darlegungen nunmehr 
diejenige Frage näher ins Auge gefaßt wird, die für viele 
zukünftige Bauherren die erste zu sein pflegt, nämlich ob 
os möglich Ist, mit der bisher in der Stadt bezahlten Miete 
ein Landhaus zt bewohnen, so sei diese Frage zunächst an 
einem der Wirklichkeit entnommenen Beispiele erläutert. 
Die Abbildungen 8 bis 13 stellen ein mittleres Haus in 
einem nördlichen Vororte von Berlin dar, Es hat zwei 
ausgebaute Stockwerke, ist teilweise unterkellert und 
weist im Dach noch zwei Kammern auf. Es Ist mit Sam- 
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Abb. 8. Haus in einem nördlichen Vorort von Berlin 
melheizung versehen und hat Warmwasserbereitung, 
elektrisches Licht, Gas- und Wasserleitung. Die Bau- 
ausführung ist bei aller Einfachheit gediegen (Putzbau 
mit Steinsockel, Biberschwanzdach, Umwehrung mit Un- 
termauer. Der Innenbau ist besseren Ansprüchen an- 
gepaßt, die Erdgeschoßräume haben eichenen Stabfuß- 
boden, die Obergeschoßriume gestrichenen kiefernen 
Boden. Das Bad, die Küche und der Abort sind mit Fliesen 
verkleidet. Das Haus liegt an einer mit Entwässerung ver- 
sehenen Straße, in nächster Nähe des Vorortbahnhofes, 
die Fahrt nach Berlin dauert 25 Minuten, Für dieses 
Haus ist in der folgenden Aufstellung die Berechnung der 
Miete aufs genaueste durchgeführt, unter Berücksichti- 
gung aller nur denkbaren, durch das Vorortwohnen her- 
vorgerufenen Neben- und Mehrausgaben. 
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Abb. 9—13. Haus in einem nördlichen Vorort von Berlin 
(von gleicher Wohnfläche wie Mietwohnung Abb, 14) 
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a) Einmalige Ausgaben zur Erstellung des Hauses 
und Herrichtung des ganzen Anwesens 


I. Grunderwerb: 
1. Kosten des 1600 qm großen Bauplatzes . . 11000 M. 
2. Erwerbungskosten: Notarkosten, Stempel, 
Umschreibegebühren usw. +... +++ 495 p» 
3. Wegebeitragskosten an die Gemeinde, bei 
der in Betracht kommenden Grundstück- 
Dralbo VOR SER ED u 6 eh sunsnlauk ana hate N on S 0. 

Gesamtkosten des Bauplatzes .. s. ssas. 13 776 M. 
II. Bau- und Nebenkosten: 

1. Kosten des einfachen wohnfertigen Hauses 30 400 M. 
Besserer innerer Ausbau und teilweise Er- 
gänzung des vorhandenen Möbelbestan- 
des, der Teppiche, Vorhänge, Beleuch- 
tungskörper, auch sonstige mit dem Umzug 
in das Haus verbundene Neuanschaffun- 
gen (Geräte, Werkzeuge, auch Geflügel, ein 
Hund usw)... vor co ureenn ne 1600 „, 
3. Baugeldzinsen, Gebühren für baupolizei- 

liche Genehmigungen und Abnahmen, Aus- 

gaben für Landmesser, Anschlußkosten 

für Wasser, ' Gas, Elektrizität und Ent- 

wässerung, Architektenvergütung . ... - 3495 „, 
4. Herrichtung der Umgebung des Hauses: 

Umwehrung,Gartenanlage,Neubepflanzung 1200 „, 
Summe der Bau- und Nebenkosten ...... 86635 M. 
Die Gesamterstellungskosten betragen daher 

13 775 + 36635 = 50410 M. 
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b) Laufende Ausgaben 


In vorliegendem Falle sind rund 50% der Ge- 
samtkosten, nämlich 25000 M., durch eine 
Aprozentige erste Hypothek gedeckt. Die 
Zinsen dafür betragen 1000 M. Der Rest 
von 25410 M. erfordert einen jährlichen 
Zinsaufwand von 5%, also 1270 M. Die jähr- 
lichen Aufwendungen, die aus der Verzin- 
sung der einmaligen en erwachsen, 
betragen somit » ++... 1000 + 1270 2270 „ 


zu übertragen: 2270M. 


Übertrag: 22770 M. 
Die jährlichen Ausgaben für Instandhaltung 
und Abschreibung (Wertminderung) sind 
mit 1,25% der Hausbaukosten berechnet 


und betragen su oereroeem ner onen 458 p, 
Betriebskosten für Sammelheizung und Warm- 
wassarbereltüng: -s s e us e ote ia 380 „ 


Feuer-, Diebes- und Haftpflichtversicherung . 45 „ 
Ausgabe für Bowachung Msn und ae 


gesellschaft) ,, sss . 60, 
Beitrag an die Schneefogege: P 15 „ 
Gebühren für Müllabfuhr „vs. er un Br 
Gebühren für den Schornsteinfeger ...... 12, 
Wasserverbrauch im Haus und im Garten... 73 „ 
Unterhaltung dis Gartens ....... ... 180 „ 
Mehrverbrauch an Licht . .. .. ” 
Grundwertsteuer, 24°% von 11.000 M. .. » 
Entwässerungsgebühren s.. 53 „p 


Monatskarten für die Vorortbahnfahrt nach 

der Stadt (für 2 Erwachsene II. Kl, für 

3 Kinder III. Kl.), Jahresbetrag abzüglich 

eines Betrages von 100 M., der wahrschein- 

lich beim Wohnen in der Stadt jährlich für 

die Straßenbahn ausgegeben werden würde 170 ‚, 
Vermehrte Bewırtschaftungskosten, die sich 

durch zeitweilige Annahme einer Rein- 


machefrau ergeben „sr eoreon0n 120, 
Dahar jährlicher Gesamtaufwand für das 
Wohnen im Landhause .,s.ssssaso . 3861 M. 


Bei dieser Mietberechnung ist ein Wertzuwachs des 
Grundstückes nicht In Ansatz gebracht, vielmehr sind die 
Grundstückszinsen genau so berechnet wie die Verzinsung 
des Baugeldes. 

Zum Vergleich ist eine Stadtwohnung in Charlottenburg 
(ganz nahe am Stadtbahnhof Savignyplatz) herangezogen 
(Abb, 14), für die 4000 M. Miete verlangt werden. Auch 
hier ist jede Bequemlichkeit geboten (Sammelheizung, 
Warmwasser, elektrisches Licht, Vakuumreiniger, Fahr- 
stuhl), Wie stellt sich dieser Vergleich? 

Die Anzahl der Räume (8) ist in beiden Fällerí dieselbe, 
doch sind die drei Hauptzimmer der Stadtwohnung nicht 
unbeträchtlich größer als die des Landhauses, Dafür hat 
das Landhaus viel mehr Nebenräume, Die bebaute Fläche 


hat beim Stadthaus 390 qm, die Zusammenzählung der 
Flächen des Erd- und Obergeschosses des Landlıauses 
unter Hinzuzieliung der ausgebauten Keller- und Dach- 
räume ergibt 406 qm, ein Unterschied, der wahrscheinlich 
durch den zur Stadıwohnung hinzukommenden Verschlag 
auf den, Boden und Kellerraum gerade ausgeglichen wird, 
Beide Wohnungen haben also fast genau dieselbe Größe. 
Als Zugabe hat die Landwohnung aber vor allem den 
Garten, Er ist von genügender Ausdehnung, 
um nicht nur angenehmen Aufenthalt zu 
gewähren, sondern auch Ertrag zu liefern. 
Da er in der berechneten Miete mitenthalten 
ist, bedeutet er also der Stadtwohnung ge- 
genüber ein Geschenk, Auch der Wertzu- 
wachs (die aufstrebende Gegend verspricht 
einen solchen) würde einem Geschenk 
gleichkommnen. Dem Stadihause gegenüber 
ist aber vor allem die bessere gesundheit- 
liche Verfassung der Landwohnung hervor- 
zuheben, da das Haus von allen vier Seiten 
von Luft umspült wird und Gegenlüftung 
der Räume gestattet, auch alle Wohn- und 
Schlafräume die Sonnenlage haben. Die 
reichlichen Austritte ins Freie (2 große 
Balkone im Obergeschoß) kommen der 
Stadtwohnung gegenüber als Mehrleistung 
in Betracht. 


Abgesehen von dem erwähn- oferjepp« 


ten Unterschiede in der Größe 
der drei Wohnräume fällt also 
der Vergleich in jeder Beziehung 
höchst günstig für das Land- 
haus aus. Dabei Ist die Stadt- 
wohnung noch 139 M. teurer als 
die Landwohnung. Daß der 
Städter jeden Sommer mit sel- 
ner Familie eine kostspiellge 
Erholungsreise machen muß, 
während der Landhausbewoh- 
ner diese sich ersparen kann, 
Kommi u ein weiterer großer 
orte! es Landhauses in Be- Abb,14. Berliner Mietwol 

tracht. Dieser Posten ist so be- a Dana onen 
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deutend, daß er, wenn die Sommerreise mit Sicherheit 
ausfiele, die Überlegenheit der Landwohnung in ein noch 
glänzenderes Licht stellen würde. Freilich wird die Er- 
holungsreise auch von Landhausbewohnern häufig für 
nötig gehalten und meistens, wenn auch vielleicht in be- 
schränktem Umfange ausgeführt, 

Nicht immer aber werden die Verhältnisse so günstig 
liegen wie hier. In vielen Vororten ist der Grund und 
Boden teurer, oft sind die Baubedingungen schwieriger, 
die Baukosten durch Sonderumstände höher. In kleineren 
Städten sind die Mietwohnungen meistens viel billiger 
als in Großstädten. Es werden also auch Beispiele die 
Menge herangezogen werden können, bei denen die Land- 
wohnung ungünstig gegen die Stadtwohnung steht. 

Wo Einschränkungen nötig sind, wird es sich dann um 
eine Verringerung der bebauten Fläche des Landhauses 
handeln müssen, die Zimmer werden durchweg kleiner 
als die der Stadtwohnung werden. Das ist aber auch 
unbedenklich, weil Ellenbogenfreiheit nach dem Garten 
und der freien Natur hin reichlich vorhanden ist. Der 
Bewohner der städtischen Mietwohnung schließt sich mit 
der Treppenhaustür von der Welt ab, sein ganzes Bereich 
endet mit den Grundrißgrenzen seiner Wohnung. Die 
städtische Wohnung macht dem flüchtigen Beschauer 
Eindruck durch zwei oder drei große Zimmer, sie ist 
gewissermaßen nur auf die bestechenden Vorderzimmer 
hin entworfen, die sich bei Beurteilung der „Wohnfläche“ 
dann ins Gedächtnis zu drängen pflegen. Diese in 
fürstlichen Maßen gehaltenen Prunkzimmer sollen beim 
Wohnungsuchenden eine gute Meinung erzeugen, sollen 
ihn über die mehr als spärliche Bemessung der Küche, 
das Fehlen jeden Nebenraumes zur Küche, die schlecht 
belichteten und belüfteten Schlafzimmer hinwegtäuschen. 
In einem gut angelegten Landhause ist das alles anders, 
man möchte sagen umgekehrt. Hier sind die Wirtschafts- 
räume reichlich bemessen, die Schlafzimmer geräumig 
und sonnig, sie sind überdies in größerer Anzahl vor- 
handen, es fehlt nicht an Kammern für Einzelbedürfnisse, 
foste Wandschränke können im Überfluß geschaffen wer- 
den, Boden und Keller bieten Abstellraum in Menge. Wenn 
solche Annehmlichkeiten geboten werden, so sollte man 
annehmen, daß wohl auf die überreichliche Größe der 
Wohnzimmer verzichtet werden könnte. 


Hier trifft man aber gewöhnlich sogleich auf den 
Widerstand des Bauherrn, Gerade auf die schönen, großen 
Vorderzimmer, an die er aus der Mietwohnung gewöhnt 
ist, legt er besonderes Gewicht, Ja, er möchte außer ihnen 
auch noch eine durch zwei Stockwerke gehende Diele bo- 
sitzen (diese gehört nach der landläufigen Auffassung nun 
einmal zum Landhause); es soll ein Weinkeller vorhanden 
sein, an den sich ein altdeutsches Kneipstübchen an- 
schließt, er will auch selbstverständlich eine große, schöne 
Veranda für den Sommeraufenthalt haben, vielleicht auch 
noch einen Pflanzenraum oder Wintergarten, und wie 
die besonderen Eigentümlichkeiten alle heißen, die in 
seiner Vorstellung mit dem Begriff Landhaus verwachsen 
sind. Wie kann nun aber jemand, der mit solchen An- 
sprüchen kommt, erwarten, daß er nur denselben Miet- 
aufwand habe wie für eine städtische Wohnung, die nichts 
von diesen Räumen enthält? Es ist doch unmöglich, zu 
verlangen, daß alle hinzukommenden Dinge geschenkt 
werden. So wichtige Gewinne wie ein Garten, gesunde 
Schlafzimmer, reichliche Wirtschaftsräume, Wand- 
schränke, eine Diele, Veranda, Pflanzenraum und Gast- 
zimmer erfordern selbstverständlich, wenn auch die Zim- 
mer so groß bleiben sollen wie in der Stadtwohnung, eine 
Gegenleistung in Gestalt von Mehrmiete, 

Hier steigt die Frage auf, ob, eine gute Vermögenslage 
des Bauherrn vorausgesetzt, nicht ruhig einige wirtschaft- 
liche Opfer bei der Übersiedelung in das Landhaus ge- 
bracht werden könnten und sollten. Wenn man unter- 
sucht, wofür der Mensch, besonders der besser gestellte, 
vor dem Krioge sein Geld ausgab, für welches Wohlleben, 
für welche Nichtigkeiten er überreichliche Mittel zur Ver- 
fügung hatte, so ist doch die Frage berechtigt, ob ein Teil 
dieser Mittel nicht viel besser auf eine so im Grunde ihres 
Wesens verbessorte Wohnwelse verwendet werden möchte, 
wie sie im Landhause gögeben Ist, Bei Betrachtung der 
Kostenfrage sollten Erwägungen dieser Art angestellt wer- 
den. Unter den Liebhabereien, die uns, wenn einiger 
Spielraum in den Mitteln vorhanden ist, das Leben ver- 
schönen können, ist die edelste Liebhaberei ein schönes 
Haus. Es gewährt tausendfältige Froude und tägliche 
Erquickung, es bietet Erholung von den Mühen des Tages, 
Ruhe und Frieden, Gesundung der ganzen Familie. Die 
Kinder wachsen frisch heran und entwickeln sich zu 
kräftigen, tüchtigen Menschen, Der eigene Besitz bringt 
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Sammlung und Seßhaftigkeit. Der fortlaufende Umgang 
mit der Natur stärkt die Nerven und stählt die innere 
Verfassung. Die Pflege des Gartens ruft tägliches Ent- 
zücken an dem stets sich erneuernden Leben der Natur 
hervor. Sich solche Freuden sichern, heißt die Hand aut 
eines der besten Güter legen, die das Leben bieten kann. 

Für sein Eigenhaus könnte der Mensch, so sollte man 
meinen, einige Aufwendungen machen, die sich jenseits 
des Vergleiches mit der städtischen Mietwohnung ab- 
spielen. Hat es wirklich für solche, die nicht jeden Pfen- 
nig umzudrehen brauchen, einen Sinn, sich täglich durch 
rechnerische Gegenüberstellung ins Gedächtnis zu rufen, 
daß sie sehr teuer wohnen? Und doch werden solche Be- 
rechnungen angestellt. Der kaufmännisch geschulte Geist 
scheint es nicht über sich gewinnen zu können, beim 
Wohnen im eigenen Hause das notwendige Bedürfnis von 
dem Annehmlichkeitsüberschuß zu trennen, der damit ver- 
bunden ist, Für diesen Annehmlichkeitsüberschuß aber 
sollte er doch endlich einmal, wenn denn durchaus das 
ganze Leben berechnet werden muß, eine Rechnung be- 
sonderer Art aufmachen. Er könnte sich z. B. sagen, 
daß er nach einem arbeitsreichen Leben einen gewissen 
Vermögensteil einer so guten Sache, wie seinem Hause, 
als Liebhaberbetrag widmen könne, der damit aus der 
weiteren Berechnung verschwinden würde. Wie ein ver- 
mögender Mann eine kostspielige Weltreise unternimmt, 
wie er sich Kraftwagen und Jacht kauft, wie er sich eine 
Kunstsanımlung anlegt, mindestens ebensogut kann er 
doch einen einmaligen unverzinslichen Betrag auf sein 
Haus verwenden. Warum soll gerade diese Liebhaberei 
in Zinsbuchungen verewigt werden? Geschieht es denn bei 
den übrigen Liebhabereien? Wer in dieser Weise sein 
Haus bedenkt, der wendet sein Geld wahrhaftig so gut an, 
wie es auf dieser Welt nur angewendet werden kann. 

Das alles bezieht sich aber, wie gesagt, auf den wohl- 
habenden Mann. Den Nichtwohlhabenden sollen diese 
Ausführungen nicht abschrecken, Auch für ihn kann ge- 
sorgt werden, so lange er seine Ansprüche mäßigt und sie, 
wie es selbstverständlich sein sollte, ins rechte Verhältnis 
zu seinen Mitteln setzt. 


4. Das kleine Einfamilienhaus 


Die ungeheure Mehrzahl der Menschen verfügt über ein 
Einkommen, bei dem das heute übliche Landhaus, sel es 
auch kleinsten Umfanges, als Wohnung gar nicht in Be- 
tracht kommen kann. Da auf der anderen Seite die Vor- 
züge des Wohnens im Einfamilienhause nach jeder Rich- 
tung hin so groß sind, daß diese Wohnweise möglichst 
breiten Volksschichten zugänglich gemacht werden sollte, 
so ist es zu verstehen, daß die Frage des billigen Ein- 
familienhauses eine der brennendsten geworden ist. Sie 
ist in den Arbeitersiedlungen der Lösung nach einer ge- 
wissen Richtung hin entgegengeführt worden. Dort ist 
es vor dem Kriege gelungen, zu Mieten, die je nach dem 
Bodenwerte von 350 oder 450 M. an jährlich aufwärts lau- 
fen, Einfamilienhäuser zu bauen. Fast durchweg sind 
die Siedlungen von gemeinnützigen Gesellschaften ge- 
gründet worden und werden von diesen auch. verwaltet. 
Obgleich ursprünglich für Arbeiter bestimmt, werden die 
Häuser auch vielfach von Beamten und der kleinbürger- 
lichen Bevölkerung bewohnt, Etwas weiträumigere Ein- 
familienhäuser, im Rahmen von 800 bis 1200 M. Miete, 
haben die Benmtenwohnungsvereine geschaffen. Auch 
hier hat bisher fast nur die genossenschaftliche und ge- 
Meinnützige Bautätigkeit gewirkt. Daß die Stellen, die 
sich sonst mit der Herstellung von Wohnungen beschäftig- 
ten, nämlich die Baugeschäfte, das kleine Haus noch 
nicht aufgenommen haben, hat seinen Grund darin, daß 
die heutige gewerbsmäßige Wohnungsherstellung ganz und 
gar mit dem Baustellenhandel verwachsen ist, dieser sich 
aber nur bei großen Mietskasernen lohnt, Namentlich ist 
das Baugeldleihgeschäft ganz auf das große Massenmiet- 
haus zugeschnitten. Die Beleihungsverhältnisse des klej- 
nen Hauses sind noch nicht ausgebildet. 

Das Arbeiterhaus sowohl wie das kleine Beamtenhaus 
hat sich als Reihenhaus entwickelt und ist seiner Natur 
nach auch mehr oder weniger an diese Form gebundefi. 
Die Kostenbeschränkung, die nötig ist, um den Mietwert 
innerhalb der obenerwähnten Grenzen zu halten, führt da- 
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zu, nicht nur einen ganz kleinen Bauplatz zu wählen, 
sondern auch höchst sparsam zu bauen, Das Reihenhaus 
ist schon deshalb billiger als das freistehende, weil nur 
zwei Fronten auszubilden sind, denn das Haus stößt mit 
den beiden anderen Seiten an die Nachbarhäuser, Er- 
sparnisse dem freistehenden Hause gegenüber ergeben 
sich auch in der Heizung, da ein eingebautes Haus nur 
mit zwei statt mit vier Seiten Wärme nach dem Freien hin 
abgibt, Der Hauptgesichtspunkt bei seiner Anlage ist 
meistens der, daß es oin Mindestmaß von Land bean- 
sprucht, denn es fallen bei ihm die Streifen Landes links 
und rechts des Hauses weg, 

Alle diese Gründe und noch manche andere sprechen 
dafür, das Reihenhaus auch für Häuser mit etwas höherem 
Mietwert anzuwenden, Tatsächlich ist es in den Städten 
Englands, Hollands und des westlichen Deutschlands 
auch für größere Häuser völlig eingebürgert. In den so- 
genannten Villenvororten, die sich in den letzten dreißig 
Jahren um die Großstädte gelegt haben, war es bisher nicht 
zugelassen, da dort die „offene Bauweise" vorgeschrieben 
war, das heißt nur freistehende Häuser erlaubt waren, 
jedes in einem gewissen Mindestabstand von dem andern. 
Erst ganz neuerdings sind für einzelne Straßen Ausnah- 
men zugestanden worden, und allerorts werden jetzt Ver- 
suche unternommen, das Reihenhaus einzuführen. Dieses 
größere Reihenhaus ist die geeignetste Form für Häuser, 
deren Mietwert sich, je nach der Kostbarkeit des Bodens, 
in den Grenzen unterhalb 2000 oder 3000 M. hält, 

Für das Reihenhaus ist die Lichtzuführung zu den Räu- 
men, gerudoso wie für das städtische Wohnhaus, nur von 
der Straße und vom Hofe her möglich, Das Reihenhaus 
mit drei ausgebauten Stockwerken ist die allgemeine 
Grundform des Hauses in den westlichen Ländern. Die 
Front solcher Häuser schrumpft dann oft auf 5 bis 6 m 
zusammen, s0 daß auch das Keller- und Dachgeschoß zu 
Hilfe genommen werden muß, um eine genügende Anzahl 
von Räumen zu erreichen. In solchen Häusern ist das 
Überwinden der Treppen eine wesentliche Unbequemlich- 
keit für die Bewohner. Ein gewisser Mißstand ist auch, 
daß die Häuser unter sich sehr hellhörig sind, besonders 
wenn sie mit holzlosen Decken gebaut werden. Das Kla- 
vierspiel des Nachbars überträgt sich dann mit Leichtig- 
keit in die angrenzenden anderen Häuser, Der Garten 
wird lang und schmal und leidet, wenn er nicht gerade 
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im Süden des Hauses liegt, unter dem Schatten der 
Häuserreihe. Er muß auch unbedingt gegen die Nachbar- 
gürten durch eine Mauer oder dichte Hecke abgeschlossen 
werden, wenn er noch Wert haben soll. Er ist von der 
Straße her nur durch das Haus erreichbar, so dab für 
seine Bearbeitung Erde und Dünger, Pflanzen und Geräte 
durch das Haus getragen werden müssen, ein Übelstand, 
dem man übrigens jetzt durch Anlegung eines schmalen 
Wirtschaftsweges Im Rücken der Gärten abzuhelfen sucht. 

Es ist indessen selbstverständlich, daß im Reihenhause 
gewisse Beschränkungen gegenüber dem freistehenden 
eintreten müssen. Küche, Eßzimmer und sümtliche Wohn- 
zimmer im selben Stockwerk unterzubringen, wird kaum 
möglich sein, ein Teil davon wird eine Treppe höher ge- 
legt werden müssen. Der Fall wird eintreten, daß es vor- 
teilhaft ist, die Küche und die Wirtschaftsräume ins Un- 
tergeschoß zu legen, Immerhin lassen sich auch auf dieser 
Grundlage leidlich bequeme und vorteilhafte Anlagen er- 
reichen. 

In den Abbildungen 15 bis 23 sind zwei Reihenhäuser 
für kleinbürgerliche bis bürgerliche Wohnansprüche wie- 
dergegeben. Im kleineren erstrecken sich die Wohn- 
räume nur auf das Erd- und Obergeschoß, während im 
Dachgeschoß sich’ nur zwei Kammern befinden. Das 
größere hat ein Stockwerk mehr. Das kleinere 
hat bei einer Herstellungssumme von 12000 Mark 
einen Mietwert von 800 M., das größere ist auf 40.000 M. 
veranschlagt und wird einschließlich der Bodenverzinsung 
einen Mietwert von 2800 M. darstellen. Während das 
kleinere bescheidene Zimmergrößen und wenig Bequem- 
lichkeiten hat, zeigt das größere schon eine besondere 
KRleiderablage, eine Veranda vor dem Eßzimmer, einen 
großen Austritt Im ersten Stockwerk. Beide Häuser ver- 
gleichen sich vorteilhaft mit entsprechenden Miethaus- 
wohnungen, 

Das Reihenhaus Ist unbedingt das Einfamilienhaus der 
Zukunft nuf beschränktem Boden für kleine und mittlere 
Mieten, das Haus, das sich an breite Volksschichten wen- 
det, Es wird, wo es, wie in westlichen Städten, schon 
eingebürgert ist, vom Unternehmer marktmäßig gebaut 
oder auf Bestellung eines Bauherrn errichtet, wobei dann 
Einzelwünsche bis zu einem gewissen Umfange erfüllt 
werden können, Immer muß bei ihm Rücksicht auf den 
Nachbar genommen werden, und zwar sowohl in der 
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Abb. 19-29, 
Größeres Reihen- 
haus mit zwei 
Obergeschossen, 
ausgebauten 
Dach- und Keller- 
geschoß 


nensrscnons oncnanncnons 


Abb,724—27. Kleines Doppelhans mit Küche im_Untergeschoß" 


engesa0sz 
| AP9.2891. Kleines Doppelhaus (Beamtenh) m. Kücheim Erdgesch, 
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Höhe des Hauses. als in der Gebäudetiefe, ja selbst in der 
äußeren Gestalt. Denn das Haus tritt nicht selbständig 
auf, sondern ist ein Teil der fortlaufenden Häuserreihe, 
deren Gesamterscheinung os sich unterzuordnen hat. 

Erst über die Grenze von 2000 M, Mietwert hinaus emp- 
fiehlt sich das Einzelwohnhaus. Es lassen sich zwar ein- 
zeln stehonde Häuser auch schon für weit niedrigere Mie- 
ten errichten, vorausgesetzt, daß der Boden billig ist, Sie 
sind aber dann nicht so wirtschaftlich wie das Reihenhaus, 
sie sind auch in ihrer äußeren Erscheinung zu klein für 
das Straßenbild. * Zum mindesten sollte die Form des 
Doppelhauses gewählt werden, bei der ja ebenfalls der 
Landerwerb kleiner gehalten werden kann und doch das 
Haus freier im Garten liegt, so daß der Besitzer, was 
häufig gewünscht wird. beinahe ganz um sein Haus her- 
umgehen kann, Das Doppelhaus vereinigt bis zu einem 
gewissen Grade die Vorzüge des Reihenhauses mit denen 
des Einzelhauses, es liegt etwas wärmer und ist für die 
Erscheinung im Straßenbilde größer als das Einzelhaus, 
Daß es an der einen Seite angebaut ist, stört die Bewohner 
nicht, ja, kommt ihnen kaum zum Bewußtsein, 

Doppelhäuser sind fast immer auch in den Bauzonen 
für offene Bauweise zugelassen. Es gehört allerdings 
eine Einigung mit dem Nachbarn dazu, denn beide Häuser 
sollten auf einmal gebaut werden; das erschwert für den 
Einzelnen die Errichtung eines Hauses als halbes Doppel- 
haus etwas, Der Zwang ist sogar größer als beim Reihen- 
haus in einer geschlossenen Straße, weil hier sich all- 
mählich Haus an Haus fügt. Zwei Beispiele von kleinen 
Doppelhäusern sind in Abb, 24 bis 31 gegeben. Beide 
haben Erdgeschoß und Obergeschoß, bei dem einen liegt 
die Küche im Erdgeschoß, beim andern im Keller, Der 
Herstellungswert des halben Doppelhauses betrug vor dem 
Kriege im einen Falle einschließlich Garten und Umwehrung 
12.000 M., im andern 13500 M., die Mietworte sind ein- 
schließlich der Bodenverzinsung 825 und 900 M. 

Soll ein ganz kleines Einzelhaus freistehend gebaut 
worden, was meistens nur bei verhältnismäßig billigem 
Boden am Platz sein wird, so ist es bei zweigeschossiger 
Bauart fast nicht zu vermeiden, daß das Haus im Straßen- 
bild dürftig und dabei hoch herausgerückt erscheint. Der 
Anblick wird kaum befriedigend ausfallen. Es gibt Fälle, 
in denen derartige kleine Häuser an andere anzubauen 
nicht möglich ist, so bei verstreuten Sommer- und Ferien- 
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häusern, bei Weinberghäuschen oder bei Kleinhäusern in 
landwirtschaftlichen Gebieten. Es fragt sich aber, ob es 
dann nicht grundsätzlich richtiger ist, das Obergeschoß 
zu vermeiden. 

Die eingeschossige Bauweise hat nicht unbeträchtliche 
Vorzüge und wirkt nur wenig verteuernd, Natürlich 
kann das Dach noch zu Schlafräumen verwendet werden; 
und wenn die bebaute Fläche einen zu großen Keller er- 
gibt, braucht nur ein Teil des Gebäudes unterkellert zu 
werden. Soll aber an der zweigeschossigen Bauart fest- 
gehalten werden, so hebe man wenigstens nicht noch das 
Erdgeschoß über den Boden heraus und wähle die Stock- 
werkhöhen so niedrig wie möglich. 

Das kleine Haus unterscheidet sich in seiner Wesens- 
art mannigfach von dem großen Hause Die Zimmer 
werden, abgesehen von einem großen Wohnzimmer, in der 
Grundfläche kleiner, folglich müssen auch die Höhen ab- 
nehmen. Kleine Zimmer erscheinen noch kleiner, wenn 
sie zu hoch sind, Ein großes niedriges Zimmer bleibt im- 
mer noch gemütlich, während ein zu hohes kleines sicher 
ungemütlich ist. Die Höhe von 3 m bis 3,20 m ist für das 
Erdgeschoß kleiner Häuser mehr als ausreichend, im 
Obergeschoß oder Dachgeschoß genügen 2,50 m Höhe voll- 
ständig. Treppen brauchen bei weitem nicht 1 m breit zu 
sein, wie es die Bauordnungen in der Regel vorschreiben, 
eine Breite von 80 cm erfüllt alle billigen Anforderungen. 
Auch in der Bauausführung könnten entgegen den Bau- 
polizeibestimmungen wesentliche Erleichterungen durch 
Zulassung dünnerer Mauern, billigerer Baustoffe und son- 
stiger Vereinfachungen Platz greifen. Das kleine Haus 
ist eben eine Sache für sich und darf nicht, wie es die bis- 
herigen Baugesetze taten, mit dem Maßstabe des großen 
gemessen werden, wenn es in seiner Lebensfähigkeit nicht 
gehemmt werden soll, Neuerdings regt sich allerorten 
das Bestreben, den Kleinhausbau durch behördliche Er- 
leichterungen zu fördern. Einzelne deutsche Bundesstaaten 
haben mit besonderen Landesgesetzen bereits in einer vor- 
een Weise eingegriffen, andere sind im Begriffe, zu 
olgen, 

Auch in der Grundrißanlage wird das kleine freistehende 
Haus von dem großen verschieden sein. Man sollte den oft 
gemachten Fehler vermeiden, es als maßstäbliche Ver- 
kleinerung des großen Hauses auszuführen. Die Erd- 
geschoßräume können beschränkt werden auf ein Wohn- 
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und Eßzimmer oder auf ein gemeinschaftliches Wohn- und 
Eßzimmer und ein Besuchszimmer (was weniger zu emp- 
fehlen ist), oder ein einziges großes Zimmer. Für kinder- 
reiche Familien wird es immer viel mehr darauf ankom- 
men, die erforderliche Anzahl von Schlafzimmern zu 
schaffen als etwa eine Vielheit von Wohnzimmern. In 
jedem für eine Familie bestimmten Hause, auch im klein- 
sten Arbeiterhause, müssen 3 Schlafzimmer vorhanden sein, 
eins für die Eltern, eins für die Knaben und eins für die 
Mädchen. Eine Diele anzulegen ist natürlich im kleinen 
Hause nicht möglich, es sei denn, daß sie zugleich als 
einziges Wohnzimmer dient, was in Sommerhäusern wohl 
angängıg ist. Ein Windfang ist nicht nötig, doch sollte 
ein Raum zum Ablegen der Kleider nie fehlen. Vom Ar- 
beiterhause wird sich das kleinbürgerliche Haus stets da- 
durch unterscheiden, daß die Wohnküche, die sich in der 
Arbeiterbevölkerung einer gewissen Beliebtheit erfreut, 
hier nicht vorkommt, 

In den Abb. 32 bis 39 sind vier kleine Rinfamilienhäuser 
dargestell. Die Baukosten betrugen vor dem Kriege 
17000, 22000, 24000 und 29000 M., die Mietwerte, ein- 
schließlich der Verzinsung des Grundstückes, entsprechend 
1120, 1500, 1620 und 2100 Mark. In allen Fällen ist reich- 
licher Abstellraum sowie eine Waschküche im Keller vor- 
handen, und im Dachboden sind 1 bis 2 Kammern aus- 
gebaut. Die zugehörigen Gärten sind klein, das kleinste 
Haus hat 450 qm, das größte 900 qm Grundstücksfläche, 
Nach dem Muster der jährlichen Aufwandsberechnung bei 
dem welter vorn betrachteten mittleren Hause wird sich 
nun leicht ein Vergleich mit der städtischen Mietwohnung 
aufstellen lassen, der ein genaues Bild darüber gibt, ob in 
der betreffenden Gegend das Wohnen Im Einfamilienhaus 
tourer oder billiger als das in der Mietwohnung ist. Es 
wird sich in vielen Fällen auch hier herausstellen, daß 
das Einfamilienhaus, wenn auch vielleicht die zwei Haupt- 
wohnzimmer kleiner sind als die entsprechenden in der 
Stadtwohnung, doch viel mehr Bequemlichkeit in den Ne- 
benräumen und den Schlafzimmern bietet, und außerdem 
der Garten als besondere Annehmlichkeit hinzukommt. 
Im allgemeinen wird man finden, daß bei sparsamer Bau- 
art und billigem Boden auch das kleine Einfamilienhaus 
sehr wohl den Kampf mit der städtischen Mietwohnung 
aufnehmen kann. Dabei ist in Betracht zu ziehen, daß 
bei vermehrter Herstellung sich die Baukosten des Ein- 


familienhauses verbilligen werden. Bei der städtischen 
Mietskaserne sind alle Baupreise auf das Mindostmaß 
herabgedrückt, alle Vorteile herausgesucht und wahrge- 
nommen worden, Das ist beim kleineren Einfamilien 
hause noch nicht der Fall, Es ist eine volkswissenschaft- 
liche Tatsache, daß nur das wirklich billig sein und den 
letzten Preis tragen kann, was in großem Umfange her- 
gestellt wird. Das kleine Einfamilienhaus hat vorläufig 
noch keinen Marktwert, 

Nur in Gartenstädten sind mit dem dort üblichen klein- 
sten Einfamilienhause, dem sogenannten Arbeiterhause, 
schon eingohendero Erfahrungen gesammelt worden, und 
die Baupreise sind im Begriff, sich zu verbilligen, Es kam 
darauf an, die Zweifel zu beseitigen, die gegen die Lebens- 
möglichkeit des kleinen Einfamilienhauses bestanden und 
von den Vertretern der Mietskaserne eifrig genährt und 
geschürt wurden. 

Der Beweis, daß die Einfamilienhauswohnung mit 
der Wohnung des Arbeiters in der Mietskaserne sehr wohl 
in Wettbewerb treten kann, ist fast überall erbracht wor- 
den, so in Hellerau bei Dresden und Grünau bei Berlin. 
Als Vergleichsgrundlage wird dabei die sogenannte Nutz- 
fläche betrachtet, das heißt die Summe der Grundflächen 
aller wirklichen Wohnräume im einen oder im anderen 
Falle. Das ist aber durchaus ungerecht für das Ein- 
familienhaus, denn dieses bietet außer der in Betracht ge- 
zogenen Wohnfläche noch einen Garten, reichlichere Ne- 
benräume auf dem Boden und im Keller, überdies auch 
einen eigenen Vorraum und Treppenaufgang, ferner eine 
Waschküche zur alleinigen Verfügung des Hausbewohners. 
Trotzdem stellt sich zum Beispiel in Grünau der Vergleich 
so, daß im dortigen Einfamillenhause 7,50 M, Miete für das 
Quadratmeter bezahlt wird, während in der Berliner Miets- 
kaserne der Durchschnittspreis 8,40 M. beträgt. 

Wenn das kleine Einfamilienhaus als Sommer- und 
Ferienhaus errichtet ist, werden besondere Rücksichten 
auf diese Benutzungsart zu nehmen sein. Ein großer go- 
meinschaftlicher Wohnraum ist hier das Gegegebene, er 
sollte aber womöglich sọ gestaltet sein, daß in Rück- 
sprüngen und Erkern sich eine kleine Gesellschaft abson- 
dern kann, Tagsüber werden sich die Bewohner im Freien 
aufhalten, denn niemand wird im Ferienhause ernsterer 
Arbeit obliegen, Von größter Wichtigkeit ist eine möglichst 
geräumige offene Veranda, auf der man die täglichen 
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Mahlzeiten einnehmen wird, nur bei schlechtem Wetter 
wird in dem großen gemeinschaftlichen Wohnzimmer ge- 
gossen, Für Heizung braucht nur durch Aufstellen eines 
Ofens oder Einbauen eines Kamins gesorgt zu werden. 
Das Wesentliche für ein solches Haus sind aber möglichst 
viele, wenn auch kleine Schlafgelasse, so daß die ganze 
Familie und vielleicht noch ein Gast ein Unterkommen 
finden kann. 

Daß gerade für ein Sommerhaus die Rücksicht auf 
die Wotterlage, auf die Landschaft, auf eine etwa vorhan- 
dene Aussicht eine hervorragende Rolle spielt, braucht 
nicht besonders gesagt zu werden. Die Abb, 40 bis 43 
stellen ein geräumiges Ferienhaus dar, das am Strande 
der Ostsee errichtet wurde. Als eigentlicher Wohnraum 
ist nur ein einziges großes Zimmer vorhanden, doch ist 
eine sehr große Veranda angelegt, die sich in windge- 
schützter Lage nach dem Meere hin öffnet. Das Haus ent- 


Abb, 40—43, Sommerhaus am Meeresstrande 
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hält im Ober- und Dachgeschoß 6 Schlafzimmer, im Unter- 
geschoß die Küche, Die Baukosten haben 25000 M. be- 
tragen, 

Bei den neuerdings gebauten kleinen Einfamilienhäusern 
hat sich die unerfreuliche Nebenerscheinung ergeben, daß 
meistens die vorhandenen Möbel von einer Größe und 
Sperrigkeit sind, daß sie nicht in die kleinen Räume pas- 
sen. Die jetzigen marktgüngigen Möbel, besonders die 
billigeren, sind zu umfangreich und außerdem für einfache 
Verhältnisse zu anspruchsvoll aufgemacht. Sie sind für 
die städtische Mietwohnung mit ihren größeren Zimmer- 
maßen und großen Stockwerkhöhen berechnet. Da ferner 
in der städtischen Mietwohnung keinerlei Wandschrank- 
golaß vorhanden ist, um die Gegenstände des Hausrates 
aufzunehmen, sind in der Regel zù viele Schrankmöbel 
vorhanden; das Einfamilienhaus hat aber nicht nur 
Wandschränke, sondern auch stets Keller- und Boden- 
raum die Fülle, so daß große Einzelschränke überhaupt 
überflüssig werden, 

Gegenwärtig liegt der Fall meistenteils so, daß Trep- 
pen und Flure in kleinen Häusern nur deshalb un- 
nötig groß gebaut werden müssen, weil die Bewohner Rie- 
senschränke in das Haus mitbringen, die sie sonst nicht 
hineinbefördern könnten. Wenn man bedenkt, daß rein 
aus diesem Umstande ein Mehr an bebauter Fläche nötig 
wird, so ist die ganze Ungereimtheit offensichtlich, Die 
Baukosten für die Vergrößerung wachsen auf mehr an, 
als die Schränke wert sind, Das Möbel für das kleine 
Haus ist In andern Ländern auf dem Markte vorhanden. 
Wenn das kleine Einfamilienhaus auch in Deutschland 
Boden gewinnen soll, müssen die dazugehörigen Möbel 
auch hier unbedingt geschaffen werden. 

In der Einbürgerung des kleinen Einfamilienhauses an 
Stelle der städtischen Massenmietwohnungen liegt ein 
Teil der Zukunft des Volksgedeihens. Die Art, wie die 
Menschen wohnen, ist von größter Bedeutung für ihre 
sittliche und körperliche Verfassung. Eine gute Woh- 
nungspolitik ist also vor allem auch eine wichtige vater- 
ländische Forderung. In den letzten zehn Jahren sind die 
Geister auch in Deutschland mächtig aufgerüttelt worden, 
und die Erkenntnis bricht sich mehr und mehr Bahn, daß 
auf dem bisherigen Wege des Massenmietwohnens nicht 
weitergeschritten werden darf. Die Erfahrungen des 
Krieges haben kräftig mitgeholfen. Es wird sich nach 
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Friedensschluß für den Staat die völlig selbstverständliche 
Pflicht ergeben, dafür zu sorgen, daß durch behördliche 
Maßnahmen der jetzt zu beobachtende Drang breiterer 
Volksschichten, ihre Wohnweise zu verbessern, die ent- 
sprechende Förderung findet, 

Das kleine Einfamilienhaus gestattet infolge der ihm an- 
haftenden Beschränkungen nicht die Mannigfaltigkeit der 
Ausbildung, die das große Haus gewährt. Das kleine Haus 
drängt nach der Einheitsform. Daß eine solche eintritt, 
ist zunächst deshalb erwünscht, weil damit die schon er- 
wähnte Verbilligung in der Herstellung verbunden ist. 

Türen und Fenster, Treppen, Öfen und Herde, Wand- 
schrankeinrichtungen können dann in Massenerzeugung 
hergestellt werden, so wie jetzt schon die Ziegelsteine, die 
Dachziegel, die Wandfliesen in einheitlicher Größe als 
Massenerzeugnisse auf den Markt kommen. Dadurch las- 
sen sich namhafte wirtschaftliche Vorteile erreichen. Die 
Einheitsform hat aber noch den weiteren Vorzug, daß am 
selben Gegenstande fortlaufend Verbesserungen und Ver- 
feinerungen vorgenommen werden können. Es tritt die 
Erscheinung ein wie bei der Erzeugung von Maschinen, 
bei der auch die fortgesetzt gewonnenen Erfahrungen ver- 
vollkommnend auf die Form einwirken. Am ersten wird 
aber gerade das kleine Reihenhaus die Einheitsform an- 
nehmen können, schon weil hier die Freiheit der Gestal- 
tung an sich eingeschränkt ist. Aber auch beim frei- 
stehenden Hause kann eine gewisse Vereinheitlichung 
nicht ausbleiben. Dann wird allerdings die Rücksicht auf 
dıe Sonnenlage dahin wirken müssen, daß die Grundform 
einem leichten Wechsel unterzogen werden kann, wobei 
es häuflg schon genügt, daß das Haus je nach den Um- 
ständen an die Rückseite des Grundstückes statt in die 
Bauflucht gestellt oder das Spiegelbild des Grundrisses 
ausgeführt wird, 

In den Abbildungen 44 bis 47 ist das in Abbildung 36 
dargestellte Haus unter teilweiser Verwendung des Spie- 
gelbildes so auf vier in ihrer Lage zur Straße verschiedene 
Bauplätze gestellt, daß stets die Wohnseiten nach Süden 
und Osten gerichtet sind, und stets die größte Ausdehnung 
des Gartens vor den Wohnräumen liegt, Zweimal ist 
dabei das Haus von der Straße abgerückt, 

In dieser natürlichen Entwicklung zur Vereinheitli- 
chung liegt ein Vorzug, es ist darin aber auch eine Einsei- 
tigkeit des kleinen Einfamilienhauses angedeutet. Nicht 
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Abb, 44—47. Verwendung desselben Hausgrundrisses auf 
vier in ihrer Lage zur Straße verschiedenen Bauplätzen 


daß die Einheitsform notwendigerweise zur Eintönigkeit 
oder gar Schablonenhaftigkeit führen müßte, Der Archi- 
tokt wird diese Gefahr zu vermeiden wissen, namentlich 
aber wird ein guter Bebauungsplan für reizvolle Grup- 
pierung und gute Straßenbilder sorgen. Aber die Ent- 
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wicklung des Hauses zum vollen Ganzen, die Zusammen- 
fassung aller Errungenschaften einer feineren Wohnweise 
zu einer ausgereiften Einheit wird sich immer nur am 
größeren Hause vollziehen können, bei dem die Wohn- 
erfordernisse weiter gehen als beim kleinen Hause, und 
für das auch reichlichere Barmittel vorhanden sind. In 
den folgenden Abschnitten wird daher vorwiegend das 
mittlere und größere Haus betrachtet werden, wobei jedoch 
stets festzuhalten ist, daß die eigentlichen Grundsätze der 
Gestaltung immer auch auf das kleine Haus anwendbar 
sind. Diese sind von der Größe des Gegenstandes unab- 
hängig, sie sind allgemeingültig und zwingend. Beim 
kleineren Hause findet nur eine Einschränkung der Raum- 
folge, der Zimmergrößen und der Ausstattung statt, In 
den folgenden Abschnitten wird sich Gelegenheit finden, 
die für das kleinere Haus zu treffenden Vereinfachungen 
hier und da besonders zu erörtern. 


Muthesius, Wio baue Ich mein Haus 49 A 


5. Leben auf dem Lande und Verkehr 
nach der Stadt 


Das Leben im Landhause ist grundsätzlich verschieden 
von dem Leben in der Stadtwohnung. Rechnet man nach 
einem alten Grundsatze ein Drittel der 24 Tagesstunden 
auf Arbeit, ein Drittel auf Erholung und ein Drittel auf 
Schlaf, so ist es hauptsächlich die Verwendung der Er- 
holungsstunden, in der sich das Leben des Städters von 
dem dos Landhausbewohners unterscheidet, Der Städter 
hat für seine freien Stunden die Vergnügen der Stadt, der 
Landbewohner die Annehmlichkeit des Landes zur Ver- 
fügung. Dies ist die natürliche Verwendung und an ihr 
muß festgehalten werden, wenn beide Teile zu ihrem 
Rechte kommen sollen. Mißachtet der Landhausbewohner 
die ihm zunächst liegenden Freuden des Landlebens, 
wünscht er statt ihrer wöchentlich mehrere Male Theater 
oder Konzerte zu besuchen, so wohnt er falsch. Geradeso 
falsch wie der Städter wohnen würde, der etwa jeden 
Nachmittag einen ausgedehnten Spaziergang weit draußen 
in der freien Natur vornehmen wollte. Natürlich wird 
auch der Landhausbewohner nicht ganz auf städtische 
Vergnügungen verzichten wollen. Bei einom weit von der 
Stadt abliegenden Landhause erwachsen dann freilich 
recht große Unbequemlichkeiten. Das Abpassen des letz- 
ten Zuges, der Weg vom Bahnhof oder von der Straßen- 
balın nach Hause In später Nachtstunde sind gewiß keine 
Annehmlichkeiten. Das Verbringen der Abende in der 
Stadt wird besonders für denjenigen zur Last, der regel- 
mäßig die Tage in der Stadt zu arbeiten hat, Denn wenn 
auch ein einmaliger langer Hin- und Rückweg noch er- 
träglich ist, so wird die vierfache Fahrt zur Qual, ganz 
abgeschen davon, daß bei einer größeren Entfernung von 
der Stadt der viermalige Weg einen ansehnlichen Bruch- 
teil der 24 Tagesstunden in Anspruch nehmen würde, 

Dom an die Genüsse der Großstadt gewöhnten Stüdter 
wird es vielleicht, wenn er sich entschließt, aufs Land zu 
ziehen, anfänglich wie ein Opfer vorkommen, auf diese 
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Anregungen zu verzichten. Der Besuch von Theatern, 
Konzerten und Gesellschaften ist in gewissen Kreisen fast 
zur täglichen Gewohnheit geworden, Schließlich fragt es 
sich aber doch, ob der daraus erhoffte Gewinn für das 
Leben wirklich so hoch anzuschlagen ist, Denn eine fort- 
gesetzte Kette von Vergnügungen übt einen gawissen ab- 
flachenden Einfluß aus; das zur Gewohnheit Gewordene 
wirkt nicht mehr nachhaltig. Vor allem aber unterbinden 
solche Zerstreuungen gerade das, was das Leben eigent- 
lich erst wertvoll macht: die Selbstbetätigung. Äußere 
Anregungen sollten nur die innere menschliche Arbeit för- 
dern, selbst wenn diese Arbeit in nichts anderem bestände 
als im Nachdenken. Wer kommt aber zum eigenen 
Nachdenken, wenn er seine ganze freie Zeit dazu 
benutzt, sich anregen zu lassen. Diese Anregungen sollten 
Festtage inı werktägigen Leben sein, nicht aber die All- 
tagsunterhaltung. Gute Theateraufführungen, Konzerte 
der größten Künstler, gesellige Zusammenkünfte mit an- 
regenden Menschen werden zum Erlebnis für denjenigen, 
der sie sparsam genießt, sie gehen aber ohne Eindruck an 
demjenigen vorüber, der sie als Alltagsspeise zu sich 
nimmt. Der Musikliebhaber kommt mehr als in Konzer- 
ten auf seine Rechnung durch Ausübung von Hausmusik. 
Die üblich gewordenen großen Gesellschaften werden auch 
schon allmählich als das erkannt, was sie wirklich sind, 
als mehr oder weniger lästige Abfütterungen, die weder 
dem Wirt noch dem Gaste Freude bereiten. Der Wunsch 
nach Umgestaltung unserer Geselligkeit war schon vor 
dem Kriege dringend geworden, nach ihm wird er hoffent- 
lich zu einer neuen veredelten Form des gesellschaftlichen 
Lebens führen, die nicht mehr auf gegenseitige Über- 
bietung im Essen und Trinken ausgeht, Jeder Versuch 
dazu sollte als unwürdig gebrandmarkt werden. „Genießen 
macht gemein.“ 

Der Landhausbewohner tauscht für alles das die stets 
wechselnden Freuden der Natur ein. Er lebt mitten in 
ihr, Wald und Wiese umgeben ihn, mit zwei Schritten ist 
or draußen, von köstlicher Luft umgeben. Die Natur ist 
immer schön, auch im Winter; selbst Regen und Sturm, 
in der Stadt unleidlich, haben draußen ihre Reize. Und in 
der Tat haben alle städtischen Errungenschaften, Bil- 
dungsgelegenheiten und Zerstreuungen noch nicht die 
Sehnsucht nach der Natur bei der Menschheit ausrotten 
können. Tausende und Abertausende von Stadtbewohnern 
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ziehen an Sonn- und Feiertagen in anliegende Fluren und 
Wälder. Der Arbeiter sucht sein kleines Paradies in der 
Laubenkolonie auf. Ja, es ist zu beobachten, daß heute 
gerade im Städter die eigentliche leidenschaftliche Natur- 
liebe erwacht ist und sich am lebendigsten betätigt. Der 
Landbewohner nimmt die Naturschönheit als selbatver- 
ständlich hin, der Städter aber genießt sie inbrünstig, in- 
dem or gleichsam aus der Gefangenschaft zu ihr zurück- 
kehrt, 

Braucht noch ein Wort darüber gesagt zu werden, daß 
das ländliche Leben auch gesundheitlich zuträglicher ist 
als das städtische? Wenn dieser Satz noch eines Beweises 
bedürfte, so würde er durch die heranwachsenden Kinder 
erbracht, Die in ländlicher Umgebung sich bewegende 
Jugend sieht anders aus als die städtische: kräftig, gesund, 
hochaufschießend. Von den Kindern Berlins sind nach 
deı Statistik 10% mit dem 6. Jahre noch nicht so weit ge- 
diehen, daß sie in die Schule aufgenommen werden kön- 
nen, ein deutlicher Beweis für die gesundheitlich unzu- 
reichenden Verhältnisse des Stadtlebens. Auch die geistige 
und seelische Entwicklung der Großstadtkinder ist nicht 
die beste. Im steinernen Meer der Stadt findet eine Über- 
sättigung mit Reizen der Sinne statt, die es zu keiner 
klaren Vorstellungsbildung kommen läßt. Deshalb pflegt 
sich eine Unbestimmtheit und Flachheit des Vorstellungs- 
lebens einzustellen, bei dem die einfachsten Anschauungen 
aus der Natur fehlen. Ein großer Bruchteil der Groß- 
stadtschulkinder hat noch nie ein Kornfeld, nie einen 
Sonnenaufgang gesehen. Das Geistesleben entbehrt der 
sachlichen Grundlage, und das muß auch auf das Gemüts- 
leben unheilvoll zurückwirken. Für das heranwachsende 
Geschlecht ist die Stadt ein Fluch, und es ist schon rein 
vom bevölkerungspolitischen Standpunkte aus nötig, eine 
Änderung in der Wohnungsweise herbeizuführen. Denn 
wir können nicht weiter zusehen, wie ein großer Bruchteil 
unserer Bevölkerung körperlich zurückgeht, Die Rekruten- 
ausmusterungen vor dem Kriege ergaben, daß 55% Taug- 
lichen der Landbezirke nur 30% Taugliche in Berlin gegen- 
überstanden, Die Aufgaben, die Deutschland in der Welt 
gestellt sind, erfordern sorgsamste Wirtschaft, vor allen 
Dingen auch in der körperlichen und geistigen Erziehung 
des Menschenvorrates, 

So kann es kaum einem Zweifel unterliegen, daß das, 
was der Landhausbewohner gegen die städtischen Ver- 
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egnügungen eintauscht, den Übergang auf das Land reich- 
lich lohnt. An und für sich genommen, zweifelt auch nie- 
mand daran, daß es eine Verbesserung sei, auf das Land 
zu ziehen. Geht es aber an die Ausführung, so pflegen 
noch allerhand Bedenken aufzutauchen. Nur einige der 
täglich gehörten sollen hier angeführt werden. 

Der Städter, der den Gedanken des Auszuges aus der 
Stadt gefaßt hat, macht sich in der Regel über keine Frage 
so großes Kopfzerbrechen wie über die Besorgung des 
täglichen Bedarfes an Lebensmitteln, In der Stadt findet 
oder fand man vor dem Kriege alles im nächstgelegenen 
Laden, wie ist es aber auf dem Lande? Es ist merkwürdig, 
daß sich hier die Sorge an etwas heftet, was gerade die 
geringsten Schwierigkeiten verursacht, sich gewissermaßen 
von selbst regelt: Es gibt wohl keine Landhaussiedelung, 
in der sich nicht sofort Bäcker, Schlächter, Kolonialwaren- 
händler einfänden. Sie sind im Handumdrehen da, schon 
nachdem einige Häuser stehen. Wo sie noch nicht vor- 
handen sind, sind die Händler anschließender Ortschaften 
nur allzu bereit, alles Gewünschte ebenso schnell und zu- 
verlässig, wie es in der Stadt geschieht, ins Haus zu 
schicken. Darüber hinaus ist es auch zur Gewohnheit 
aller größeren Stadtgeschäfte, besonders aber der Waren- 
häuser, geworden, täglich in die Vororte zu schicken. Und 
wo schließlich auch deren Wagen nicht hinkommen, da 
bringt die Post die Sendungen der Stadtgeschäfte, deren 
große Mehrzahl auf Versand nach außerhalb eingerichtet 
ist. Während des Krieges hat sich gezeigt, daß der Land- 
hausbewohner sogar viel besser daran ist als der Städter, 
da er sich einen Teil seiner Nahrung in seinem Garten 
zlehen kann, Gerade die Erfahrungen des Weltkrieges 
sprechen Bände gegen das Stadt- und für das Landleben, 
sie haben gezeigt, daß die Massenansammlung in der 
Stadt unnatürlich ist und beim Eintreten von Verwick- 
lungen verhängnisvoll werden kann, Also die Versorgungs- 
frage braucht keinerlei Kopfzerbrechen zu verursachen, 

Ernsterer Natur sind die Schulfragen für Familien mit 
schulpflichtigen Kindern, sie bedürfen einer gründlichen 
Prüfung. Zwar für Volksschulen pflegt allerorten gesorgt 
zu sein. Höhere Schulen aber befinden sich in Vororten 
melst nicht, oder doch nicht in der gewünschten Auswahl, 
Unter Umständen ergeben sich weite Wege, die bei 
schwächlichen Kindern lästig und für Mädchen besonders 
unerwünscht sind, Man sollte sich aber klar machen, 
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daß, so lange es überhaupt noch möglich ist, die Kinder 
im Hause wohnen zu lassen, die Gesundheit des Landauf- 
enthaltes reichlich für alle Mühe entschädigt. Müssen 
jedoch die Kinder zum Besuche einer höheren Schule aus 
dem Hause getan werden, so ist dieses Schicksal nicht 
schlimmer als das, das den gebildeten Ständen der ganzen 
großen Landbevölkerung überhaupt auferlegt ist, 

Wesentliche Befürchtungen hegt schließlich der Städter, 
der aufs Land ziehen will, für den Zeitaufwand, den die 
täglichen Fahrten nach der Stadt erfordern. Er erscheint 
erschreckend groß. Bei näherer Untersuchung stellt sich 
dann meistens heraus, daß die Reise innerhalb der Groß- 
stadt von der Wohnung nach der Arbeitsstätte ebensoviel 
Zeit in Anspruch nimmt, wie die Bahnfahrt aus dem Vor- 
ort. Dabei ist aber nicht zu vergessen, daß ein für den 
Vorort günstiger Unterschied in der Bequemlichkeit der 
Vorortbahn gegenüber der elektrischen Straßenbahn liegt. 
Im geheizten Eisenbahnnbteil kann man ungestört lesen 
oder sich anders beschäftigen, während in der Straßen- 
bahn ein fortwährendes Ein und Aus vor sich geht, Zug- 
luft herrscht und die Heizung zu wünschen übrig läßt, so 
daß von einer Beschaulichkeit keine Rede ist. Trotzdem 
wird die Straßenbahn von vielen für das einfachere und 
natürlichere Beförderungsmittel gehalten, wohl deshalb, 
weil man nicht an den Fahrplan zu denken braucht, auch 
weil das Ein- und Aussteigen sich in einfacherer Form 
abspielt, während bei der Vorortbahn gewöhnlich erst 
Stufen zum Bahnsteig zu überwinden sind. Da die Mühe 
des Zu- und Abgangs bei kurzer Bahnfahrt die gleiche 
wie bei längerer ist, so legt es dieser Umstand nahe, den 
Wohnsitz in größerer Entfernung von der Stadt zu nehmen. 

Gute und schnelle Verkehrsmittel sind ausschlaggebend 
für die weitere Bosiedelung des Landes, Vorausgesetzt, 
daß Verkehrsmittel da sind, kann eine Landhaussiedelung 
an irgendeinem entfernten Ort gegründet werden. Die be- 
queme Zugänglichkeit ist daher die allererste Frage, die 
bei der Wahl eines ländlichen Wohnsitzes zu erwägen ist, 
os sei denn, daß der Landhausbewohner sich in völlige 
Einsamkeit zurückziehen will. Dieser Fall dürfte aber 
nur Ausnahmen treffen, 

Die gute Verbindung und die Einschulung der Kinder 
sind die beiden wichtigen Fragen, die bei Wahl des länd- 
lichen Wohnortes zu stellen sind, Alle anderen sind neben- 
sichlicher Art und erledigen sich in der Regel von selbst, 
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6. Der Bauplatz 


Der erste Schritt zur Verwirklichung dos Hausbau- 
planes ist die Wahl des Bauplatzes. Er ist zugleich der 
wichtigste Schritt, denn mit dem Bauplatz erfolgt eine 
Festlegung nicht nur auf eine bestimmte Gegend, sondern 
auch auf eine bestimmte Lage des Hauses im Gelände, die 
wiederum für die Art des Hauses und des Gartens von 
ausschlaggebender Bedeutung ist. Was Wunder also, 
wenn die Wahl des Bauplatzes dem zukünftigen Bauherrn 
die ersten und ernstesten Kopfzerbrechen macht! 

Welche Gesichtspunkte dienen als Anhalt für die Wahl 
eines guten Bauplatzes? Der Bauherr läßt sich meistens 
leiten durch Erfahrungen bei gelegentlichen Ausflügen, 
Empfehlungen durch Freunde, Ankündigungen von Grund- 
stücksgesellschaften. Diese Ankündigungen wirken viel- 
leicht am eindringlichsten auf ihn ein, obgleich der Bau- 
lustige sich bewußt sein sollte, daß hier geschäftliches 
Anpreisungsbedürfnis waltet und zu anziehender Darstel- 
lung veranlaßt. Aber wie es nun der Fall zu sein pflegt: 
der Bauherr hat wenig Zeit und begrüßt überdies die Art, 
in der ihm hier das ganze Geschäft von der Grundstücks- 
gesellschaft abschlußfertig vorbereitet wird. Die Gesell- 
schaft macht, ordnet und regelt alles, er braucht nur zu 
unterschreiben. 

Wer sorgfältiger wählt, wird die Gegend, in der er sich 
gern ansiedeln möchte, wiederholt durchstreifen. Aber 
nicht jedes schöne Fleckchen Erde ist dort zu haben, er 
kann seine Wünsche immer nur auf solche Grundstücke 
lenken, die als verkäuflich bezeichnet sind. Findet er ein 
solches, so wird er alle Umstände eingehend prüfen, den 
in Aussicht genommenen Platz zu verschiedenen Tages- 
zeiten besichtigen, die Entfernung vom Bahnhof genau 
messen, die Natur des Platzes, die Wetterverhältnisse, die 
Zugänglichkeit des zukünftigen Hauses, die Pflanzen- 
wachstumsfrage beim Garten bedächtig prüfen und sich 
über alle diese wichtigen Dinge ein sicheres Urteil zu 
bilden versuchen. Aber noch einige andere Fragen steigen 
auf, die beantwortet werden müssen, ehe weiter vorge- 


gangen werden kann, Die erste ist: Ist die behördliche 
Ansiedlungserlaubnis erteilt, oder doch mit Sicherheit zu 
erwarten? Die nächsten sind: Ist Wasserleitung, Gas, 
Elektrizität vorhanden, ist Entwässerung, das heißt Sam- 
melentfernung der Schmutzwässer bereits angelegt? Die 
Verneinung dieser oder jener Frage erschwert die Ansied- 
lung ungemein, ja macht sie unter Umständen zur Un- 
möglichkeit, 

Nach amtlichen Vorschriften muß das Baugrundstück 
an einer fahrbaren Straße liegen. In Vororten von Städten 
darf im allgemeinen so lange nicht gebaut werden, als 
nicht ein Bebauungsplan vorliegt. Will jemand auf be- 
bauungsplanlosem Gelände bauen, so bedarf er dazu 
einer besonderen Ansiedlungsgenehmigung durch die 
Kreisbehörde. Ob diese erteilt wird, hängt natürlich im- 
mer von den Umständen ab. Niemand sollte daher einen 
Bauplatz kaufen, ehe er bestimmt weiß, daß die Ansied- 
lungsgenehmigung erteilt werden wird. Die Genehmigung 
läßt sich meist durch Einreichung eines Vorentwurfes 
an die Behörde herbeiführen. Im übrigen wird jede solche 
Ansiedlung auf noch nicht erschlossenem Gelände Gegen- 
stand einer besonderen vertraglichen Abmachung mit der- 
jenigen Gemeinde sein, auf deren Gebiet der Bauplatz 
liegt. Diese wird dem Käufer die Bedingungen auflegen, 
unter denen er bauen darf; sie bestehen in besonderen Ab- 
gaben für später zu bauende Wege, unter Umständen auch 
der Abtretung eines Streifens Land für diese Wege, Ent- 
wässerungsgebühren usw . 

Die zweite Fragengruppe, ob Wasser, Gas, Elektrizität 
vorhanden, ob das Grundstück an eine Entwässerungs- 
anlage angeschlossen sei, ist nicht von so großer Wichtig- 
keit wie die erste, jedenfalls nicht von grundsätzlicher 
Bedeutung. Ein Bauplatz kann sehr gut zu bebauen sein 
ohne diese Öffentlichen Versorgungen, denn man kann 
sich alles Nötige selbst anlegen und zwar, wenn es sich 
um ein größeres Haus handelt, ohne allzu hohe Kosten, 
Voraussetzung ist beim Fehlen einer öffentlichen Wasser- 
leitung nur, daß überhaupt Wasser da und damit die 
Möglichkeit gegeben ist, einen Brunnen zu graben. Das 
muß durch Bohrversuche festgestellt werden. Bei Bau- 
plätzen in Gegenden, für die noch kein Bebauungsplan 
aufgestellt ist, fehlt natürlich stets diese öffentliche Ver- 
sorgung mit Wasser, Gas und Elektrizität. Wo keine 
endgültigen Straßen vorhanden sind, sind auch die öffent- 
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lichen Versorgungsrohre nicht da, denn diese werden 
meistens unter den endgültigen Straßenzügen angelegt. 
Straßenbau und Rohranlagen erfolgen in der Regel erst 
bei einer in Aussicht stehenden dichteren Bebauung, 

Alle diese Fragen erledigen sich von selbst, wenn ein 
Bauplatz von einer Grundstücksgesellschaft erworben 
wird, die ihre Tätigkeit in der Regel damit beginnt, ein 
Gelände, das sie in ihren Besitz gebracht hat, aufzu- 
schließen, das heißt Wege anzulegen, Gas, Wasser und 
Elektrizität heranzuführen und unter Umständen eine 
Entwässerungsanlage zu schaffen. Eine solche Auf- 
schließung erfordert immer bedeutende Mittel und kann 
nur von großen Gesellschaften geleistet werden. Die 
Grundstücke, die dann angeboten werden, sind fertig zur 
sofortigen Bebauung, der Bauherr hat keinerlei Umstände, 
keinen Zeitaufwand, keine Sonderkosten zu bestreiten. 
Freilich sind die Grundstücke auch entsprechend teurer, 
denn alle der Gesellschaft entstandenen Unkosten werden 
auf die Einzelgrundstücke verteilt. 

Trotz der unbestreitbaren Bequemlichkeiten des Bau- 
stellenkaufs von der Grundstücksgesellschaft braucht sich 
niemand abhalten zu lassen, unter Umständen auch un- 
aufgeschlossenes Bauland zu kaufen. Die daraus erwach- 
sende Arbeit sieht nach der Beschreibung häufig schwerer 
aus als sie is, Wer schon vor dem Erwerb eines Bau- 
platzes einen im Hausbau erfahrenen Architekten heran- 
zieht (wovon weiterhin noch die Rede sein wird), begibt 
sich auch in dieser Beziehung in sicheres Geleit und läuft 
keinerlei Gefahr. Der Vorteil beim Ankauf eines Bau- 
platzes auf unaufgeschlossenem Gelände liegt meistens 
in dessen großer Billigkeit. Der bekannte große Sprung 
im Preis vom Acker zum Bauland ist häufig bei solchen 
Grundstücken noch nicht gemacht, Der Bauherr kann 
sich also ein entsprechend größeres Grundstück zulegen, 
von dem er, wenn sich die Gegend entwickelt, später 
einen Teil mit Gewinn verkaufen kann. 

Übrigens gibt es auch Fälle, in denen die von Gesell- 
schaften angebotenen Bauplätze noch nicht ohne weiteres 
bebaubar sind, Est ist daher auf alle Fülle Vorsicht gerade 
nach dieser Richtung anzuraten, 

In Deutschland seufzen wir unter der Höhe der Bau- 
landpreise, die einmal ein Ergebnis der bisher geübten 
teuren Aufschließungsart und dann des vielgeschmähten 
Grundstückhandels ıst. Gewöhnlich macht man für sie 
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in erster Linie den Grundstückshandel verantwortlich, 
meist nicht mit voller Berechtigung. An und für sich be- 
trachtet, ist das Geschäft bei weitem nicht so ertragreich, 
als der Laie annimmt. Bedeutenden Vermögensgewinn 
haben nur dio bekannten Millionenbauern in dor Nühe der 
Großstädte gemacht, deren ausgedehntes Ackerland plötz- 
lich zu Bauland wurde. Der eigentliche Handel jedoch, 
der vielfach erst später einsetzt, kann nicht immer mit 
sicheren Erträgen rechnen. Um eine fünfprozentige Ver- 
zinsung herbeizuführen, die ja auch sonstige Kapital- 
anlagen bringen, müßte der Grund und Boden in 14 Jah- 
ren auf den doppelten, in 28 Jahren auf den vierfachen 
Preis steigen, Es gibt aber viele Grundstücksbesitzer, die 
ihr Bauland 14 Jahre in Händen haben, ohne daß eine 
Steigerung auf das Doppelte eingetreten ist. Wenn von 
Grundstückshandel die Rede ist, so führt der Gedanken- 
gang sofort auf die Bodenreform, die seit Jahrzehnten 
darauf hinarbeitet, den Boden dem preistreibenden Händ- 
lertum zu entziehen. Ohne auf ihre Lehre einzugehen, 
sei nur so viel gesagt, daß nach ihr der Boden nicht als 
Handelsware betrachtet werden darf, weil er etwas uns 
von der Natur nur einmal Gegebenes darstellt, Abhilfe 
ließe sich nur schaffen durch eine weitgehende städtische 
und staatliche Grundstücksenteignung, die den gesamten 
für Bauland verwertbaren Boden gegen mäßige Abgaben 
der Allgemeinheit zuführt, 

Um gerecht zu sein, darf nicht verschwiegen werden, 
daß der Baulandhandel gerade für die Besiedlung von 
Landhausgebieten seine großen Verdienste hat, Indem 
die Grundstücksgesellschaften das nicht unbedeutende 
Wagnis unternommen haben, große Landflächen der Be- 
bauung zuzuführen. Ohne solche großzügig arbeitende 
Gesellschaften wäro das Aufsprießen von blühenden Vor- 
orten um unsere Großstädte nicht in so großem Umfange 
möglich gewesen, als es tatsächlich geschehen ist. Allor- 
dings hätte diese Aufgabe auch obensogut von Städten 
oder vom Staat gelöst werden können, wenn diese einen 
ähnlichen Unternehmungsgeist entfaltet hätten. 

Von bedoutenderem Einflusse auf die Höhe der Preise 
der Bauplätze als der Grundstückshandel ist die Art, wie 
die Straßen angelegt und ausgebaut werden. Es ist schon 
früher darauf hingewiesen worden, daß die Gemeinden 
(in Preußen nach dem Fluchtliniengesetz von 1875) er- 
mächtigt sind, die Kosten für die sogenannte Aufschlie- 


Bung, das heißt für die Anlegung der Straßen, den Einbau 
der Zuführungsleitungen für Wasser, Gas, Elektrizität 
usw. den Grundstücksbesitzern aufzulegen. Sie über- 
nehmen später nur die Unterhaltung der Anlagen. Num 
ist man aber in der Ausstattung und in der Breitenbemes- 
sung der Straßen meistens viel zu weit gegangen. Einmal 
war die großstädtische Gewohnheit, nur sehr breite und 
vorzüglich ausgestattete Straßen anzulegen, bestimmend, 
sie führte zu Straßenbreiten von 15, 18, ja 20 m, und die 
allerbeste Art von Belag für den Fahrdamm und die 
Bürgersteige schien gerade gut genug. Hierbei sprach 
noch ein anderer Umstand mit. Die Gemeinde bekam 
diese Art von Straßen umsonst, also lag für siè keine Ver- 
anlassung vor, sich in den Vorschriften eine Beschränkung 
aufzulegen, Allerdings waren die Gemeinden in der Vor- 
schrift der Straßenbreite nicht ganz frei, denn beispiels- 
weise waren in Preußen durch eine Ministerialbestimmung 
aus dem Jahre 1876 für die Straßen ziemlich bedeutende 
Breiten vorgeschrieben. Diese Ministerialbestimmung ist 
inzwischen (1906) zurückgezogen worden. Es muß übrigens 
ohne weiteres zugegeben werden, daß keine Art von 
Straßen und Bürgersteigen billiger zu unterhalten ist, als 
die bestgebaute und kostspieligste. Die Unterhaltungs- 
kosten sind bei bester Art Kopfpflaster und plattenbelegten 
Bürgersteigen mit Granitbordschwellen bedeutend gerin- 
ger als zum Beispiel bei einem einfachen Steinschlagwege. 
Aber trotz allem hat diese zu kostspielige Aufschließung 
geradezu Kulturhemmungen insofern erzeugt, als durch 
übertriebene Erhöhung der Grundstückspreise breiteren 
Schichten der Bevölkerung die Möglichkeit versagt wurde, 
im eigenen Hause zu wohnen. Diese Prachtstraßen in 
den Landhausvororten sind es nämlich, die die sogenann- 
ten Aufschließungskosten auf eine 80 gewaltige Höhe trei- 
ben, daß das aus erster Hand erworbene Rohland durch 
sie auf den drei- bis vierfachen Preis steigen kann. 
Neuerdings haben sich die Ansichten über Straßen- 
breiten, sowie das Siedlungswesen überhaupt, grundaätz- 
lich geändert. Die Straßen werden nach ihrer Bestimmung 
verschieden behandelt; nur sogenannte Durchgangsstraßen 
werden breit angelegt und gut gepflastert, während der 
bei weitem größte Teil der Straßen als sogenannte Wohn- 
straßen mit einer ganz geringen Breite und einer billigen 
Befestigung auskommen kann, Eine Bresche in die übli- 
chen Anschauungen hat hier die Gartenstadt gelegt, bei 


der die billigere Straßenanlage geradezu die Vorbedingung 
für die wirtschaftliche Lebensmöglichkeit ist, Die bisher 
ausgeführten Beispiele von Gartenstädten haben gezeigt, 
daß 4 bis 5 m breite Fahrdämme vollständig genügen, 
und daß die Bürgersteige in der einfachsten Weise befe- 
stigt werden können, Ja, in Kleinhaussiedlungen kann 
der Bürgersteig überhaupt wegfallen und der Fußgänger- 
vorkehr kann über den Fahrdamm geleitet werden, denn 
die Straßen werden nur äußerst selten von Wagen be- 
fahren., Als Straßenbefestigung empfiehlt sich die billige 
Steinschlagstraße, die noch dazu den Vorzug hat, geringe- 
res Geräusch zu verursachen, Bei einer nach solchen 
Gesichtspunkten getroffenen Aufschließung bleibt der 
Preis des Baulandes auf mäßiger Höhe, und wenn dann 
noch weitere baupolizeiliche Erleichterungen hinzukom- 
men, beispielsweise die Zulassung von Reihenhäusern, so 
ist mit einem Schlage die Möglichkeit des Wohnens im 
Einfamilienhause für ganz neue Vermögensklassen er- 
öffnet. Statt der zehntausend Bevorzugten können dann 
Hunderttausende weniger Bemittelter des Vorteils unbe- 
dingt gesunden Wohnens teilhaftig werden. 

Abgesehen von den viel zu breiten und teuren Straßen, 
hat sich auch die bisher übliche Gleichmäßigkeit der so- 
genannten offenen Bebauung als untunlich erwiesen. Er- 
fahrungsgemäß macht sich in jeder Siedlung rasch das 
Bedürfnis nach Läden geltend, nach Werkstätten, nach 
Geschäftsstellen von Handwerkern, wie Schuhmachern, 
Bäckern, Schlächtern, Elektrikern, sowie nach Wohnun- 
gen für Kutscher, Wäscherinnen, Bahnbeamte usw. Für 
diese Bedürfnisse kann nur eine gemischte Bauweise sor- 
gen. Da sich jeder Vorort zu einer selbständigen Siedlung 
entwickelt, so ist es das richtige, von vornherein eine 
Hauptstraße mit Geschüftshäusern (unten Läden, oben 
Wohnungen) anzulegen und hier geschlossene Häuser- 
reihen zuzulassen, Daß auch an einzelnen Stellen unbe- 
dingt Reihenhausanlagen für kleinere Einfamilienhäuser 
gestattet werden sollten, ist schon weiter vorn betont 
worden, In einer solchen Bebauungsart wird die Zukunft 
der Vororte zu suchen sein, Es ist zu hoffen, daß nach 
dem Kriege ein vollständiger Umschwung im Siedlungs- 
wesen erfolgt, daß all die Hemmnisse des gesunden Woh- 
nens durch Gesetz aus dem Wege geräumt werden, und 
daß eine neue, für das Volkswohl segensreiche Entwick- 
lung einsetzt, 


Indessen so lange die alten Zustände noch andauern, 
muß der Baulustige sich mit dem Gegenwärtigen behelfen, 
und so bleibt ihm nur übrig, sich heute noch mit den üb- 
lichen teuren Grundstückspreisen abzufinden. Daß der 
Baulandpreis naturgemäß um so höher ist, in je geringerer 
Entfernung das Grundstück zur Stadt liegt, ist schon er- 
wühnt worden, Viele können’sich aber noch nicht an den 
Gedanken gewöhnen, nun auf einmal weit von der Stadt 
wohnen zu sollen, sie lassen sich in der nahen Vorstadt 
lieber in qualvoller Enge mit anderen zusammendrängen. 
Man sollte sich aber doch sagen, daß es, nachdem man 
einmal in der Vorortbahn sitzt, verhältnismäßig wenig 
ausmacht, ob die Bahnfahrt 10 Minuten länger dauert 
oder nicht. Wer 3 km von der Stadt entfernt nur einen 
kleinen Bauplatz von 800 qm erwerben kann, kann 15 km 
entfernt für dasselbe Geld vielleicht einen solchen von 
5000 qm kaufen. Er wohnt dann wirklich ländlich und 
ungestört vom Nachbar. 

Hat der zukünftige Bauherr den Vorort oder die Gegend 
gewählt, in der er sich ansiedeln will, so ist noch große 
Vorsicht beim Suchen des eigentlichen Bauplatzes nötig, 
Es ist ganz auffallend, mit welchen irrigen Vorstellungen 
die Wahl des Bauplatzes manchmal erfolgt. Irgendein Platz 
an irgendeiner Straße erfreut sich plötzlich der Vorliebe des 
Suchers. Vielleicht stehen ein paar schöne Bäume darauf, 
oder der Bauplatz liegt überhaupt mitten in einem wunder- 
schönen Walde, Der Baulustige vergißt aber, daß er, 
um sein Haus unterzubringen, die schönen Bäume weg- 
hauen muß, und er denkt auch nicht daran, daß der ganze 
schöne Wald, in dem das Grundstück liegt, in fünf Jahren 
nicht mehr da sein wird, vielmehr dann Gebäude neben 
Gebäude stehen werden. Dann ist nichts von der Wald- 
einsamkeit übrig geblieben, die ihn an seinem Bauplatz 
bestach, Solche Enttäuschungen kommen täglich vor, 
und sie sind unausbleiblich, wenn, wie es meist der Fall 
ist, durchgehends kleine Bauplätze von etwa 1000 bis 1500 
qm geschnitten sind. Das Haus selbst nimmt dann den 
Hauptteil des Grundstücks in Anspruch, besonders weil in 
der Regel ein Vorgarten von 4 bis 8 m Tiefe liegen ge- 
lassen, und links und rechts vom Hause sogenannte „Bau- 
wiche", das heißt unbebaute Streifen von meist 3 bis 4 m 
Breite preisgegeben werden müssen. Auf diesen drei 
Streifen teuren Landes können weder große Bäume stehen, 
noch brauchbare gärtnerische Anlagen geschaffen werden. 
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Es ist da nur möglich, hinter oder vor dem Hause noch 
ein kleines bescheidenes Gärtchen zu gewinnen. Und bei 
einem Waldgrundstück muß dazu notwendigerweise der 
dort bestehende Baumwuchs entfernt werden. Das ist das 
waldvertilgende Schicksal aller ‚„Wald- und Gartenstädte", 
wie die Grundstücksgesellschaften ihre Unternehmungen 
jetzt mit Vorliebe nennen, 

Es hat deshalb einen gewissen Vorzug, einen „übrig. 
gebliebenen“ Bauplatz statt eines solchen in einem un- 
bebauten Gebiete zu kaufen. Dann sind keinerlei schöne 
Träume mehr möglich, aber es folgen auch keine bitteren 
Enttäuschungen. Überdies kann man sich nach den bei- 
den Nachbarn richten, man kann sein Haus so auf das 
Grundstück setzen und mit einem solchen Grundrisse ver- 
sehen, daß die Nachbarhäuser möglichst wenig stören, 
Man arbeitet hier also innerhalb der Sicherheit gegebener 
Verhältnisse. 

Aber auch wer sich ein größeres Grundstück kaufen 
kann, bei dem er freien Spielraum hat, greift in der Wahl 
des Bauplatzes nur zu häufig fehl. Manchmal wird ein 
besonders billiger Preis, zu dem ein Bauplatz angeboten 
wird, durch kostspielige Aufschüttungen, Futtermauern, 
schwierige Gründungsarbeiten dreifach wettgemacht, Ob 
der Baugrund gut oder schlecht sei, muß daher in jedem 
Falle festgestellt werden. Besonders beachtet sollte auch 
werden, ob Erde zu- oder abgefahren werden muß, um 
den Platz bebauungsfähig zu machen. Bekanntlich er- 
wachsen hieraus oft hohe Kosten. Erdabfuhr oder -anfuhr 
sollte beim Bau eines Hauses überhaupt nach Möglichkeit 
vermieden werden, Bei einem gut gestalteten Bauplatz 
kann in der Regel alle aus der Ausschachtung der Bau- 
grube gewonnene Erde auf dem Platz selbst verwendet 
werden, sei es durch Anlegung einer Terrasse, durch Auf- 
schüttung des Gartens oder durch Höherlegung eines be- 
stimmten Tellgartens. Oft ist der Bauplatz von der Art, 
daß die Wegzuführung zum Hause sehr umständlich ist. 
Lange Fahrstraßen laufen aber immer sehr hoch in die 
Kosten, Häuflg liegt das Grundstück so, daß os unmöglich 
ist, dem Hause eine günstige Lage zur Himmelsrichtung 
zu geben oder es vor Wind und Wetter zu schützen, Die 
Beurteilung des Bauplatzes vom Standpunkte der guten 
Bosonnung und des Wetterschutzes ist die allerwichtigste, 
und sie sollte bei der Wahl in erster Linie maßgebend sein. 
Dabei ist nicht nur das zukünftige Haus, sondern auch 
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Abb, 48, Freie Lage des Eckhauses 


der Garten zu berücksichtigen. Es macht einen gewaltigen 
Unterschied im Wachstum der Pflanzen aus, ob der Bau- 
platz an einem Abhang nach Süden oder an einem Ab- 
hang nach Norden liegt. Der Garten muß sich sowohl 
bequem an das Haus anfügen, als auch in sich gut ge- 
legon sein. In einem Garten ohne genügende Besonnung 
wächst nichts. Das Landhaus ist ja ein Haus auf dem 
Lande, bei dem also die innige Beziehung zum Lande, das 
heißt zum umgebenden Garten, Bedingung ist. Es ist 
selbstverständlich, daß neben der Besonnung auch die 
Fruchtbarkeit des Bodens in Betracht zu ziehen ist, ob- 
gleich hier die gärtnerische Kunst in weitgehendem Maße 
nachhelfen kann. 

Eine verhältnismäßig freie, unter Umständen aussichts- 
reiche Lage ist der größte Vorzug, den ein Bauplatz haben 
kann. Wo in der Größe Beschränkungen eintreten müs- 
sen, ist ein Eckbauplatz dem eingebauten vorzuziehen, 
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denn hier kommt der freie Raum, den die Straße bietet, 
dem Hausbewohner zugute (Abb. 48), er hat Licht und 
Luft, die Nachbarhäuser rücken wenigstens nach zwei 
Seiten weg, ohne daß er dafür zu zahlen brauchte. Die 
Mehrkosten, die aus der zweiseitigen Straßeneinzäunung 
und den gemeindlichen Anliegerbeiträgen erwachsen, 
wiegen den Vorteil meistens reichlich auf. Noch mehr zu 
bevorzugen sind natürlich Bauplätze, die an einer Frei- 
fläche, einem Wiesengrund, einem See, einem Fluß liegen. 
Bauplätze mit Fernsichten sind dann der Inbegriff der 
Schönheit, wenn sie an einem Südgehänge liegen, denn 
dann erhält auch noch der Garten die denkbar beste Lage. 
Allerdings ist zu bemerken, daß die Aussicht gegen Süden 
wogen der Blendung der Sonne für den größten Teil des 
Tages nicht so anziehend ist, wie die Aussicht nach Nor- 
den, Osten oder Westen. Bei vollem Sonnenschein ist 
eine Aussicht nach Norden die klarste und genußreichste. 
Immerhin sind alle übrigen Vorteile der Lage eines Hauses 
an einem Südabhange so überwiegend, daß die Aussichts- 
frage allein nicht ausschlaggebend sein kann. Wasser- 
grundstücke sind für die heiße Soemmerbewohnung herrlich, 
in den übrigen Jahreszeiten bringt die Nähe des Wassers 
jedoch eine Steigerung des Feuchtigkeitsgehalts der Luft 
und dadurch eine Herabsetzung der Luftwärme mit sich, 
die der Gesundheit nicht förderlich ist, 

Bei den offensichtlichen Vorzügen, die ein Bauplatz in 
freier, landschaftlich schöner Lage vor andern voraus hat, 
ist es auffallend, wie wenig zutreffend solche Bauplätze 
meistens eingeschätzt werden. Sie stehen zwar etwas 
höher im Preise als gewöhnliche Straßenbauplätze; würden 
aber ihre Vorteile und Annehmlichkeiten im vollen Maße 
gowürdigt, so müßte ein landschaftlich hervorragender 
Bauplatz einem gewöhnlichen gegenüber mit dem drei- 
oder vierfachen Preise bezahlt werden. 

Um die Frage des Wetterschutzes zu beurteilen, ist eine 
genaue Kenntnis der Witterungsverhältnisse der Gegend 
nötig. Hierüber kann nur ein Ortsangesessener Auskunft 
geben. Die Richtung des Regens und des Windes, das 
Vorherrschen bestimmter Luftströmungen zu gewissen 
Jahreszeiten, das Auftreten von Schlagregen, Nebeln, Über- 
schwemmungen muß genau bekannt sein, weil es nötig ist, 
in der Anlage des Hauses wie in seiner Bauart Rücksicht 
darauf zu nehmen, Auch die Höhe, in der das Grundwasser 
unter der Erdoberfläche auftritt, und der Umstand, ob 
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der Grundwasserstand stetig oder wechselnd ist, spielen 
für die Anlage des Hauses eine große Rolle und müssen 
vor Ankauf des Grundstückes untersucht werden. Wech- 
selnder Grundwasserstand ist gesundheitlich bedenklich, 
weil beim Zurücktreten des Wassers pflanzliche Bestand- 
teile in Fäulnis geraten. Ist der Schutz vor Winden sicher 
ein erstrebenswertes Ziel, so muß doch auf der anderen 
Seite bedacht werden, daß eine vollständig windgeschützte 
Lage manchmal, besonders im Sommer, zu einer beklem- 
menden Stauung der Luft führen kann. Eine freie Lage 
gewährt die allseitige Umspülung des Hauses mit Luft und 
gehört zu den wichtigsten grundsätzlichen Erfordernissen, 
die an einen guten Bauplatz zu stellen sind. Wo Wetter- 
schutz und Belüftung nicht sehr günstig liegen, kann 
übrigens eine vorsehende Gestaltung des Grundrisses im- 
mer noch manches retten. 

Der Architekt tritt in der Regel erst ein, nachdem der 
Bauherr einen Platz gewählt hat, er hat also meistens mit 
dem zu rechnen, was nun einmal vorhanden ist, Viel bes- 
ser wäre es, wenn der Bauherr den Architekten schon bei 
der Wahl des Bauplatzes zu Rate zöge. Denn wenn irgend- 
wo, so ist hier die Erfahrung von Wichtigkeit. Der Bau- 
herr baut in der Regel in seinem Leben nur einmal, dem » 
Architekten sind Hunderte von Fällen durch die Hand ge- 
gangen. Er kann sofort die Sachlage beurteilen, mit 
einem Blick übersehen, ob das Haus gut oder schlecht un- 
tergebracht werden kann, er kennt die Enttäuschungen, 
die vielfach später kommen und kann den Bauherrn vor 
ihnen bewahren. Der Architekt kann durch flüchtige 
Skizzen die Brauchbarkeit jedes einzelnen der in Wahl 
stehenden Bauplätze beleuchten und kann so die Frage 
der Geeignetheit vollständig klären. Gerade in diesem Zu- 
stande der Vorbereitungen ist sein Rat am wichtigsten, 
gerade hier wirtschaftlich am weittragendsten. Denn, 
nachdem einmal die große Ausgabe für einen mangelhaf- 
ten Bauplatz gemacht worden ist, wird der Bauherr selten 
Lust haben, den Fehler durch Wiederverkauf und Erwerb 
eines neuen Bauplatzes gut zu machen, Er wird die Un- 
zuträglichkeiten in Kauf nehmen und sich mit saurer 
Miene mit ihrem Dauerzustande abfinden, 
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7. Architekt und Unternehmer 


Nachdem der Gedanke, sich ein Haus zu bauen, beim 
zukünftigen Hausherrn gereift ist, muß er sich nach dem 
Fachmann umsehen, der ihm seine Absichten in die Wirk- 
lichkeit umsetzen hilft, Mit der Herstellung von Bauten 
beschäftigen sich Architekten, Baumeister, Bauunterneh- 
mer, Maurermeister, Baugeschäfte, Hochbaugesellschaf- 
ten, „Ateliers für Architektur und Bauausführung“, An 
welche Stelle soll sich der Bauherr wenden? 

In Deutschland gehen Begriffe wie Architekt, Baumei- 
ster, Baugeschäft noch vielfach durcheinander, und man 
wirft alle Kräfte, die bei der Herstellung von Bauten in 
Tätigkeit treten, in einen Topf. Die gerade bei uns noch 
vielfach vorkommende Vereinigung der Tätigkeit des Ar- 
chitekten mit der des Unternehmers von Bauten unter- 
stützt diese Verwirrung, so daß schließlich kein Mensch 
mehr aus und ein weiß. Der Titel Architekt ist nicht ge- 
schützt. Bis vor wenigen Jahren war auch der Titel 
Baumeister ganz vogelfrei (neuerdings sind behördliche 
Beratungen im Gange, die Frage zu regeln), Architekt 
kann sich jeder nennen und nennt sich jeder, der irgend- 
wie, sei es auch nur in der entferntesten Weise, mit dem 
Bauen zu tun hat, Ein Maurer- oder Zimmergeselle über- 
nimmt eines Tages einen kleinen Bau und ist dann sofort 
Architekt. Ja, es gibt zahlreiche Beispiele, daß sich selbst 
gowesene Steinträger Architekt nennen, ganz zu schweigen 
von Grundstückshändlern, Hypothekenvermittlern, Schrei- 
born auf Baustuben, Baugeldleihern und ähnlichen mit 
dom Bauen nur lose zusammenhängenden Berufsarten. 
Die bloße Bezeichnung als Architekt gibt dem Bauherrn 
also keinerlei Gewähr, daß er es mit jemand zu tun hat, 
der etwas vom Bauen versteht oder gar ein Haus ent- 
werfen kann, 

In der Regel treten heute bei der Errichtung eines Bauos 
zwei verschiedene Kräfte in Tätigkeit; die eine macht den 
Entwurf, die andere führt die Bauarbeiten aus. Der Her- 
steller des Entwurfes ist in des Wortes eigentlicher Be- 
deutung der Architekt, Die Ausführung der Bauarbeiten 
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geschieht durch den Bauunternehmer. Der eine liefert 
also sozusagen den geistigen, der andere den gegenständ- 
lichen Inhalt des Hauses. Diese Arbeitsteilung ist seit ge- 
raumer Zeit üblich, sie hat sich eingestellt, nachdem bei 
der entwickelteren Technik ein gesteigertes Maß von wis- 
senschaftlicher Bildung und künstlerischer Fähigkeit als 
erforderlich angesehen wurde. In früheren Jahrhunderten 
lagen beide Tätigkeiten wohl vielfach in einer Hand, wie 
os bei geringeren Bauaufgaben auch heute noch häufig ist 
(ebenso wie früher der Arzt auch gleichzeitig die Arznei 
vorabreichte). Der Vorteil der Teilung ist offenkundig. 
Dor Architekt kann sich ganz dem eigentlichen Wesen des 
Bauwerkes widmen, sein Augenmerk richtet sich allein 
auf die innerhalb der verfügbaren Kosten mögliche Ge- 
staltung des Baues; der Unternehmer hingegen hat dann le- 
diglich die Aufgabe, nach den mit aller künstlerischen Sorg- 
falt entworfenen Plänen des Architekten die Geschäfte der 
eigentlichen Bauausführung zu übernehmen. Jeder kann 
in seinem Arbeitsgebiet das Beste leisten. Die Begabung 
und die Neigung für beide Gebiete sind grundverschieden, 
und es dürfte kaum vorkommen, daß sie in ein und dem- 
selben Kopf restlos vereinigt sind. 

Neben der Aufgabe, den Entwurf anzufertigen, muß dem 
Architekten aber unbedingt auch die Handhabe gegeben 
werden, die richtige Überführung des Entwurfes in die 
Wirklichkeit zu überwachen. Es stellt sich daher die 
Notwendigkeit heraus, ihm auch die Oberleitung über die 
Ausführung zu übertragen. Denn es trifft nicht zu, daß, 
wie es sich der Laie häufig vorstellt, der Bauentwurf im 
Maßstabe 1:100 oder 1:50 genüge, um den Bau danach 
von einem Unternehmer ausführen zu lassen. Vielmehr 
sind nicht nur ausführliche Verhandlungen über alle Bau- 
stoffe und die Ausführungsweisen zwischen Entwerfer und 
Ausführer nötlg, sondern es müssen auch Einzelzeichnun- 
gen bis zur natürlichen Größe von den wichtigen Bauteilen 
angefertigt werden, und die Herstellung danach muß 
ständig überwacht werden, ob sie auch richtig, sach- 
gemäß und gut erfolgt, Häufig muß die Wirkung eines 
Bauteiles sogar erst an besonderen Modellstücken nus- 
goprobt werden. Würde die Ausführung nach den 
ersten Hausentwurfszeichnungen den verschiedenen Hand- 
werkern überlassen, so würden sich sehr häufig mißver- 
standene Formen und Zusammenfügungen einfinden, die, 
ganz abgesehen von der Gediegenheit der Baustoffe und 
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der Arbeit, ungemein störend wirken könnten. Der Bau- 
entwurf mag so ausführlich sein wie er will, er klärt nie 
eine Sache restlos. Auch handelt es sich bei jeder Ge- 
staltung um etwas allmählich Werdendes und sich Wan- 
delndes, bei dem jede schablonenhafte Handhabung aus- 
geschlossen ist. Das hier und da bei Bauherren angetrof- 
fene Bestreben, den Architekten nur für den ersten Ent- 
wurf heranzuziehen, das Haus aber ohne seine Mitwirkung 
aufzurichten, beruht auf falschen Voraussetzungen und 
führt zu Fehlleistungen. Aber selbst, wenn der Bauherr 
sich mit den durch solches Vorgehen hervorgerufenen 
Mängeln abfinden wollte, der Architekt könnte niemals 
auf ähnliche Wünsche eingehen, denn er kann seinen 
Namen nicht an eine Sache heften, die hinter seinem 
Rücken mit Sicherheit abweichend ausgeführt, ja wahr- 
scheinlich verpfuscht werden wird, 

Auch für den Bauherrn ist es zweifellos das Vorteil- 
hafteste, wenn er den Architekten über die Entwurfs- 
anfertigung hinaus zur Seite hat. Denn der Architekt 
allein ist in der Lage, die Bauarbeiten, die nach seinen 
Entwürfen hergestellt werden, fortlaufend auf die Güte 
des Baustoffes und die werkmäßige Richtigkeit zu über- 
wachen, Der Bauherr selbst versteht nichts vom Bauen. 
Häufig macht ihn ein natürliches Mißtrauen gegen Ge- 
schäftsleute, vielleicht verstärkt durch allerhand auf- 
gelesene Kenntnisse über bautechnische Einzelheiten, 
schwankend und ratlos. Hier ist ihm der Architekt, der 
ja an den Bauverträgen nicht kaufmännisch beteiligt 
ist, der Ratgeber, dem er unbedingt vertrauen kann, 

Aber abgesehen von den eigentlichen Ausführungs- und 
Baustofffragen erfordert ja vor allem auch die Baukosten- 
frage eine ständige hohe Aufmerksamkeit. Die Arbeiten 
worden einzeln und an verschiedene Unternehmer nach 
und nach vergeben. Wer gibt dem Bauherrn Gewähr, daß 
er mit der Summe, die er sich gesetzt hat, schließlich auch 
wirklich auskommt? Auch hier, und hier erst recht, tritt 
der Architekt helfend ein. Um einen ganz sicheren Weg 
zu gehen, wird von ihm sogleich nach Fertigstellung des 
Bauentwurfes ein genauer Kostenanschlag aufgestellt, der 
jede für den Bau nötige Arbeit und jede einzelne Lieferung 
aufführt, Er zerfällt in eine Massenberechnung, die die 
Menge der zu liefernden Steine, des Sandes, des Kalkes, 
des Holzes und aller übrigen Baustoffe aufs genaueste 
feststellt, und in eine Kostenberechnung, die die Preise für 
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die Baustoffe und Arbeiten nennt. Die Kostenberechnung 
besteht aus einzelnen Abschnitten, die nach den verschie- 
denen handwerklichen Arbeiten gegliedert sind. Ab- 
schriften der einzelnen Abschnitte, auf denen die Preise 
ausgelassen sind, dienen zur Einholung der Angebote von 
den Unternehmern. Für jede Arbeit werden immer drei 
bis vier Angebote eingezogen. Nur einer der Bewerber 
kann die Arbeit erhalten: der Auftrag wird auf den fallen, 
der bei mäßlgem Preis für die boste Arbeit Gewähr gibt. 
Es kommt nicht ausschließlich auf Billigkeit an, denn das 
unbedingt Billige erweist sich häufig gerade als das Un- 
vorteilhafteste. 

Die Vergebung wird nun hier und da Abweichungen von 
den ursprünglich vorgesehenen Kosten bringen. Eine große 
Schwierigkeit für die Preiseinhaltung liegt besonders in 
dem Umstande, daß zur Zeit, als der Anschlag aufgestellt 
wurde, die Einzelzeichnungen in größerem Maßstabe noch 
nicht alle angefertigt waren. Manches ändert sich also, 
einiges kommt hinzu, dies und jenes fällt weg. Hier ist 
der Punkt, wo sich die Entwurfsarbeit mit der Kosten- 
frage ständig und aufs innigste berührt. Der Architekt, 
der den Bau entworfen und genau berechnet hat, ist stets 
in der Lage, die Kostenfrage bis in alle Verzweigungen 
zu übersehen. Er hat es auch in der Hand, seine Teilent- 
würfe so einzurichten, daß die Ausführung im Rahmen 
der beabsichtigten Baukosten bleibt. Würde er der Auf- 
gabe entbunden, sich um die Baukosten zu kümmern, so 
wäre Überschreitungen Tür und Tor geöffnet, Die von 
überängstlichen Bauherren manchmal gewünschte Tei- 
lung der Verantwortung, nach der der Architekt nur die 
Entwürfe anfertigen und ein anderer Beauftragter die 
Ausführung leiten soll, führt fast stets zu Mißerfolgen. 
Denn der Bauherr hat niemand, der für die Kosten ein- 
steht. Der Architekt zeichnet, ohne sich vielleicht viel um 
die Kosten zu kümmern, zumal er sie ja auch gar nicht 
prüfen kann, der Bauleiter bestellt nach den Zeichnungen 
des Architekten und schiebt später jede der sich einstel- 
londen Überschreitungen einfach darauf, daß die Zeich- 
nungen des Architekten eine so teure Ausführung mit sich 
gebracht hätten. Also auch die Kostenfrage muß unbe- 
dingt unter ständige Obhut des Architekten gestellt wer- 

len, 

Schließlich fällt dem Architekten auch die Beobachtung 
der baupolizeillchen Bestimmungen und der Verkehr mit 
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den Behörden zu, Es ist oft nicht einfach, sich durch die 
verwirrenden Vorschriften hindurchzufinden. Der Bauherr, 
der sich sachverständigen Rates entäußern wollte, würde 
auf einem so ungewohnten Gebiete, wie der Baugesetz- 
gebung, leicht in allerhand Nöte geraten, 

Hiernach ist der Architekt nicht nur der geistige Ur- 
heber des Entwurfes, sondern auch der fachmännische 
Beistand und Anwalt des Bauherrn in allen den Bau be- 
treffenden Angelegenheiten. Als solcher steht er zum 
Bauherrn nicht in einem Geschäftsverhältnis, wie etwa 
der Bauunternehmer, sondern er nimmt eine ähnliche 
Stellung zu ihm ein, wie der Rechtsanwalt seinem Auf- 
traggeber, oder der Arzt seinem Kranken gegenüber, Er 
gehört übrigens nach dem Gesetz, wie diese beiden, zu 
denjenigen Ständen, denen eine höhere Berufsauffassung 
zugesprochen wird, er ist nicht Gewerbetreibender, sondern 
ist gesetzlich ausdrücklich von diesen abgesondert. Wie 
der Arzt und der Rechtsanwalt erhält der Architekt daher 
auch seine Entlohnung nicht aus Unternehmer- und kauf- 
männischem Gewinn, sondern bezieht sie in der Form von 
Gebühren (Honorar). 

Die Berufspflichten des Architekten dem Bauherrn ge- 
genüber sind aus der Gebührenordnung des Verbandes 
Deutscher Architektenvereine im einzelnen ersichtlich; sie 
sollten jedoch auch noch vertraglich gesichert werden, 
Dabei ist folgendes festzulegen: 

Der Architekt stellt den Hausentwurf nach den Wün- 
schen des Bauherrn im Benehmen mit diesem her, er 
berechnet die Baukosten, übernimmt den Verkehr mit den 
Behörden, führt die baupolizeiliche Genehmigung des 
Entwurfes herbei, schreibt die Arbeiten unter den Hand- 
workern aus, verfaßt die Verträge über die Arbeiten und 
Lieferungen, bestimmt die Fristen, überwacht die Liefo- 
rungen nach Güte der Baustoffe und Ausführung, sorgt 
dafür, daß die verschiedenen Handwerker und Unter- 
nehmer gehörig Hand in Hand arbeiten, prüft deren 
Rechnungen, weist die Zahlungen beim Bauherrn an und 
beantragt die behördlichen Bauabnahmen. Schließlich 
stellt er die Gesamtabrechnung für den Bau auf und legt 
sie dem Bauherrn vor. Die Vertragsabschlüsse mit den 
Unternehmern werden durch die Unterschrift des Bau- 
herrn herbeigeführt, der also in ein unmittelbares Rechts- 
verhältnis zu den einzelnen Lieferern und Handwerkern 
tritt. Der Architekt wahrt als Anwalt und Vertrauens- 
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mann des Bauherrn dessen Vorteil nach allen Richtungen 
hin und gegenüber allen bei der Bauausführung in Tätig- 
keit tretenden Stellen. 

Da der Architekt keine Unternehmergeschäfte betreibt, 
steht er der Kostenfrage des Baues in einer unparteiischen 
Weise gegenüber. Er hat die Pflicht, für den Bauherrn 
in allen Arbeitsvergebungen die günstigsten Preisstellun- 
gen zu erreichen. Die Bauhandwerker werden das 
natürliche Bestreben haben, ihn gut zu bedienen, um 
auch in ferneren Fällen von ihm herangezogen zu werden 
(er hat auch später noch Aufträge zu vergeben, der Bau- 
herr aber baut in der Regel nur einmal), sie werden ihm 
daher günstige Bedingungen gewähren. Es ist selbstver- 
ständlich, daß ihm seine Berufsehre unter allen Umstän- 
den verbietet, von den Unternehmern irgendwelche per- 
sönlichen Vorteile anzunehmen. Preisermäßigungen, 
Großverkaufspreise usw. kommen stets dem Bauherrn zu- 
gute. Der Architekt führt dem Bauherrn also außer den 
künstlerischen und technischen auch noch beträchtliche 
wirtschaftliche Vorteile zu. 

Sollte man hiernach annehmen, daß es kein Bauherr 
versäumen würde, sich die Hilfe des Architekten für seinen 
Bau zunutze zu machen, so kommt es nur allzuhäufig vor, 
daß der Bauherr den Architekten vermeidet und sich 
lieber unmittelbar an ein Baugeschäft wendet. Ein nicht 
unbeträchtlicher Teil der Bauausführungen geht noch auf 
diesem Wege vor sich. Nicht allein, weil der Weg ein- 
facher erscheint, und weil häufig, wenn es sich um kleinere 
Aufgaben handelt, das Gefühl vorwaltet, daß einen Archi- 
tekten anzunehmen eine überflüssige Ausgabe sel, sondern 
auch noch aus einem anderen Grunde: man glaubt, daß 
der Architekt zu sehr seinen Willen durchdrücke und nur 
darauf ausgehe, eine schöne Fassade zur Vermehrung 
seines eigenen Ruhmes hinzustellen. Solche und 
ähnliche Vorstellungen pflegen, wie schon erwähnt, 

. Überdies noch genährt zu werden durch die sich dem 
Bauherrn anbietenden Bauunternehmer, Es ist selbstver- 
stündlich, daß der Bauunternehmer lieber unmittelbar 
mit dem Bauherrn arbeitet als unter Aufsicht eines Archi- 
tekten. Dafür ist der Grund noch nicht einmal so sehr in 
dem Gedanken zu suchen, daß dann die Prüfung der 
Baustoffe, Arbeiten und Rechnungen unterbleibt, als 
vielmehr in einer Art künstlerischen Ehrgeizes, der ge- 
rade Maurermeistern und Unternehmern häufig elgen ist: 
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sie möchten nicht lediglich als Geschäftsleute, sie möchten 
auch als Künstler gelten. Der Bauunternehmer ist in der 
Lage, viel stärker auf den Bauherrn einzuwirken als der 
Architekt, da er als Geschäftsmann sehr wohl unaufgefor- 
dert Besuche zur Erlangung eines Auftrages machen kann, 
während der Architekt, der etwas auf sich hält, dies nie- 
mals tun wird; er kann sich einem Baulustigen ebenso- 
wenig anbieten wie ein Arzt, der erfahren hat, daß jemand 
krank ist, oder ein Rechtsanwalt, der einen Geschäftsmann 
vor Gericht vertreten möchte, Solche Werbebesuche be- 
nutzt der Bauunternehmer häufig dazu, dem Bau- 
herrn klar zu machen, daß er den Architekten gut 
vermeiden könne, Am meisten pflegt der Grund zu ziehen, 
daß der Bauunternehmer oder das Baugeschäft den Ent- 
wurf, für den der Architekt doch Bezahlung fordere, um- 
sonst liefere. Und so merkwürdig es klingen mag, dieser 
Grund schlägt in vielen Fällen durch, Gerade in Deutsch- 
land, und zwar im östlichen mehr als im westlichen, baut 
der Bauunternehmer noch in großem Umfange unmittelbar. 
Bei unseren westlichen Nachbarvölkern, die über eine 
ältere Geschmacksüberlieferung verfügen, würde ein ge- 
bildeter Bauherr sich niemals für den Bau seines Hauses 
an das Baugeschäft wenden — ebensowenig, wie er, wenn 
er krank ist, den Heilgehilfen oder den Apotheker zu Rate 
zieht. Vermag jemand in einem Hause keinerlei geistige 
Leistung zu sehen, sondern nur eine Zusammenfügung von 
Steinen und Mörtel, für die ihm ein rein geschäftliches 
Angebot in Ordnung zu sein scheint, so mag es für ihn ja 
passend sein, sich der Mithilfe des Architekten zu begeben. 
Schließlich erhält jeder das Haus, das er verdient. Aber 
die Ersparung der Kosten für den Entwurf ist auch dann 
noch eine Täuschung. Es ist gar nicht zutreffend, daß 
or vom Unternehmer den Entwurf umsonst bekommt, 
Niemand kann etwas umsonst liefern, am allerwenigsten 
wird dies ein Geschäftsmann tun. Zeichnerische Arbeiten 
können schon deshalb nicht umsonst geliefert werden, 
weil Unkosten damit verbunden sind und Hilfskräfte dazu 
gehören, die bezahlt werden müssen, Die Auslagen wer- 
den also auf eine Weise verrechnet, daß sie der Bauherr 
nicht merkt, Das ist ein vollständig selbstverständlicher 
Vorgang. Zutreffend ist vielleicht, daß der Bauunterneh- 
mer weniger Zeit für seinen Entwurf braucht als der 
Architekt. Das liegt aber weniger daran, daß er ge- 
schickter im Entwerfen ist, als daran, daß der Archi- 
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tekt eine ganz andere Summe von Arbeit in den Entwurf 
legt. Die geistige Arbeit ist das eigentliche Ziel für ihn, 
ihr wird er sich hingebend widmen, in ihr liegt seine Le- 
bensaufgabe. Diejenige des Bauunternehmers ist aber die 
geschäftliche Überführung des Entwurfes in die Wirklich- 
keit, für die ein rasch von ihm hingezeichneter Entwurf 
nur die Vorarbeit darstellt, 

Es gereicht also jedem Bauherrn zum eigensten Vorteil, 
sich für sein Haus der Beihilfe eines möglichst guten und 
im Hausbau erfahrenen Architekten zu bedienen, Gerade 
die Architektengebühren, die noch nicht so viel ausmachen 
wie eine gute Zimmerausstattung, werden sich für ihn am 
reichlichsten lohnen. Der Bau braucht dadurch gar nicht 
teurer zu werden, wahrscheinlich wird er billiger, denn 
gerade der Architekt ist in der Lage, durch Heranziehung 
des Wettbewerbes der verschiedenen Unternehmer, durch 
Inanspruchnahme der oben erwähnten entgegenkommen- 
den Angebote, durch die genaue Überwachung aller ge- 
schäftlichen Einzelheiten dem Bauherrn Kosten zu sparen. 
Jeder erfahrene Geschäftsmann weiß, daß sich die auf 
solche Weise erreichten Vorteile unter Umständen höher 
belaufen als solche geringfügigen Gebühren wie sie der 
Architekt berechnet. 

Es ist ferner selbstverständlich, daß der Architekt seinen 
Entwurf ganz nach den Wünschen des Bauherrn ein- 
richtet, hat er doch kein anderes Ziel, als die Aufgabe, die 
ihm gestellt wird, so gut als möglich zu lösen, Die 
Wünsche des Bauherrn sind ihm dasselbe, was die körper- 
liche Untersuchung für den Arzt ist, Wie dieser, so wird 
auch der gewissenhafte Architekt sein Verfahren auf eine 
sichere und sorgfältige Feststellung der Wirklichkeiten 
gründen und nicht ins Blaue hinein bauen. Jedes andere 
Handeln wäre widersinnig, und zwar schon vom rein fach- 
lichen Standpunkte aus. 

Da der Architekt neben seiner künstlerischen Tätigkeit 
die Verantwortung für bedeutende Werte und den Bau- 
herrn verpflichtende Verträge übernimmt, da von ihm die 
Beurteilung der Güte von Arbeiten abhängt, die von großer 
wirtschaftlicher Bedeutung sind, so muß beim Bauherrn 
jedes Mißtrauen, jeder Schatten eines Verdachtes, daß er 
nicht nach rein sachlichen Gesichtspunkten urtelle und 
handle, ausgeschlossen sein. Schon aus diesem Grunde 
ist es ratsam, daß der Bauherr die Vertrauenswürdigkeit 
zum ersten Grundsatze bei der Auswahl macht, Es ent- 
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fallen dann jene Bewerber, die sofort auf der Bildfläche 
erscheinen, wenn der Bauherr die erste Auskunft von 
einer Grundstücksgesellschaft erbeten hat, und die schon 
fortige Pläne mitbringen, oder sich anbieten, „unverbind- 
lich und kostenlos“ Entwürfe zu machen, oder die für eine 
nur ganz geringe Vergütung arbeiten wollen. Denn jeder 
kann sich denken, daß beim Bauen Quellen der Geld- 
bereicherung fließend gemacht werden können, die den 
anscheinend selbstlosen Mann viel höher entschädigen ala 
den gewissenhaften Architekten die Sätze der Gebühren- 
ordnung. In der Tat wird hier ein trübes Kapitel berührt; 
es braucht indes denjenigen Bauherrn nicht zu schrecken, 
der es vermeidet, den geordneten Weg zu verlassen, und 
der darauf verzichtet, durch besondere ihm entgegen- 
gebrachte Anerbieten noch außergewöhnlich scheinende 
Vorteile zu erreichen, Aus solchen angeblichen Vorteilen 
werden dann diejenigen Fallgruben, die das Bauen so oft 
zum Unheil machen und den Bauherrn zur Verzweiflung 
bringen können. Keine Tätigkeit ruft so viele und so 
schwierige Rechtsstreitigkeiten hervor wie die bauliche. 
Das Bauen ist an und für sich ein so verwickeltes Ge- 
schäft, daß nur die reinlichste Handhabung Gewähr für 
den gefahrlosen Verlauf bieten kann. 


7 


8. Vorverhandlungen 
über den Hausplan 


Hat sich der Bauherr dazu entschlossen, sich für den 
Bau seines Hauses an einen zuverlässigen Architekten zu 
wenden, so kann nunmehr die erste, große Arbeit beginnen, 
die Aufstellung des Hausplanes, Beide Parteien haben 
dazu das Ihrige beizutragen, denn auch wenn der Bauherr 
dem Architekten absichtlich die weitgehendste Freiheit 
gewähren will, so muß er doch diesem seine Wünsche für 
den Bau äußern, ihm das sogenannte Bauprogramm geben. 
Der Architekt kann erst beginnen, wenn er weiß, welche 
Räume verlangt werden, und er muß ferner wissen, was 
das Haus kosten soll. Die Vorverhandlungen über diese 
beiden Punkte spielen sich durchaus nicht immer in so 
einfacher Weise ab, wie man annehmen könnte. Denn es 
ist nicht damit getan, daß der Bauherr dem Architekten 
eine beliebige Anzahl von Zimmern und eine beliebige 
Bausumme nennt. Beide Wünsche stehen in inniger Ab- 
hängigkeit voneinander, sie schließen unter Umständen 
einander aus. Es ist nun das Übliche, daß in der Vor- 
stellung des Bauherrn die Bauanforderungen sich auf sehr 
breiter, die Baukosten aber auf sehr schmaler Grundlage 
bewegen. Der Bauherr verlangt zum Beispiel eine an- 
sehnliche Diele, ein großes Eßzimmer, ein reichlich be- 
messenes Damenzimmer, ein geräumiges Herrenzimmer, 
eine größere Küche mit allen Nebenräumen, eine bo- 
trächtliche Anzahl von Schlaf- und Gastzimmern; und 
dann bestimmt er, daß das ganze Haus nicht mehr als 
35.000 M. kosten solle. Hier wird ihm der Architekt sofort 
erwidern müssen, daß er ‘als Richtschnur nur entweder 
die Größe des Hauses, unabhängig von den Kosten, oder 
die Kosten des Hauses unabhängig von der Größe geben 

ann, ij 

Es ist schon bei Behandlung der Baukosten angedeutet 
worden, daß, wo die Wünsche groß und die Mittel klein 
sind, ein Ausgleich eintreten muß, Eine einfache Grund- 
rißskizze nebst Kostenüberschlag, welche die vom Bau- 
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herrn gewünschten Räume enthält, belehrt diesen, daß 
seine Anforderungen, um bei dem obigen Beispiel zu blei- 
ben, etwa einen Kostenaufwand von 75000 M. erfordern 
würden. Eine weitere Skizze mag ein Haus für 35000 M. 
darstellen. In ihr sind vielleicht einige Räume weg- 
gelassen und die verbleibenden entsprechend verkleinert 
worden. Der Bauherr kann nun zwischen den beiden 
Grenzfüllen seine Entscheidung treffen, er muß sich jeden- 
falls entschließen, ob er seine Ansprüche herunter- oder 
seine Bausumme hinaufsetzen will. Fast alle Bauverhand- 
lungen beginnen damit, zunächst einmal die Ansprüche 
mit den Baukosten in Einklang zu bringen, und sie führen 
meistens dahin, daß die Bauerfordernisse beschnitten wer- 
den. Der gewissenhafte Architekt wird bei beschränkten 
Kosten eher dazu raten, weniger Räume zu bauen, als 
etwa eine reiche Raumfolge mit winzigen Zimmern durch- 
zuführen. Ein Zuviel an Räumen hat keinen Zweck, die 
Erfahrung lehrt, daß die Familie sich schließlich doch 
mit Vorliebe in einem einzigen aufhält; die anderen bleiben 
mehr oder weniger unbenutzt, Diese Zimmer müssen 
aber, wenn sie da sind, ständig gereinigt, geheizt, instand- 
gehalten werden. Sie dienen also nur dazu, die Kosten 
des Haushaltes in die Höhe zu schrauben und bürden 
überdies Mühewaltung in der Bewirtschaftung auf. Viel 
richtiger ist es, einen der Räume zu einem wirklich ge- 
mütlichen und geräumigen Familienzimmer zu gestalten, 
wobei dann die anderen Zimmer auch entsprechend kleiner 
gehalten werden können. Auch in kleinen Häusern 
sollte wenigstens ein großes Zimmer vorhanden sein, da- 
mit die Bewohner nicht ständig in einem Gefühl der Enge 
leben. Das ist namentlich so bei geistig arbeitenden 
Menschen, die, gleichgültig, ob sie über reiche Mittel ver- 
fügen oder nicht, doch die Empfindung einer gewissen 
Weite und Breite ihrer Umgebung haben müssen, Schließ- 
lich genügen in einem Hause, und zwar auch, wenn din 
Bequemlichkeitsansprüche an erster Stelle stehen, drei 
Räume im Erdgeschoß vollständig: Eßzimmer, Herren- 
zimmer und Wohnzimmer. Das Wohnzimmer kann zu- 
gleich Musikzimmer und Empfangszimmer sein. Für die 
Frau des Hauses wird sich vielleicht ein kleinerer Raum, 
in den sie sich zurückziehen kann, im Obergeschoß gewin- 
nen lassen. Ein ausgesprochenes Empfangszimmer anzu- 
legen, bringt immer die Gefahr mit sich, bei der sattsam 
bekannten „guten Stube“ zu enden, jenem ungemütlichen, 
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steifen, überflüssigen Raumgebilde, das der Berliner mit 
„kalte Pracht“ treffend kennzeichnet, 

Jedenfalls ist es, wenn nicht gerade ganz große Ver- 
hältnisse vorliegen, richtiger, die drei genannten Räume, 
die den Grundbestand eines jeden Hauses bilden sollten, 
geräumig, gediegen und schön auszustatten, als die Raum- 
folge noch durch ein besonderes Zimmer der Frau, ein 
Empfangszimmer, ein Musik- und Gesellschaftszimmer zu 
vermehren. Nicht in einer Vielheit an Zimmern, die nur 
gelegentlich gebraucht werden, liegt die Bequemlichkeit 
eines Hauses, sondern vielmehr in der Art und Weise, in 
der die notwendigen Räume gestaltet und ausgestat- 
tet sind. Vor allem aber ist viel mehr als in der Anzahl 
von Wohnräumen in der Art und dem Umfang von Wirt- 
schafts- und Nebenräumen der eigentliche Maßstab für die 
Bequemlichkeit zu suchen. Ein groß zugeschnittenes 
Haus zeichnet sich zuvörderst durch reichlich bemessene, 
den verzweigten Bedürfnissen der Bewirtschaftung dienende 
Räume aus, wie Abwaschküche, Anrichte, Speisevorrats- 
kammer, Speisekammer für den Handgebrauch, Obst- 
kammer, Weinkeller, Leutestube, Reinmacheraum, Tücher- 
trockenraum, Mottenkammer, Plättstube, Waschküche. 
Ferner muß selbstverständlich auch die Küche schön, 
groß und hell, es müssen eine reichere Folge von Gast- 
zimmern, gut gelegene Kinder-, Wohn- und Schlafzimmer, 
eine entsprechende Anzahl von Bädern, Wandschränken, 
Gelassen für alle kleinen Verrichtungen des Hausbetriebes 
vorhanden sein. Auf diese außerhalb der eigentlichen 
Wohnräume liegenden Teile eines wohldurchdachten 
Hauses die Aufmerksamkeit des Bauherrn zu lenken, ist 
in Deutschland bei der geringen Überlieferung, die wir 
im guten Wohnhausbau haben, vorderhand noch dringend 
nötig. Dies um so mehr, als die städtische Mietwohnung, 
an die sich der Gegenwartsmensch gewöhnt hat, nichts 
von alledem enthält; gerade sie hat dazu beigetragen, 
daß heute so häufig Großartigkeit mit Bequemlichkeit ver- 
wechselt wird. 

Es ist ferner für den Architekten fast immer nötig, dem 
Bauherrn den richtigen Maßstab für die Baukosten bei- 
»zubringen. Nicht nur werden, wie bereits hervorgehoben, 
die Kosten des Bauens vom Laien meistens überhaupt zu 
gering eingeschätzt, sondern der Bauherr wird häufig noch 
welter irregeführt durch gewissenlose Preisangaben. Ge- 
rade der auf Verkauf arbeitende Hausbau, der noch in so 
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großem Umfange ungediegen arbeitet, schreit den Kauf- 
lustigen durch Ankündigung überall entgegen, daß man 
für geringe Kosten schon ein großes schönes Haus haben 
könne, Selbst eine gewisse Art billigen Bauschrifttums 
sündigt hier ungestraft. Sei es, daß diese Bücher von 
Leuten geschrieben werden, die selbst nicht unterrichtet 
sind, sei es, daß besondere, sehr durchsichtige Absichten 
der Urheber bei der Angabe auffallend niedriger Bau- 
kosten mitsprechen, Tatsache ist, daß man gerade in der- 
artigen Büchern über den Hausbau die unzuverlässigsten 
Baukostenangaben findet. Es kommt noch eins hinzu, 
Der Laie kann selten die wirkliche Größe eines Hauses 
zutreffend beurteilen. Er hat zum Beispiel für sich ein 
Haus mit Bauanforderungen im Sinne, das unter 100 000 
Mark nicht auszuführen ist und welst als Vorbild auf ein 
ihm bekanntes kleines Häuschen im Bauwert von 25.000 
Mark hin. Haus ist für ihn Haus, So sind die Maßstäbe 
durch viele Ursachen verwirrt und verschoben. 

Daraus ergibt sich aber als erste Pflicht des beratenden 
Architekten, gerade hier den Bauherrn gründlich und 
rückhaltslos zu belehren; und diese Arbeit, die sich stets 
im Zusammenhang mit der Festlegung der Bauanforde- 
rungen abspielen wird, ist die wichtigste, die grund- 
legende für das zukünftige Arbeiten. Sie ist nicht leicht 
und für die Anknüpfung zwischen dem Architekten und 
dem Bauherrn nicht ungefährlich, Zunächst ist es noch 
verhältnismäßig einfach, den Bauherrn davon zu über- 
zeugen, daß er den größten Fehler begehen würde, wenn 
or sein eigenes Haus ungediegen baute. Die Ausbesse- 
rungskosten können im eigenen Hause die Quelle unsäg- 
lichen Ärgers werden, sie können die jährlichen Aus- 
gaben bald auf eine Höhe steigern, die die anfänglichen 
Ersparnisse drei- und vierfach wettmacht. Mehr noch als 
es bei anderen Dingen der Fall ist, ist das billige Haus 
auf die Dauer das teuerste, Während billige kleine Dinge, 
sobald sich ihre Schäden herausstellen, ohne große Ein- 
buße weggeworfen werden können, ist das Haus ein wirt- 
schaftlich viel zu bedeutender Gegenstand, um es so mir 
nichts dir nichts aufzugeben. Es zu verkaufen, hält 
schwer, und so ärgert es dauernd, Niemand wird also 
so töricht sein wollen, sein Haus bewußtermaßen billig 
und schlecht zu bauen, 

Es ist aber gerade an den heutigen deutschen Verhält- 
nissen auffallend, daß viele wohlhabend gewordene Leute 
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zwar in ihrer kleineren Umgebung durchaus gediegene 
Ansprüche zu stellen gelernt haben (sie gehen zu dem 
besten Schneider, führen einen guten Weinkeller, kaufen 
sich einen teuren Kraftwagen), daß sie aber in großen 
Dingen, wie belim Hausbau, dem Guten noch nicht den 
Vorzug geben wollen. Das liegt daran, daß die Größe des 
Gogenstandes die täglichen Erfahrungen überschreitet, 
Viole wünschen vor allem ein großes Haus — sie sind aber 
nicht bereit, großes Geld dafür auszugeben. Um ein 
Beispiel anzuführen: Für ganz große Landhäuser wird 
häufig die Kostengrenze von 80.000 M, gesetzt. Wie kom- 
men diese Bauherrn gerade auf 80000 M.? Sie meinen 
eigentlich die ganz rund gegriffene, nach dem Gefühl ge- 
faßte Summe von 100.000 M., wollen aber gleich 20.000 M. 
für Überschreitungen vorbehalten, Sie verlangen dafür 
ein ganz umfangreiches Anwesen, bestehend aus einem 
großen Hause mit allen Bequemlichkeiten, gut ausgelegtem 
Garten und ausgedehnten Nebenanlagen. In Wirklichkeit 
können ihre Ansprüche aber, alles eingerechnet, nicht 
unter 250.000 M. erfüllt werden, wie der einfachste Über- 
schlag ergibt. 

Der Bauherr sollte nun für die Aufklärung, die ihm 
vom Architekten gegeben wird, dankbar sein. Es pflegt 
aber noch gut abzulaufen, wenn er auf die Nennung der 
wirklichen Baukosten hin überhaupt weiterverhandelt. 
Die Geldfrage berührt bei fast allen Menschen deren 
empfindlichste Seite, das Bestreben, Vorteile zu erreichen, 
ist gerade hier scharf ausgeprägt. So schließt der Bau- 
herr bei solchen Aufklärungen häufig nicht, daß er selbst 
sich bisher im Irrtume befunden habe, sondern, daß der 
Architekt, den er gefragt hat, „zu teuer baue“, Was er 
sich bei diesem Zuteuerbauen im besonderen vorstellt, ist 
moist dunkel, da der Architekt ja doch nicht selbst Ziegel- 
steine und Mörtel liefert. Der Fall ist aber alltäglich, daß 
der Bauherr kehrtmacht und sich in die Hand von zwei- 
felhaften Leuten gibt, die ihm zunächst billigere Bau- 
kosten angeben, An solchen Beratern fehlt es nicht. Sie 
beginnen ihre Tätigkeit in der Regel damit, beim Bau- 
herrn die Vorstellung welter zu nähren, daß „berühmte 
Architekten teuer bauten, und daß er weit billiger weg- 
komme, wenn er sie vermeide. Ihre einzige Sorge ist, 
zunächst den Auftrag zu erhalten, Sie gehen dabei davon 
aus, daß wer A gesagt hat, dann auch B sagen muß, und 
daß ein in zu großem Maßstabe begonnenes Haus schließ- 
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lich auch fertiggestellt werden muß, gleichgültig, ob die 
Kosten am Schluß das Doppelte erreichen. So lange un- 
beschränkte Mittel zur Verfügung stehen, mag das eine hin- 
gehen. Es kann aber auch der Fall eintreten, daß der- 
artige Hinterslichtführung verhängnisvoll wird. Und 
wo die anfänglich bereitgestellte Summe das äußerst 
Mögliche bedeutete, kann der wirtschaftliche Untergang 
des Bauherrn die Folge sein, Er ist dann das Opfer 
falscher Beratung von derjenigen Stelle geworden, die 
gerade berufen gewesen wäre, die Grundlagen zur rich- 
tigen Beurteilung des Falles zu liefern. 

In keinem Falle wird es schaden, wenn die Vorver- 
handlungen dazu beitragen, den Wunsch des Bauherrn 
nach Größe zu beschränken und das Bestreben nach Güte 
zu erhöhen, Erreicht der Architekt dies, so hat er den 
ersten großen Erfolg erzielt, er hat eine gesunde Grundlage 
für das weitere Zusammenarbeiten geschaffen. 

Ist Einigung über den allgemeinen Rahmen des Un- 
ternehmens erzielt, so gilt es nunmehr, die wichtigsten 
Fragen über die besondere Art des Hauses zu klären, be- 
vor der Architekt mit dem Hausentwurf beginnen kann, 

Soll das Haus die üblichen zwei ausgebauten Haupt- 
stockwerke haben, soll es etwa nur eingeschossig oder soll 
es, falls die Bauordnung dies erlaubt, dreigeschossig ge- 
baut werden? Soll das Haus außer der Haupttreppe noch 
eine Nebentreppe erhalten? Sollen die Wohnzimmer alle 
untereinander verbunden sein? Welche Höhe sollen die 
Zimmer erhalten? Welche Art Veranden werden ge- 
wünscht? Wie sollen die Kinderzimmer zu den Zimmern 
der Eltern liegen? Sollen getrennte Schlafzimmer für 
die Eltern angelegt werden? Wie viele Gastzimmer sind 
erforderlich und können diese alle im Dachgeschoß 
untergebracht werden? Soll die Waschküche im Keller 
oder im Dachgeschoß liegen? Werden zu den Haupt- 
schlafzimmern noch ein oder zwei Ankleidezimmer ge- 
wünscht? Wieviele Bäder sollen im Hause sein? Wo 
sollen die Dienstboten untergebracht werden? Diese und 
unzählige andere Einzelfragen werden Gegenstand aus- 
führlicher Verhandlungen zwischen Bauherrn und Archi- 
tekten sein müssen. Es ist zwar richtig, daß der Bauherr 
hier einfach seine Wünsche dem Architekten gebieterisch 
aufgeben kann, Er würde aber nicht klug damit han- 
deln. Der Architekt hat in allen diesen Dingen, die in 
den folgenden Abschnitten noch in den Einzelheiten be- 
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sprochen werden sollen, die mannigfachste Berufs- 
erfahrung. Er kennt die Vorteile und Nachteile aller Einzel- 
anlagen, während der Bauherr über sie oft nur unvoll- 
kommen unterrichtet ist. Gewiß muß der Bauherr wissen, 
was er will. Es kommt aber sehr häufig vor, daß er seine 
eigenen Bedürfnisse nicht zutreffend einschätzt und das 
Wichtige gegen das Unwichtige nicht richtig abstuft, 
Der Architekt kann hier helfen. Es kommt hinzu, daß 
außer den Wünschen des Bauherrn auch die Eigentüm- 
lichkeiten des Bauplatzes berücksichtigt werden müssen, 
die oft auf eine ganz bestimmte Art von Haus hinweisen, 
Sio bieten manchmal besondere Vorteile für einzelne 
Räume, begünstigen gewisse Anlagen, erschweren andere 
oder machen sie zur Unmöglichkeit, Der Architekt sollte 
daher, bevor er an den Entwurf herantritt, immer erst 
den Bauplatz eingehend besichtigen. Da auch noch so ge- 
naue Aufnahmepläne nicht über alle Einzelheiten Aus- 
kunft geben, so muß er vor allem einen Eindruck von 
dem allgemeinen Ortsgepräge gewinnen, ehe er darangehen 
kann, ein Haus für einen bestimmten Ort zu entwerfen. 
Denn dieses soll sich doch seiner landschaftlichen und 
baulichen Umgebung passend einfügen, und nicht wie 
ein Fremdkörper darin erscheinen. 

Vor allem muß aber der Architekt auch den Bauherrn, 
seine Familienverhältnisse, seine Lebensweise, seine Nei- 
gungen genauer kennen lernen, wenn er das Haus für 
ihn bauen soll, das er braucht, Die Menschen sind s0 
verschieden, die Lebensanschauungen, die Bedürfnisse, 
die Liebhabereien so wechselnd, Gemütsart, Geschmack 
fast in jedem Falle anders geartet. Alle diese Umstände 
muß der Architekt in Rechnung ziehen, Häufiger Mei- 
nungsaustausch ist daher nötig, ein näherer Verkehr, ein 
Einblick in die Häuslichkeit des Bauherrn erwünscht, 
Denn, wie Goethe einmal bemerkt, lernen wir den Menschen 
nicht kennen, der ständig zu uns kommt; wir müssen 
zu ihm gehen, um zu wissen, was er ist. Unbedingt ge- 
hört zu den Grundlagen des Hausplanes für den Archi- 
tekten auch die Kenntnis der näheren Lebensverhältnisse 
dessen, für den er bauen soll. Erst sie gibt ihm die 
Möglichkeit, das Haus ganz auf den Besitzer zuzuschnei- 
den, es zu dessen Eigenhause im eigentlichen Sinne des 
Wortes zu machen, 
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9. Die Stellung des Hauses auf dem 
Grundstück 


Der zukünftige Hausbewohner kommt in der Regel aus 
der Stadt, und es pflegt ihm zunächst schwer zu werden, 
sich von den städtischen Vorstellungen ganz zu trennen, 
Eine dieser Vorstellungen Ist die, daß ein Haus vorn an 
der Straße stehen müsse, und daß die Straßenfront zu- 
gleich seine Wohnfront sei, So ist es beim städtischen 
Hause, Dieses muß, als beiderseits eingebaut, und da die 
Lichtentnahme vom Hof meistens schlechter als die von 
der Straße ist, notwendigerweise die Haupträume der 
Straße zukehren. Für das Landhaus sind aber völlig an- 
dere Bedingungen vorhanden, Es liegt nach allen Seiten 
frei, keine seiner vier Fronten ist gegen die andere im 
Nachteil. Daraus folgt, daß hier die Möglichkeit gegeben 
ist, allen Räumen so viel Luft und Licht zuzuführen, als 
nur gewünscht wird. Es folgt weiter, daß die vier Fronten 
nach der Verschiedenheit ihrer Besonnung zweckentspre- 
chend ausgenutzt werden können, dergestalt, daß die- 
jenigen Räume an die sonnigen Seiten gelegt werden, die 
die Sonne unter allen Umständen brauchen, und diejeni- 
gen an die sonnenlosen, die sie entbehren können. Die 
Besonnung ist nötig für alle Wohn- und Schlafräume, sio 
ist entbehrlich für die Nebenräume, Ein zweiter, nicht 
minder wichtiger Vorteil des Landhauses ist der, daß 
stets eine unmittelbare Verbindung des Hauses mit dem 
umgebenden Garten hergestellt werden kann. Denn der 
Garten, das muß festgehalten werden, ist ein unabtrenn- 
barer Teil des Landhauses; ein Haus ohne Garten würde 
kein Landhaus sein, 

Der wichtigste dieser beiden Gesichtspunkte ist, allen 
Wohnräumen die Sonne zuzuführen, denn dadurch wird 
eine gesundheitliche Bedingung von außerordentlicher 
Tragweite erfüllt. Die Vorstellungen über die Bedeutung 
der Besonnung sind freilich im Volke noch sehr wenig 
geklärt, Die Zufallslage der großstädtischen Mietwoh- 
nung, die Abgeschlossenheit des Städters von der Natur 
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hat den Sinn für einen allereinfachsten, schon bei den 
Naturvölkern eingehaltenen Wohngrundsatz verkümmern 
lassen. Viele Miethausbewohner wissen, wenn man sie 
fragt, gar nicht, nach welcher Himmelsrichtung sie woh- 
nen. Liegt ihre Wohnung nach Norden, so behaupten sie 
noch, sehr gern sọ zu wohnen, da sie damit der Be- 
lästigung durch die Sonne entrückt seien, Nun trifft es 
allerdings zu, daß den der prallen Südsonne ausgesetzten 
städtischen Räumen, besonders wenn sie an breiten 
Straßen liegen, während der heißen Sommermonate sehr 
große Nachteile anhaften, Aber deshalb auch für das 
ganze übrige Jahr auf die Sonnenbestrahlung verzichten 
zu wollen, verrät einen bedenklichen Mangel an gesund- 
heitlichem Verständnis. Nur die unaufgeklärten Vorstel- 
lungen früherer Zeiten konnten sich hier im Irrtum be- 
wegen, wie denn der große Philosoph Kant sein Schlaf- 
zimmer auch am Tage dunkel hielt, weil er der Ansicht 
war, daß in der Dunkelheit die gesundheitsschädlichen 
Kleinwesen nicht gediehen. Die heutige Gesundheitslehre 
denkt darüber entgegengesetzt, sie schreibt gerade der 
Besonnung eine bakterientötende Wirkung zu, so daß die 
am meisten besonnten Räume die keimfreiesten und damit 
die gesündesten sind. Jeder Arzt wird heute auf der Stelle 
erklären, daß die Besonnung eine unbedingte Notwendig- 
keit für jeden menschlichen Wohnraum ist. „Wo die 
Sonne nicht hinkommt, kommt der Arzt hin“, besagt ein 
alltägliches Sprichwort der Bewohner eines sehr sonnigen 
Landes, nämlich Italiens. Das antike Haus war streng 
nach den Gesichtspunkten der Besonnung gebaut, bei den 
Naturvölkern ist die Rücksicht auf die Sonne die erste 
für die Anlage ihrer Hütten. Hat man aber schon in son- 
nenreichen Ländern das Bedürfnis nach Sonne, so sollte 
sie in unseram viel weniger sonnenbeschienenen und nie- 
derschlagsreicheren Lande noch viel höher eingeschätzt 
worden. Die wenigen Sonnentage unseres Himmelstriches, 
an denen einmal die Wärme auf höhere Grade steigt, kön- 
nen für eine Anlage nicht ausschlaggebend sein, die allen 
zwölf Monaten des Jahres gerecht werden soll. Wie er- 
wünscht ist ein Sonnenstrahl im Winter, wie angenehm 
im Herbst und im Frühling. Es kommt hinzu, daß man 
sich gerade im Landhause, in dessen Gestaltung man 
doch ganz frei und unabhängig ist, durch Vorkehrungen 
besonderer Art gegen die Belästigungen der Hochsommer- 
sonne schützen kann. So kann zum Beispiel bei nach 
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Abb. 49—50. Abblendung der Hochsommersonne durch Vorsprünge 


Süden gelegenen Schlafzimmern im Obergeschoß ein weit 
vorspringendes Hausdach die steil einfallende Sommer- 
sonne abhalten, während die Frühjahrs-, Herbst- und 
Wintersonne mit ihrem viel schrägeren Einfallswinkel un- 
behindert in das Zimmer tritt. Man kann den Dachüber- 
stand genau so groß bemessen, daß die Schattengrenze 
beim Sonnenhochstand gerade bis zur Fenstersohlbank 
reicht, Bei den Erdgeschoßzimmern können heraus- 
ragende Austritte des Obergeschosses als Schutzmittel 
dienen. In den Abbildungen 49 und 50 ist die Bestrahlung 
im höchsten und niedrigsten Mittagssonnenstande (für 
524° Breite 61° und 14°) durch Pfeile verdeutlicht. Im 
Frühjahr, Herbst und Winter wird man, wenn die Sonne 
bis tief in die Zimmer reicht, gerade in Südzimmern das 
angenehme Gefühl haben, in einem heiteren, Herz und 
Gemüt erfreuenden Raume zu wohnen, während Nord- 
räume bekanntermaßen stets etwas Kaltes und Freudloses, 
ja Niederdrückendes haben, 

Steht nun aber der höhere Wert der sonnenbeschienenen 
Wohnräume gegenüber den sonnenlosen fest, so ist es un- 
bedingt Aufgabe des Landhausentwerfers, schon bei der 
Stellung, die das Haus auf dem Grundstück erhält, von 
der bestmöglichen Besonnung auszugehen. Grundsatz 


ist, die Wohn- und Schlafräume an die sonnigen und die 
Nebenräume an die schattigen Seiten des Hauses zu legen. 
Sonnige Seiten sind Osten, Süden und Westen, Der Grad 
ihrer Besonnung ist jedoch verschieden, die Südfront hat 
die meisten Sonnenstunden, die Ost- und Westfront haben 
eine geringere, dem Zeitmaß nach ungefähr gleiche Be- 
sonnung, In der Art sind aber die Besonnungen der Ost- 
front und der Westfront sehr ungleich, Während näm- 
lich im Sommer die Morgensonne in der durch die Nacht 
abgekühlten Luft eine nur geringe Erwärmung hervor- 
ruft, so daß sie selbst in den heißesten Sommermonaten 
noch nicht unangenehm berührt, ist die Erhitzung durch 
die Nachmittagssonne infolge der schon gesteigerten 
Wärme der Luft sehr viel stärker. So kommt es, daß die 
schräg einfallenden, das Auge blendenden westlichen 
Sonnenstrahlen im Hochsommer zuweilen etwas Un- 
erträgliches haben. Als eigentliche, wirklich gute Wohn- 
seiten bleiben daher nur die Ostseite und die Südseite 
übrig, 

Nun wird es die zufällige Richtung der Grenzen eines 
Baugrundstückes mit sich bringen, daß eine reine Süd- 
und Ostfront des Hauses nur selten erreichbar ist, zumal 
die meisten Bauvorschriften eine Lage zur Straßenfront 
vorschreiben, bei der die Hausfront mit der Straßenfront 
in gleicher Richtung läuft; eine solche ist meist auch aus 
städtebaulichen Gründen erwünscht, Es wird also darauf 
ankommen, diejenigen Seiten als Wohnfronten zu wählen, 
die sich der Süd- und Ostrichtung am meisten nähern. 
Zur Betrachtung der Einzelheiten seien die Grenzfälle 
einer reinen Südfront und einer reinen Südostfront an- 
genommen (Abb. 51 u. 52). Bei der reinen Südfront stehen 
zwei ausgezeichnete Wohnselten des Hauses zur Vor- 
fügung, die Ostseite und die Südseite. Sie genügen fast 
stets, um alle Wohnräume im Erdgeschoß und alle 
Schlafzimmer im Obergeschoß dort unterzubringen. Eine 
Winkelform des Grundrisses mit der Spitze nach außen 
bringt eine erwiünschte Vergrößerung der besonnten 
Fronten. Bei einem solchen geknickten Grundrisse er- 
geben sich dann im einspringenden, nach Norden und 
Wosten gerichteten Winkel von selbst die Nebenräume, 
wie Eingang, Vorhalle, Treppenhaus, Ablage, Abort, sowie 
die Küche mit den Wirtschaftsräumen, Der andere Grenz- 
fall, der einer reinen Südostfront, bietet größere Schwie- 
rigkeiten. Man hat hier nur eine einzige wirklich gute 
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Wohnfront zur Verfügung, nämlich diese Südostfront, 
Die Nordostlage ist wegen des sehr geringen Maßes an 
Besonnung und wegen der gelegentlichen rauhen Winde 
nicht viel wert, die Südwestfront aber nähert sich schon 
der Art der während der Sommermonate nicht ange- 
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Abb, 51. Ausnützung der Süd- und der Ostseite für Wohnräume 
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Abb. 52. Ausnützung der Südostselte für Wohnräume 


nehmen Westfront. Es steht also für die Wohn- und 
Schlafzimmer, die alle an der einen Südwestfront zusam- 
mengedrängt werden müssen, nur verhältnismäßig wenig 
Raum zur Verfügung, und es wird nur selten möglich sein, 
wirklich alle Wohn- und Schlafräume dort unterzubrin- 
gen. Selbstverständlich müssen dann eben einzelne 
Räume an die weniger günstigen Seiten gelegt werden. 
Für einzelne Wohnräume sind aber auch Einschränkun- 
gen in der Besonnung zulässig. Als solche kommen in 
erster Linie das Arbeitszimmer des Herrn, das Bücher- 
zimmer, eine etwaige Künstlerwerkstätte, in zweiter Linie 
das Eßzimmer in Betracht; die erstgenannten Räume des- 
halb, weil für sie ein ruhiges, spiegelungsfreies Licht die 
Vorbedingung ist, das Eßzimmer deshalb, weil es stets nur 
auf kurze Zeit benutzt wird. Immerhin wird man durch 
einen Erker, der in das sonnenbeschienene Freie hinaus- 
ragt oder durch andere Maßnahmen auch dem Eßzimmer 
gern, wenn auch nur auf wenige Stunden, die Sonne zu- 
führen, Unbedingt muß das eigentliche Wohnzimmer 
die Sonnenlage haben, Und noch nötiger ist sie für die 
Schlafzimmer, am unerläßlichsten jedoch für sämtliche 
den Kindern gewidmeten Räume. Diese Räume sind es 
also, die in dem hier betrachteten Falle an die Südost- 
front gelegt werden müssen. Bei einer schiefwinkligen 
Lage des Hauses zu den Haupthimmelsrichtungen wird für 
Jeden einzelnen Raum zu prüfen sein, welche Front für ihn 
die größten Vorteile bietet, 
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Unumstößliche Regeln sind natürlich durch die vor- 
stehenden Auseinandersetzungen nicht gegeben. Es sind 
Fälle denkbar, in denen die allgemeinen Verhältnisse des 
Bauplatzes eine Abweichung gestatten oder sogar zur Not- 
wendigkeit machen. Wenn der Bauplatz eine Aussicht 
oder irgendeinen landschaftlichen Reiz nach einer be- 
stimmten, nicht sonnenbegünstigten Richtung hat, wird 
man dahin nicht ausschließlich Nebenräume legen. Es 
wird dann der sorgfältigsten Erwägung bedürfen, welche 
Räume man lieber in den Genuß der Sonne und welche 
man in den der Aussicht setzen will. Bei solchen wider- 
streitenden Umständen ist aber vor allem eines zu be- 
denken, daß eine schöne Aussicht kein Bedürfnis, sondern 
ein Genuß ist. Das Bedürfnis hat aber stets die Vor- 
hand. Es kommt hinzu, daß eine schöne Aussicht nur 
um so anzlehender ist, wenn sie nicht dauernd vor Augen 
steht. Den ganzen Tag vor einem anziehenden Land- 
schaftsbilde zu sitzen, würde gegen seine Reize abstumpfen. 
Es ist jedoch entzückend, beispielsweise während des 
Essens den Blick in die schöne Ferne schweifen zu lassen. 
Auch ist das Treppenhaus, besonders, wenn man es mit 
großen Fenstern möglichst offen gestaltet, eine geeignete 
Stelle, um die Aussicht zu genießen. Man schreitet mehr- 
mal am Tag auf und ab und hat jedesmal einen erfreuen- 
den Blick in die Landschaft; zudem hebt der Genuß auch 
über die Mühe des Aufsteigens hinweg. 

Abgesehen von Sonnenlage und Aussicht sind für die 
Lage des Hauses, besonders, wenn es sich um einen ganz 
freien, hochliegenden, großen Bauplatz handelt, noch 
manche andere Gesichtspunkte maßgebend. Die Zufahrt 
spielt da zum Beispiel eine nicht unbedeutende Rolle, man 
muß bequem und mit nicht allzugroßen Umständen an 
das Haus herankommen können. Vor allem aber kommt, 
wie schon bei den Ausführungen über den Bauplatz her- 
vorgehoben worden ist, der Wind- und Wetterschutz be- 
stimmend hinzu. 

Für ein auf der Höhe liegendes Landhaus mit Aussicht 
ist die Terrasse am Hause ein fast unerläßlicher Bestand- 
teil. Die Terrasse hebt den natürlich gegebenen Vorzug 
des Bauplatzes noch hervor. Auf sie tritt der Bewohner 
mühelos aus dem Zimmer hinaus, ohne Stufen zu über- 
schreiten, sie ist gewissermaßen eine Erweiterung der 
Wohnräume des Hauses, sie bildet den Übergang aus dem 
Hause in die Natur (Abb. 58). 


88 


Pete, 
Ein. 


te 


EEEN 
Tan 


“ 
© 
JOG 


Abb, 53. Haus mit Terrassengarten auf südwestlich abfullendem 
Gelände mit schöner Fernsicht 

Die Stellung des Hauses auf dem Bauplatz ist nicht nur 
für das Haus selbst, sondern auch für den Garten von 
einschneidender Bedeutung, Der Garten muß sonnig sein, 
darf also nicht im Schatten des Hauses angelegt werden. 
Hinter einer Nordfront ist er ziemlich unbrauchbar, es 
wird sehr schwer sein, den Pflanzenwuchs hier zur er- 
freulichen Entwicklung zu bringen. Das legt den Gedanken 
nahe, in einzelnen Fällen das Haus bis an die Hintergrenze 
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zurückzulegen, so daß es den Garten vor sich hat (Abb. 54). 
Allerdings ist dann ein längerer Weg von der Straße nach 
dem Hause damit verbunden, durch den der Garten über- 
dies den Blicken eintretender Besucher erschlossen ist. 
Gegen den Einblick kann man sich schützen, wenn man 
den Weg in Form eines Laubenganges anlegt. Aber ein 
solcher Garten ist dann wirklich nützlich, was bei klei- 
neren Grundstücken, bei denen der Schatten des Hauses 
einen Nordgarten stets bedecken würde, von größter 
Wichtigkeit ist. Er erfüllt außerdem die natürliche Forde- 
rung, daß sich der Garten den Wohnräumen des Hauses 
vorlagert und überhaupt dem Hause lebendig angegliedert 
ist. In Abb. 55 ist das Haus zwar auch von der 
Fahrstraße weit abgerückt, es ist aber von einem Fußsteig 
aus erreichbar. 


90 


Die beste Auslegung 
eines Grundstückes wird 
also im allgemeinen die 
sein, bei der das Haus 
möglichst in die Nord- 
westecke der Baustelle 
geschoben wird. Dann 
liegen die Wirtschafts- 
und Nebenräume an 
der der Sonne abge- 
kehrten Hausseite nahe 
an der nordwestlichen 
Grenze des Anwesens, 
während sich vor den 

sonnenbeschienenen 
Wohnräumen der Ost- 
und Südfront die große 
breite Fläche des Gar- 
tens ausbreitet, die aus- 
gezeichnet besonnt ist. Abb. 56. Lage des Hauses auf nördlich 
Diese Lage hat nochund östlich von Straßen umgrenztem 
den Vorzug, daß sich Grundstück 
stets ein kleiner Wirt- 
schaftshof an der dafür passenden Stelle gewinnen läßt, 
Wo die Straße liegt, ist für die Stellung des Hauses 
auf dem Grundstück ziemlich nebensächlich, auf irgend- 
eine Weise gelangt man von ihr schon an das Haus her- 
an. In den Abbildungen 44—47 (Seite 48) ist gezeigt, 
auf wie verschiedene Weise der Hauszugang erfolgen kann. 
Das dortige Haus ist, gleichgültig wie die Straße liegt, 
stets in die Nordwestecke des Grundstückes gerückt. Die 
Wohn- und Schlafzimmer haben in allen Fällen die Son- 
nenlage, und der Garten, der sich immer vor den Wohn- 
zimmern entwickelt, hat in allen vier Beispielen die beste 
Besonnung. Auch die Abbildungen 56 und 57 zeigen das 
Haus in die Nordwestecke des Grundstückes gerückt. 
Beide Male handelt es sich um Eckgrundstücke, auf 
Abb. 56 ist das Haus auf bequemste Weise von der nörd- 
lich liegenden Straße zugänglich (der Zugang erfolgt durch 
einen Laubengang), bei Abb, 57 liegt das Haus in der der 
Straße abgekehrten Ecke des Grundstückes, es führt ein 
breiter Zugangsweg dahin. In beiden Füllen ist dem 
Hause südlich eine mit Blumen bepflanzte Terrasse vor- 
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Abb. 57. Größeres Haus mit Blumenterrasse auf westlich und süd- 
lich von Straßen umgrenztem Grundstück 

gelagert. In Abb, 57 entwickelt sich über der Terrassen- 

brüstung eine Pergola, die den erhöhten Blumengarten 

gegen den Spielplatz und die Spielwiese abgrenzt. 

Wie wenig die einfache und selbstverständliche Grund- 
regel der Besonnung des Hauses befolgt wird, das zeigt 
ein Blick in die Straßen unserer Vororte. Fast ausnahms- 
los liogen die Häuser vorn am Wege aufgereiht, und im- 
mer sind die Wohnzimmer an die Straßenfront gelegt, 
so daß sich der Garten hinter dem Hause, also am Küchen- 
teil, entwickelt. An der Nordiront einer Ostweststraße 
z. B. sind dann die Wohnräume sonnenlos, während die 
Küche der Südsonne ausgesetzt ist. An der Südfront 
wiederum liogt der Garten im Schatten des Hauses. Es ist 
aber bei einem freillegenden Hause nichts einfacher, als 
diese Übelstände zu vermeiden und dem Hause unter 
allen Umständen die gute Sonnenlage zu geben, 
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Selbstverständlich ist auch mit der allgemeinen Anwei- 
sung zur Lagenbestimmung des Hauses keine Regel ge- 
geben. Jeder Fall bedarf der besonderen Erwägung und 
führt zu besonderen Lösungen. Es folgt aus dem Gesagten, 
daß es unerläßlich ist, bei der ersten Entscheidung über 
die Stellung des Hauses auch den Garten in seinen Grund- 
linien gleich mit festzulegen. Ja, die geeignete Stellung 
des Hauses hängt mit der Gestaltung des Gartens so eng 
zusammen, daß die Hauslage erst dann als die beste er- 
klärt werden kann, wenn sie auch die besten Bedingungen 
für den Garten zuläßt. Haus und Garten bilden eine un- 
trennbare Einheit. Daraus geht aber hervor, daß die Aus- 
legung eines Anwesens nur aus einem einheitlichen Plane 
heraus erfolgen kann. Wer diesen einheitlichen Plan 
erdenkt, der Architekt oder der Gärtner, ist gleichgültig. 
Es kommt nicht darauf an, auf welcher Schulbank der 
Betreffende gesessen hat, sondern darauf, was er kann. 
Grundverkehrt ist das täglich beobachtete Vorgehen, erst 
das Haus irgendwohin zu bauen, und dann den Gärtner zu 
holen, der den Garten irgendwie anlegt. Bei kleineren 
Grundstücken wird wohl meistens der Architekt die Grund- 
anordnungen über beides treffen müssen, Bei ganz großen, 
bei denen die Auslegung in Gärten und Parks die Haupt- 
rolle spielt, wird der Gärtner zuerst auf dem Plan sein 
und dann seinerseits auch die Lage des Hauses bestimmen. 
Ein guter Weg ist natürlich stets der, daß der Architekt 
und der Gärtner gemeinschaftlich die Grundlinien fest- 
legen, auf denen sodann der Architekt für das Haus, der 
Gärtner für den Garten welterarbeiten kann, 


10. Die Stockwerke des Hauses 


Das Einfamilienhaus hat in der Regel zwei vollständige 
Stockwerke, doch ist es nach den meisten Baupolizeiord- 
nungen erlaubt, auch einen Teil des Daches, sowie einen 
Teil des Kellers zu Wohnzwecken zu verwenden. Es sei 
gleich gesagt, daß die letztgenannte Bestimmung für ein 
Landhaus unsinnig ist, Niemals vorher ist es auf dem 
Lande üblich gewesen, Wohnräume unter die Erde zu ver- 
legen, da ja Raum genug über der Erde vorhanden ist, 
In der Stadt, wo sich die Gebäude eng aneinander drän- 
gen und aus Platzmangel eine ganze Reihe von Stock- 
werken übereinandergetürmt werden mußte, lag es nahe, 
auch ein halb in die Erde versenktes Untergeschoß noch 
für Wohnzwecke zu verwenden, So gelangte dieses be- 
wohnbare Kellergeschoß in die Baupolizeiordnung. Der 
Umstand, daß diese für die Stadt entworfen und sodann 
gedankenlos auf das Land übertragen worden ist, hat die 
Unsitte des bewohnten Untergeschosses im Landhause ge- 
schaffen; sie hat das Haus gezüchtet, das unter der Be- 
zeichnung „Villa“ heute noch fast alle Straßen der Vor- 
orte umsäumt. In diesen „Villen“ liegen die Küchen und 
die zugehörigen Wirtschaftsräume, auch Dienstboten- 
räume, stets im Untergeschoß, oft ist auch eine Wohnung 
für den Pförtner dort angelegt. In einigen Teilen Deutsch- 
lands ist im freiliegenden Einfamilienhause die Benutzung 
des Kellergeschosses für Wohnzwecke nicht mehr ge- 
stattet. Auch die Küche gilt baupolizeilich als von Men- 
schen bewohnter Raum, weil sich daselbst die Dienstboten 
fast den ganzen Tag aufhalten, In und um Berlin kann, 
neben den beiden voll ausgebauten Hauptgeschossen, das 
Kollorgeschoß zu drei Viertel seiner Grundfläche für 
Wohnzwecke ausgenutzt werden, das Dachgeschoß zur 
Hälfte, Ein einfaches Rechenexempel ergibt, daß auf 
diese Weise etwa ein Viertel (genauer ”/ı) der Räume, 
welche das Haus enthält, Kellerräume sind. Es ist richtig, 
daß die Baupolizeiordnung nur eine Tieflage dieser Räume 
von 50 cm unter der umgebenden Erdoberfläche gestattet. 
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Immerhin genügt auch schon diese Einsenkung, um dem 
Raum einen dumpfen, muffigen Eindruck zu verleihen, der 
alle Kellerräume kennzeichnet. Die Ansicht, daß es jedem 
frei stehe, von dem baupolizeilichen Zugeständnis Ge- 
brauch zu machen oder nicht, hat kaum eine Bedeutung, 
denn es ist eine alte Erfahrung, daß Baubestimmungen 
stets so weltgehend ausgenutzt werden, wie es der Buch- 
stabe zuläßt. Möchten endlich alle Baupolizeiordnungen 
dazu übergehen, für das freistehende Einfamilienhaus ein- 
fach zu bestimmen: das Bewohnen des Kellergeschosses ist 
verboten. 

Aber auch, wenn man von der gesundheitlichen Frage 
absieht, ist die durch die erwähnte Baupolizeivorschrift 
gezüchtete Hausart wenig angemessen, Da das Unter- 
geschoß nur 50 cm in die Erde reichen darf, wird es min- 
destens 2% m über die Erde herausragen. Für das mit 
den Wohnräumen besetzte Erdgeschoß folgt daraus, daß 
es hoch über die Gartenfläche hinausragt. Dadurch wird 
aber die beim ländlichen Hause so notwendige Verbin- 
dung der Wohnräume mit dem Garten grundsätzlich ge- 
stört. Vorhanden ist sie eigentlich nur für die Küche und 
die Pförtnerwohnung, vom Erdgeschoß aber müssen die 
Hausbewohner, um in den Garten zu gelangen, eine Reihe 
von Stufen hinuntersteigen; da die Gartenstufen im Freien 
liegen, sind sie im Winter durch ihre Glätte gefährlich. 
Der 2% m hohe Unterbau gibt außerdem dem Hause ein 
gestelztes Aussehen (Abb. 58), und der wohnliche Eindruck 
eines breit gelagerten Hauses ist nicht mehr zu erreichen. 
Ein bequemes Landhaus wird also auf das ausgebaute Un- 
tergeschoß verzichten. Das ist die erste Grundregel, die sich 
ergibt, wenn die Einteilung der Räume des Hauses auf 
die Stockwerke sachgemäß behandelt wird. 

Es bleibt dann nur die Lösung übrig, die Küche mit 
allen Nebenräumen in das Erdgeschoß zu legen. Dadurch 
sinkt der Keller zu einem Geschoß herab, in dem nur noch 
die Sammelheizung, die Warmwasserbereitung und Spei- 
cherräume, unter Umständen auch die Waschküche unter- 
gebracht werden, Er kann tief in die Erde gesenkt 
werden, wodurch der wünschenswerte Zustand herbeige- 
führt wird, daß sich der Fußboden des Erdgeschosses der 
Gartenfläche innig nähert (Abb, 59). Erst jetzt haben die 
Bewohner die volle Bequemlichkeit des unmittelbaren Aus- 
ganges aus dem Hause in den Garten, die ganz natürliche 
Verbindung mit der Natur ist erreicht. Nebenbei nimmt 
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Abb. 58. Haus mit bewoln- Abb. 59. Haus mit nicht be- 
barem Kellergeschoß wohnbarem Kellergeschoß 
auch die Erscheinung des Hauses jetzt jenes sprechend 
gemütliche Aussehen an, das uns an alten Bauten so 
wohlgefällt. Mit der Beseitigung des Untergeschosses 
sind wir überhaupt in die alten Überlieferungen des länd- 
lichen Bauens zurückgekehrt und haben den Zwitter- 
zustand zwischen Stadt- und Landhaus, den die bisherige 
„Villa“ verkörperte, verlassen. Die Nebeneinanderstellung 
der Schnitte in Abbildung 58 und 59 gibt die grundsätzliche 
Verschiedenheit beider Hausarten zu erkennen. 

Die Wirtschaftsräume machen mit ihrem Übergange ins 
Erdgeschoß sicherlich keinen schlechten Tausch, sie sind 
im Erdgeschoß jedenfalls viel besser untergebracht als in 
einem Untergeschoß, Die bequemere Bewirtschaftungs- 
möglichkeit springt in die Augen. Das unaufhörliche 
Treppauf und Treppab der Dienstboten fällt weg, der 
Hauptverkehr spielt sich auf derselben Ebene ab. Dadurch 
ist auch ein Teil der unleugbaren Bewirtschaftungs- 
bequemlichkeiten der städtischen Miethauswohnung wieder 
da. Aber auch noch andere Vorteile ergeben sich. Das 
lästige Übertragen der Küchengerüche in die Wohnräume 
kann bessor vermieden werden, wenn die Küche ebenerdig, 
als wenn sie unter den Wohnräumen liegt. Denn die Kel- 
lertroppe sowohl wie der Speiseaufzug sind ständige Leit- 
kanäle für die sich beim Kochen entwickelnden Gerüche. 
Durch ihre Lage seitwärts, auf der Ebene des Eßzimmers, 
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wird die Küche mit ihren Gerüchen und Geräuschen aus 
dem Hausverkehr ausgeschaltet (natürlich ist eine Ver- 
schleusung des Zuganges von der Küche zum Eßzimmer 
nötig, wovon bei Betrachtung der Wirtschaftsräume noch 
die Rede sein wird). Daß alle Wirtschaftsräume bei 
ebenerdiger Lage auch viel ausreichender beleuchtet wer- 
den können als im Keller, braucht kaum besonders er- 
wähnt zu werden. Die gute Beleuchtung ist aber gerade 
für die Räume, in denen Reinigungsarbeiten verrichtet 
werden sollen, und in denen die Ansammlung von 
Schmutz peinlichst vermieden werden muß, von ausschlag- 
gebender Wichtigkeit, 

Es kann jedoch nicht verschwiegen werden, daß die 
Überführung der Wirtschaftsräume in das Erdgeschoß 
einige Schwierigkeiten bereitet, besonders dann, wenn die 
Wirtschaftsräume reichlich bemessen sind, wenn sie go- 
räumig und mannigfaltig sein sollen. Die bebaute Fläche 
des Erdgeschosses nimmt nämlich dann einen Umfang an, 
der die Fläche der im ersten Stockwerk erforderten Schlat-, 
Kinder- und Gastzimmer bedeutend übersteigt. Daraus 
folgt, daß nicht immer der ganze Erdgeschoßgrundriß mit 
einem Obergeschoß überbaut werden kann, daß ein Teil 
des Gebäudes einstöckig liegen gelassen werden muß, Denn 
man wird sich doch nur ungern dazu entschließen, das Erd- 
geschoß dadurch zu entlasten, daß eigentliche Wohnräume 
ins erste Stockwerk gelegt werden. Der beste Ausweg 
ergibt sich bei großen Häusern meistens durch einen ein- 
stöckigen An- oder Flügelbau für Küche und Wirtschafts- 
räume (Abb. 60 und 61). Ein solcher Flügelbau hat noch 
die Vorteile, daß die Räume, die zur Bewirtschaftung 
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Abb. 60—61. Größere Häuser mit eingeschossigem 
Wirtschaftseitenflügel 
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des Hauses dienen, sichtlich und tatsächlich von den 
Wohnräumen abgetrennt sind, daß die Küche von zwei 
Seiten Fenster erhalten kann, wodurch eine ausgezeichnete 
Belüftung erreicht wird, und daß sich auch die äußere 
Form des Hauses durch die verschiedenartige Behandlung 
der ihrem Wesen nach verschiedenen Teile des Hauses 
treffend kennzeichnet. Freilich ist dadurch eine grup- 
pierte Anlage von vornherein gegeben, und das kasten- 
förmige klassizistische Haus, das heute bei vielen beliebt 
ist, ist nicht mehr möglich, es sei denn, daß, rein zur 
Wahrung des Gleichgewichts, auch noch ein zweiter 
Flügelbau nach der Art des französischen Schlosses 
herausgezogen wird. Für einen solchen liegt aber 
im Raumerfordernis des gewöhnlichen Wohnhauses 
selten Veranlassung vor. Blinde und unnütze Räume zu 
bauen, nur um eine gewisse Art von Architektur zu er- 
reichen, führt zur Unsachlichkeit. Der Bauherr wird sich 
dreimal überlegen, ob er, lediglich damit der Architekt 
eine abgewogene Baugruppe bauen kann, 20000 M. für 
einen überflüssigen Gebäudeflügel ausgeben will. 

Nur in Ausnahmefällen pflegt sich die Raumanforderung 
des Obergeschosses der des Erdgeschosses, das aus Wohn- 
und Wirtschaftsräumen zusammengesetzt ist, zu nähern, 
etwa da, wo reichliche Schlafzimmer zu schaffen sind, 
also in sehr kinderreichen Familien, oder wo sehr viele 
und bequem gelegene Gastzimmer gefordert werden, oder 
wenn auch das Kinderspielzimmer ins Obergeschoß gelegt, 
wird. Gegen den letzteren Fall werden aber gewiß viele 
Mütter Verwahrung einlegen. Richtiger ist jedenfalls, das 
Tageszimmer der Kinder im Erdgeschoß unterzubringen, 
so daß die Kinder von hier aus ohme weiteres ins Freie ge- 
langen können. Freilich wird dann das Kinderzimmer, 
das man doch gern recht geräumig haben möchte, die 
Fläche des Erdgeschosses wiederum beträchtlich ver- 
größern, Sehr zweckmäßig ist es, wenn die Schlafzimmer 
der Kinder über dem Erdgeschoßtageszimmer liegen und 
mit diesem durch eine Treppe verbunden sind. Denn die 
Schlafzimmer der Kinder wird man stets neben dem der 
Eltern, also im ersten Stockwerke, unterbringen. Dagegen 
ist es für die Gastzimmer nicht nötig, sie ins erste Stock- 
werk aufzunehmen, es genügt meistens der Dachboden, wo 
immer Raum für mehrere schöne und geräumige Gastzim- 
mer übrig ist. Eine Schwierigkeit ergibt sich dann nur in 
der Treppenfrage. Es ist üblich, die Haupttreppe im 


Abb. 62. Dachgeschoß mit relchlichen Gastzimmern, in das die 
Haupttreppe hinaufgeführt ist 


Schlafzimmergeschoß enden zu lassen und die Vermittlung 
nach dem Dachgeschoß der Nebentreppe zu überlassen. 
Wer auf seine Gastzimmer Gewicht legt, wird sich 
jedoch entschließen, die Haupttreppe bis ins Dach- 
geschoß hinaufzuführen, um so mehr, als außer den 
Dienstbotenzimmern meistens auch die Waschküche, 
der Trockenboden und die Bügelstube im Dachgeschoß un- 
tergebracht sind, für die dann die Nebentreppe der natür- 
lich gegebene Zugang ist. Diese Art der Unterbringung 
der Waschküche ist im Einfamilienhause, wie noch gezeigt 
werden wird, unbedingt derjenigen im Keller vorzuziehen. 
Die Abb. 62 zeigt das Dachgeschoß eines größeren Hauses, 
in das sowohl die Nebentreppe als auch die Haupttreppe 
ausmündet. Der Gastzimmerteil ist vollständig von dem 
rückliegenden Boden abgesondert, der die Mädchenzimmer 
und einige Wirtschaftsräume enthält. Wo viele Gast- 
zimmer verlangt werden, sollte man zu dieser Anordnung 
schreiten. 

Als beste Stockwerkeinteilung, die auch in den meisten 
Fällen möglich ist, ergibt sich also diejenige, bei 
der das Erdgeschoß alle Wohnräume sowie die Küche 
nebst Wirtschaftsräumen und das Kindertageszimmer, das 
erste Stockwerk sämtliche Schlafzimmer für alle Haus- 
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bewohner mit den dazu gehörigen Nebenräumen enthält, 
und bei dem im Dachgeschoß die übrigen Gastzimmer, die 
Dienstbotenschlafräume und die Waschküche nebst deren 
Nebenräumen urtergebracht werden. Dieses Haus kann 
man als die eigentliche Grundform des Landhauses be- 
zeichnen. Im Kellergeschoß finden nur die Heizung, 
Kohlenräume, Vorrats- und Speicherräume, Geräte- und 
Umsatzräume für die Gartenbewirtschaftung sowie andere 
Hilfs- und Nebenräume Platz. Es sei hier gleich betont, 
daß ein solches Kellergeschoß selten Gelegenheit zur Un- 
terbringung kühler Vorratsräume bietet, wıe sie für Kar- 
toffeln und Obst, besonders aber für Wein und andere 
Getränke nötig sind. Ein Ausweg liegt da, wo die Grund- 
wasserverhältnisse dies gestatten, im Bau eines Tiefkellers 
oder in der Anfügung eines nicht überbauten, sich in 
den Garten oder in eine sich anschließende Bodenerhebung 
hineinerstreckenden Kellers. Hiervon wird noch bei Be- 
trachtung der Nebenräume die Rede sein, 

Mit dieser Verteilung der Räume auf die Stockwerke ist 
jedoch nur der am häufigsten auftretende Fall erledigt. 
Alle besonderen Umstände, sei es, daß ein Teil des Raum- 
erfordernisses größer ist als sonst üblich, sei es, daß das 
Haus auf abschüssigem oder irgendwie unregelmäßig go- 
staltetem Gelände liegt, sel es auch, daß der Bauherr ein 
ganz niedriges oder ein ganz hohes Haus liebt, verlangen 
eine Sonderbehandlung. So ereignet es sich namentlich 
fast immer, daß Gebäude an einem stark aufsteigenden 
Gelände zu einer ganz anderen Raumeinteilung drängen. 
Solche Gebäude haben auf der Talseite ein Stockwerk 
mehr als auf der Bergseite. Sie bieten dabei den großen 
Vorteil, daß man aus zwei Stockwerken hinaus ins Freie 
treten kann. Es ergibt sich dann von selbst, daß man 
das hinzukommende untere Stockwerk, das an drei Seiten 
gut beleuchtet ist, ausnutzt, sei es für die Wirtschafts- 
räume, die hier mit voller Berechtigung von dem Wohn- 
geschoß abgetrennt werden können, sei es, daß man auch 
das Eßzimmer und etwa noch ein Spielzimmer oder Bil- 
lardzimmer hier unterbringt. Durch die Wegnahme dos 
Eßzimmers aus dem Erdgeschoß wird eine sehr erwünschte 
Entlastung dieses Geschosses herbeigeführt und die ganze 
Ausgleichung der Stockwerke erleichtert. Gerade das 
Eßzimmer aber eignet sich seiner Natur nach am besten 
für eine Abtrennung. Denn es macht verhältnismäßig 
wenig aus, zum Essen ein paar Stufen herunterzugehen, 


100 


. Haus an der Berglehne mit Ober- und Untergarten. 
immer und Kinderzimmer liegen im Untergeschoß 


wie es anderseits etwas für sich hat, nach eingenommener 
Mahlzeit sich den Gerüchen des Eßzimmers und dem 
Geräusch des Abdeckens ganz zu entziehen. Beispiele, 
wie das in den Abbildungen 63 bis 68 wiedergegebene zei- 
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gen, daß sich auf diese Weise ein sehr gut bewohnbares 
Haus erreichen läßt. 

Besonders hoch herausgehobene Häuser sind am Platze, 
wo es eine Aussicht auszunutzen gilt, oder wo die Bewoh- 
ner über bestimmte Hindernisse, etwa eine vorgelagerte 
Bepflanzung, hinwegsehen wollen. Für Häuser mit Aus- 
sicht wird auch der heute verpönte Turm wieder aus der 
Verbannung hervorgeholt werden können. Es ist töricht, 
sich auf das Gebot der Ästhetik der letzten fünf Jahre 
festzulegen. Auch bei Grundstücken an Wasserflächen 
wird man eine hohe Lage anstreben, denn die allzu nahe 
Heranrückung der Wohnräume an den Wasserspiegel ist 
weder angenehm noch gesund. Niedrige, das heißt ein- 
stöckige Häuser wiederum mögen für andere Verhältnisse 
angebracht sein, da etwa, wo es gilt, die Bewohner unter 
hohen Bäumen durchblicken zu lassen (während das 
zweite Stockwerk vor den Baumkronen liegen würde), 
oder wenn die Bewohner jede Mühe des Treppensteigens, 
vielleicht infolge körperlichen Gebrechens, vermeiden müs- 
sen. Das einstöckige Haus bietet viele Reize. Dadurch, 
daß auch die Schlafzimmer im Erdgeschoß untergebracht 
werden, wird es allerdings sehr weit ausgedehnt, die zu 
überwindenden Entfernungen können beträchtlich werden, 
und manche andere bauliche Schwierigkeit kann sich ein- 
finden, es sel nur an die Länge der wagerechten Rohr- 
leitungen erinnert. Aber auf der anderen Seite erreicht 
man stets ein trauliches, architektonisch anziehendes 
Haus, das auch seinen innigen Zusammenhang mit dem 
sich anschließenden Garten schon im Äußeren bekundet. 
In den Abbildungen 69 und 70 ist ein ziemlich großes, 
durchweg einstöckiges Haus vorgeführt, Der Grundriß ist 
um einen großen Innenhof gruppiert, in den man einfährt, 
um zum Hauseingang zu gelangen. An der Durchfahrt 
liegt die Pförtnerwohnung. Die Schlaf- und Kinderzim- 
mer sind sodann um einen anderen kleineren Hof gelegt. 
Das umfängliche Haus hat nur 3 Wohnzimmer, aber 
rolchliche Wirtschaftsräume. Im Dachgeschoß liegen eine 
größere Anzahl von Gastzimmern, sowie die Schlafzimmer 
der Dienerschaft, Waschküche, Plättstube, Trockenboden 
und Speicherräume. 

In der Ausführung ist übrigens das einstöckige Haus gar 
nicht so unvorteilhaft, als es rechnungsmäßig erscheinen 
mag. Voraussetzung ist natürlich, daß genug Land da 
ist, Man braucht ja nicht das ganze Haus zu unterkel- 
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Abb. 69. Großes eingeschossiges Haus mit Mittelhof 


Abb. 70, Großes eingeschossiges Haus mit Mittelhof. Ansicht vom 
Hofe aus, 

lern, sondern nur einen Teil, wodurch die sonst sehr stark 
mitzählenden Grundmauern beschränkt werden. Für 
Familien mit geringerer Kinderzahl können alle Schlaf- 
zimmer im Dachgeschoß untergebracht werden, was tech- 
nisch völlig einwandfrei geschehen kann und mit einem 
Schlage ein ganzes Stockwerk spart, Die Abbildungen 
71 bis 74 stellen ein Künstlerhaus dar, dem seitlich ein 
besonderes Gebäude als Atelierhaus angefügt ist. Das 
Dachgeschoß ist vollständig mit Schlafzimmern besetzt. 
In dem verbleibenden spitzen Dache ergibt sich noch ein 
Wäschetrockenboden sowie Nebenraum die Menge. Auf 
solche Weise ausgenutzt, kann das einstöckige Haus statt 
der ihm nachgesagten größeren Kostspieligkeit geradezu 
eine Ersparnis bedeuten. 

Abgesehen von der Natur des Bauplatzes geben, wenn 
von der geeigneten Verteilung der Räume auf die Stock- 
werke die Rede ist, die wechselnden Raumbedürfnisse die 
Richtschnur. Der eine Bauherr hat eine Sammlung von 
Altertümern, die in museumartigen Räumen des Unterge- 
schosses untergebracht werden soll, oder er ist Bilderlieb- 
haber und wünscht einen Gemäldesaal mit Oberlicht, 
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Abb. 71—74. Eingeschossiges Haus (Künstlerhaus) mit völlig 
ausgebautem Dachgeschoß 


105 


der, wenn ein einstöckiger Anbau vermieden werden soll 
oder nicht möglich ist, vielleicht am besten im ersten 
Stockwerk Platz findet; der andere muß eine Bibliothek 
aufstellen, die besondere bauliche Maßnahmen erfordert; 
ein Musiker verlangt einen großräumigen, hohen Musik- 
saal im Erdgeschoß; der Arzt muß über ein ärztliches 
Sprech-, Warte- und Untersuchungszimmer im Erdge 
schoß verfügen; der Chemiker wünscht ein wohlausge- 
stattetes Laboratorium im Untergeschoß, der Garten- 
freund Pflanzenaufbewahrungs- und Umsetzräume eben- 
daselbst, Billardzimmer, Turnsäle für Kinder können im 
Dachgeschoß, Kegelbahn und großer Weinkeller mit Pro- 
bierstube im Kellergeschoß gewünscht werden. Durch 
solche Sonderräume wird das Haus in seinen Stockwerk- 
grundrissen und selbstverständlich dann auch in seinem 
allgemeinen Aufbau ganz ausgesprochen beeinflußt. 

Alles kommt im Hausbau auf die Bedingungen des 
gegebenen Falles an. Jedes Haus bildet eine Aufgabe für 
sich, die der Architekt sorgfältig zu untersuchen hat, um 
aus ihr heraus die geeignete Lösung zu entwickeln. 
Weder können Moden der äußeren Fassung für die Ver- 
teilung der Räume des Hauses maßgebend sein, noch las- 
sen sich unfehlbare Vorschriften über die angeblich beste 
und zuträglichste Anordnung der Bestandteile des Hauses 
geben. Erst nachdem alle für den Einzelfall vorliegenden 
Umstände in Betracht gezogen und sorgfältig verarbeitet 
worden sind, kann festgestellt werden, ob das und das 
Haus in dem und dem Falle das beste sei. Der Bauherr 
hat das Recht, die denkbar beste Nutznleßung seines an- 
gelegten Baugeldes zu fordern. Und der gewissenhafte 
Architekt vermag sie für ihn auch herbeizuführen. 
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11. Der Weg zum Hause 


Eine schwierige Frage, die sich gleich beim ersten 
Grundrißentwurf in den Vordergrund drängt, ist die des 
guten Eintritts in das Haus. Die Art, wie man sich nühert, 
wie man ins Haus selbst gelangt, wo sich Besucher, wäh- 
rend sie gemeldet werden, aufhalten, alles das erfordert 
sorgfältigste Erwägung. Der Eingang braucht nicht im- 
mer an der Straßenfront des Hauses zu liegen, er kann 
ebensogut seitlich angebracht werden. Immerhin soll für 
den Herangehenden kein Zweifel bestehen, wo er in das 
Haus gelangt. Den Eingang an die Rücktront zu legen, 
ist auf alle Fälle zu verwerfen. 

Handelt es sich um ein sehr großes Haus, so ist zuerst 
zu entscheiden, ob eine Wagenvorfahrt angelegt werden 
soll oder nicht. Eine solche setzt einen gehörig befestigten 
Zufahrtsweg zum Hause voraus. Es muß dabei natürlich 
Vorsorge getroffen werden, daß die Wagen im Kreise her- 
umfahren können, um wieder zum Ausgange zurückzu- 
kommen. Da heute mit den unter Umständen großen und 
langen Kraftwagen gerechnet werden muß, ist das nicht 
immer so einfach. Damit ein größerer Kraftwagen wen- 
den kann, muß der äußere Rand des Weges mindestens 
einen Kreis von 14 Meter Durchmesser einhalten. In 
Abb. 75 sind die kleinsten 
Maße für den Zweck ersicht- 
lich. Nicht immer wird man 
den nötigen Raum zur Ver- 
fügung haben, besonders 
wenn das Haus vorn an der 
Bauflucht liegt. In diesem 
Falle kann man sich aber 
mit zwei Toren, einem Ein- 
fahrts- und einem Ausfahrts- 
tore, behelfen. Es ist ratsam, 
eine Vorfahrt wegen der etwa 
vorfahrenden Gäste auch 
dann für Kraftwagen einzu- 
richten, wenn der Bauherr 
selbst nur einen Pferde- Abh. 75. Vorfahrt zu einem 
wagen benutzt. größeren Hause 
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Abb, 76—78. Verschiedene Gestaltung des Eingangs zum Hause 


Falls sich das Haus auf einem größeren Grundstück 
und etwas entfernt von der Umwehrung befindet, ist im- 
mer ein Pförtnerhaus am Eingang nötig. Der Pförtner 
öffnet dann beim Nahen des Wagens das Tor, worauf der 
Wagen bis vor die Haustüre fahren kann, Liegt das Haus 
jedoch ziemlich nah an der Umwehrung, so wird das Tor 
von der im Hause wohnenden Dienerschaft geöffnet, wobei 
dor Wagen freilich warten muß, bis der Diener nach dem 
Tor geeilt ist. Eine Vorfahrt erfüllt ihren Zweck erst dann 
vollkommen, wenn sie überdeckt ist. Denn man will bei 
rognerischem Wetter trockenen Fußes aus dem Wagen in 
das Haus gelangen. Immerhin ist nicht zu verkennen, 
daß eine überdeckte Vorfahrt (Abb. 77) ein ziemlich kost- 
spieliger Bauteil wird, der sich nur bei großen Häusern 
lohnt. Wenn aber die Vorfahrt nicht überdeckt und über- 
haupt die beste Art der Ausführung nicht angewendet 
werden soll, so ist es besser, ganz auf sle zu verzichten, 
Die ganze Aufgabe wird durch solchen Verzicht ungemein 
vereinfacht: statt des Tores genügt eine Gartenpforte, statt 
des ordnungsmäßig befestigten Fahrweges ein Gartenweg. 
Unter Umständen kann man einen bedeckten Gang von 
der Straße nach dem Hause bauen, der dann die Vorfahrt 
überhaupt entbehrlich macht. Statt seiner mag auch ein 
Laubengang angelegt werden, der, wenn er mit immer- 
grünen Pflanzen umrankt ist, zur Not auch genügt (Abb. 56 
Seite 91). Die Baupolizei verlangt, wenn das Gebäude 
eine gewisse Strecke (in der Regel 30 m, das ist die Trag- 
weite der Feuerspritze) von der Straße entfernt liegt, eine 
Zufahrt, diese braucht jedoch nicht durchaus fahrweg- 
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mäßig befestigt zu sein, und es genügt baupolizeilich auch 
ein pfortenähnliches Gartentor von nur 2,30 m Breite. 

Für die gute Überwachung des Zugangs ist es höchst 
erwünscht, daß die Dienerschaft vom Hause aus die Gar- 
tenpforte übersehen kann. Diese Pforte ist meist mit 
einem elektrischen Öffner versehen, der vom Hause aus 
bedient wird. Es ist nun für den Dienstboten, bevor er 
öffnet, nötig, zu erkennen, wer an der Gartenpforte steht. 
Dieser Gesichtspunkt muß den Hausplan von Anbeginn 
beeinflussen, denn es handelt sich darum, den Räumen, 
in denen sich die Dienstboten aufhalten, eine ganz be- 
stimmte Lage zur Eingangspforte zu geben. Wo halten 
sich aber die Dienstboten im Hause auf? Man bemerkt 
zuweilen, daß das sogenannte Dienerzimmer so gelegt ist, 
daß von ihm aus der Eingang bedient und die Pforte 
überblickt werden kann. Eine solche Lage des Diener- 
zimmers erfüllt aber nur dann ihren Zweck, wenn der 
Diener dauernd in seinem Zimmer weilt, was fast niemals 
der Fall ist. Der Diener macht Hausarbeiten, ist in der 
Anrichte oder im Reinigungsraum, in der Küche, sein 
eigenes Zimmer dient ihm nur zum Schlafen. Nur in 
ganz großen Häusern, solchen fürstlichen Umfanges, mag 
ein Diener zur Bedienung der Haustür ständig im Diener- 
zimmer sein. Deshalb ist es in allen Fällen besser, dafür 
zu sorgen, daß die Haustür von der Küche aus gesehen 
werden kann, denn die Küche ist der Raum, der Gewähr 
bietet, daß fast immer einer der Dienstboten dort zugegen 
ist. Liegt die Küche nicht an der dem Eingange zugewen- 
deten Front, sondern seitlich, so kann man dies unter Um- 
ständen durch einen erkerartigen Ausbau der Küche her- 
beiführen (Abb. 71, S. 105), aus dem die Dienstboten seit- 
lich auf die Pforte blicken können. Eine solche Lage der 
Wirtschaftsräume zum Eingange hat sogar einige Vorzüge, 
zum Beispiel den, daß die Herankommenden nicht das 
Gefühl haben, von den Dienstboten abgemustert zu 
werden. Es ist auch versucht worden, ein Sprachrohr 
an die Gartenpforte zu führen, durch das der Besucher 
auf Anfordern sein Anliegen kundgeben kann. 

Nachdem die Pforte aufgesprungen und der Zugang 
zum Hause freigegeben ist, gelangt der Besucher bis an die 
Haustür, wo er zum zweitenmal zu klingeln hat. Es ist 
sehr erwünscht, die Haustür etwas zurückliegend anzuord- 
nen (Abb. 79) oder sie mit einem kleinen Schutzdach zu 
versehen, um für die Zeit des Wartens den Besucher vor 
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Abb. 79. Geschützter Hauseingang 


Regen zu schützen. Wenn auch ein solcher Schutz mehr 
für das Gefühl als in Wirklichkeit vorhanden ist, so macht 
doch eine auf diese Weise geschützte Haustür an sich 
einen anheimelnden Eindruck und gibt dem Hauseingang 
ein einladendes Gepräge. Eine Freitreppe vor den Ein- 
gang zu legen, empfiehlt sich nicht, weil im Winter die 
Stufen glitscherig werden und Unglücksfälle entstehen 
können, Ein geschickter Entwerfer wird meistens die 
Möglichkeit finden, Höhenausgleiche ins Innere des 
Hauses zu legen. Die Tür wird geöffnet und der Be- 
sucher gemeldet. Der Gast muß einige Minuten warten, 
wo geschieht dies? Gerade in dieser Beziehung begegnet 
man in deutschen Häusern noch vielfach ungeklärten 
Sitten. In Miethauswohnungen wird dem Besucher, nach- 
dem er die Karte übergeben hat, oft die Treppenhaustür 
wieder vor der Nase zugeschlagen oder mindestens bis 
auf einen kleinen Spalt geschlossen. Das sind für den 
Besucher immer Augenblicke der Verlegenheit, doch mag 
hier das Wesen der Mietwohnung die mangelnde gute 
Form entschuldigen. Aber es ist auch in vielen Einfami- 
lienhäusern nicht viel besser. Hier zum mindesten sollte 
unbedingt dafür gesorgt sein, daß den Besucher, nachdem 
einmal die Tür geöffnet ist, ein kleiner Vorraum aufnimmt, 
in dem er ein menschenwürdiges Unterkommen findet 
(Abbildung 76; zu vergleichen auch Abbildung 7, Seite 19). 
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Hierfür genügt meistens schon der Windfang, wenn 
er nett ausgebildet und etwa mit einer Bank versehen 
ist. Die Bank ist wiederum mehr sinnbildlich aufzufassen, 
niemand wird sich hier setzen. Sie macht aber den Raum 
gemütlich und besagt, daß man sich in ihm eine Weile 
aufhalten kann. Aus diesem Raume kann der Besucher, 
wenn der anmeldende Dienstbote zurückkommt, dann in 
die Kleiderablage geführt werden, aus der er in die Halle 
oder den Vorraum gelangt. Einen Besucher nach dem 
Öffnen der Haustür gleich in die Halle zu führen und dort 
warten zu lassen, hat das Mißliche, daß er einmal eine 
Staffel zu weit vorgedrungen ist, denn er hat noch seine 
Überkleider an, dann aber auch, daß unter Umständen 
Besucher in das Haus gelangen, die gar nicht eintreten 
sollen. Denn es kommen auch Geschäftsbesuche, die der 
Hausherr in einem besonderen Raum abfertigen wird, 
etwa in einem nahe am Eingange liegenden Schreiber- 
oder Wartezimmer oder einem ausdrücklich für solche Be- 
sucher gebauten Sprechzimmer (Abb. 76), Für die 
Kleiderablage ist es von Wichtigkeit, daß sie zwei Türen 
hat, eine, durch die man aus dem Windfang in sie gelangt 
und eine, durch die man aus ihr in die Halle eintritt, 
Wenn auch für gewöhnliche Fälle es vollständig genügen 
würde, aus der Tür, durch die man in die Ablage eingetre- 
ten ist, wieder aus ihr herauszugehen, so ergeben sich 
doch bei Gesellschaften, selbst schon bei Tischgesellschaf- 
ten kleineren Umfanges, fühlbare Mängel, da ja die Teil- 
nehmer zur festgesetzten Zeit alle auf einmal kommen und 
die Eintretenden also immer gerade auf die Austretenden 
stoßen. Man hört häufig den Wunsch äußern, daß be- 
sondere Kleiderablagen für Damen und Herren angelegt 
werden möchten. So berechtigt diese Forderung erschei- 
nen mag, so geht sie doch bei mittleren Häusern über das 
Notwendige hinaus. Bei Gesellschaften kann auf irgend- 
eine Weise eine besondere Ablage für die Damen ein- 
gerichtet werden, sei es auch im Obergeschoß, in das aller- 
dings die Damen dann über die Halle gehen müssen. Die 
Herren, die in der üblichen Kleiderablage abgelegt haben, 
warten dann in der Halle auf die Damen. Die Bereitstel- 
lung eines solchen Zimmers, in dem sich auch ein Damen- 
ankleidetisch mit Nadeln und anderen kleinen, für den 
Anzug der Frau notwendigen Dingen befinden muß, emp- 
fiehlt sich bei Gesellschaften, die die Besucher doch im- 
merhin auf viele Stunden an das Haus fesseln, auch aus 
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manchen anderen Gründen. Die eigentliche Kleiderablage 
ist mit dem anschließenden Abort dann ausschließlich den 
Herren vorbehalten. Als Damenablage für Gesellschaften 
kann natürlich auch irgendein anderer Raum des Erd- 
geschosses, etwa ein Geschäftszimmer, das Kindertages- 
zimmer, die Flickstube eingerichtet werden (Abb. 77). Auf 
diesen Doppelzweck muß dann gleich bei der Anlage ge- 
bührend Rücksicht genommen werden. Eine besondere 
Damenkleiderablage würde eine Maßnahme auschließlich 
für gesellige Veranstaltungen sein und daher vorwiegend 
für Häuser in Frage kommen, die entweder einen sehr 
großen Rahmen haben, oder in denen das Gesellschaft- 
geben die Hauptrolle spielt, 

Gerade in der richtigen Anordnung von Vorraum (Wind- 
fang), Ablage, Abort und Halle wird noch sehr viel ge- 
fehlt. Die Beispiele sind nicht selten, daß eine Tür aus 
der Halle unmittelbar in den Abort führt, so daß dessen 
Inneres beim jedesmaligen Öffnen der Tür der in der 
Halle sitzenden Gesellschaft erschlossen wird. Eine solche 
Anlage kann nur als gröbster Entwurfsfehler bezeichnet 
werden. Übrigens bekunden auch die Hinweise auf den 
Abort in unseren Gastwirtschaften sehr häufig einen auf- 
fallenden Mangel an Takt und Gefühl für das Schickliche, 
besonders wenn die Aufschriften „Für Herren“ und „Für 
Damen“ unmittelbar nebeneinander prangen. Der Abort 
ist ein Raum, der der Aufmerksamkeit möglichst entzogen 
werden muß, wodurch jedoch seine leichte Auffindbarkeit 
nicht beeinträchtigt werden darf, Der Zugang von der 
Kleiderablage aus ist stets der beste. Außerordentlich 
häufig werden ferner noch Hallen angetroffen, in 
denen auch die Überkleider abgelegt werden sollen. Solche 
Zustände sind nur für allerkleinste Wohnungen angängig, 
verbieten sich aber schon bei mittleren Häusern. Es ist 
nie ein Genuß, durch Überzieher und Gummischuhe zu 
wandeln, besonders, wenn die Ablage zugleich auch die 
Kleider der Kinder aufzunehmen hat. Bei richtiger Durch- 
denkung ist es auch in kleinen Häusern möglich, die für 
die Bequemlichkeit und die verfeinerten Sitten so wichtige 
Anlage der notwendigen Nebenräume zu treffen. Die Ab- 
bildung 78 zeigt, wie auf winzigem Raume doch Windfang, 
Ablage und Abort schicklich untergebracht werden können. 
Eine Zusammendrängung wie hier ist jedoch nur in 
ganz kleinen Häusern zulässig, 
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Nicht weniger als die Anlage des Haupteinganges muß 
die des Nebeneinganges überlegt sein. Auch dieser sollte 
unter der Überwachung der Dienstboten stehen. Ob es 
geraten ist, schon in der Umwehrung einen besonderen 
Nebeneingang anzuordnen oder erst innerhalb des Grund- 
stückes den Weg nach der Küche abzuzweigen, kommt auf 
die-Verhältnisse an. Ein Zuviel an Eingängen macht das 
Grundstück öffentlich und bringt die Mühe des täglichen 
Abschließens vieler Türen mit sich. Auch der Neben- 
eingang zum Hause sollte durch einen Vorraum von seinem 
nächsten Ziele, der Küche, abgetrennt sein. Als praktisch 
hat sich ein kleines Fenster in der Kücheneingangstür er- 
wiesen, durch das Gegenstände abgegeben werden können, 
ohne daß die Boten die Küche betrefen. Der Zugangsweg 
zur Küche soll zwar zur Seite liegen, so daß der Verkehr 
dahin die Hausbewohner nicht belästigt; immerhin ist es 
ratsam, ihn nicht ganz der Möglichkeit der Überwachung 
durch die Herrschaft zu entziehen. Bei großen Grund- 
stücken wird man gern an der einen oder der anderen 
Stelle der Umwehrung noch eine Schlupftüre anbringen. 
Diese wird am besten ohne Drücker gelassen, so daß sie 
grundsätzlich nur mit einem Schlüssel geöffnet werden 
kann. 

Eine große Bequemlichkeit für die Bewohner ist es, wenn 
ein Hauptschlüssel nicht nur alle Gartenpforten, sondern 
auch das Haus schließt. Seine Geltung kann sogar noch 
auf die Zimmertüren, ja auf Wandschrank- und Möhel- 
türen ausgedehnt werden. Es ist, um diesen erwünschten 
Zustand zu erlangen, nichts als Aufmerksamkeit beim 
Bestellen der Schlösser nötig, Ohne diese freilich wird 
in der gedankenlosen Weise, die bel Dutzendbauten zu be- 
merken ist, für jedes Schloß ein anderer Schlüssel ge- 
liefert werden, woraus sich dann für die Bewohner die 
RB Last des Mitschleppens großer Schlüsselbünde 
ergibt. 

Es ist vielleicht hier der Ort, einiges über die Um- 
wehrung des Grundstückes zu sagen, obgleich diese mehr 
in ein Buch über die Gartenanlage gehört, Auf ihre Ge- 
staltung haben die baupolizeilichen Verordnungen den 
größten Einfluß. Sie gingen ursprünglich darauf aus, 
daß die Umwehrung vollständig durchsichtig gehalten 
werden müsse, angeblich um der „Villenkolonie" ein 
freundliches Aussehen zu geben. Im Anfang waren nur 
metallene Gitter zugelassen. Später kam die Genehmigung 
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von Holzzäunen, Dann wurde ein kleiner Teil 
der Umwehrung als Mauer erlaubt, der sich 
im Laufe der Zeit von einem Drittel bis auf 
die Hälfte entwickelt hat. Der weitere Fort- 
schritt wird nun wohl allmählich die altbe- 
währte Gartenmauer wieder zu Ehren bringen. 
Die durchsichtige Umwehrung gehörte, gerade 
so wie der hinter ihr liegende Vorgarten, der 
Zeit der herrschenden Veräußerlichung, an, 
denn das erstrebte freundliche Aussehen wurde 
ja lediglich für den Straßenbesucher ge- 
wünscht, für den sich hier der Hausbewohner 
aufzuopfern hatte. Für den Besitzer eines 
Landhauses ist es sicher kein Vergnügen, 
seinen Garten für die fremden Zuschauer An- Ahh, 80, Holz- 
zulegen und gewissermaßen auf der Schau-stiel der Um- 
bühne zu leben. Trotz der Baupolizeivorschrif- wehrung auf 
ten erfolgt heute allgemein die Abschließung Betonklotz 
nach der Straße, allerdings zumeist durch Anpflanzung 
von dichtem Gebüsch oder einer Hecke hinter dem durch- 
sichtigen Gitter, wogegen die Baupolizei machtlos ist. 

Die Umwehrung sollte von vornherein gediegen angelegt 
werden, Eine feste Untermauer bietet große Vorteile, 
allerdings verursacht sie nicht geringe Kosten. Wer spar- 
samer vorgehen will, sollte wenigstens die tragenden Holz- 
stiele des Zaunes auf Betonpfeiler setzen, da sie mit Si- 
cherheit nach wenigen Jahren abfaulen, wenn sie in die 
Erde gesteckt werden. Die Zusammenfügung des Holzes 
mit dem Betonpfeiler geschieht derart, daß in den Beton 
zwei herausragende Eisen eingebettet werden, an die sich 
der Holzstiel festschrauben läßt (Abb. 80). Zwischen Holz 
und Beton muß ein kleiner Zwischenraum bleiben, um Fäul- 
nis zu verhüten. Holzzäune sind weit billiger als jede, auch 
die allereinfachste Art von schmiedeeisernen Gitter. Die 
billigste Umwehrung ist natürlich der Drahtzaun, der aber 
so garstig wirkt, daß er ein ganzes Haus verschimpfieren 
kann. Höchstens ist er als Träger einer dichten Berankung 
zulässig. In anderen Ländern ist mit Vorteil die lebende 
Hecke als Umwehrung von Grundstücken eingeführt wor 
den, die dem Straßenbilde ein ungemein freundliches Aus- 
sehen verleiht. Die beste Umwehrung eines Anwesens 
ist und bleibt aber die Gartenmauer, sie sollte, das ganze 
Grundstück umschließend, angewandt werden, wo immer 
es die Verhältnisse erlauben. 
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12. Verkehrswege im Hause 


Zwei Parteien bewohnen das Haus, die zwar aufeinander 
angewiesen sind, jedoch verschiedenen gesellschaftlichen 
Schichten angehören: die Herrschaft und die Dienerschaft, 
Aufgabe des Hausentwurfes muß es sein, die für beide 
Teile wünschenswerte Bewegungsfreiheit herbeizuführen. 
Es gilt, die Lebenskreise der Herrschaft und der Dienst- 
boten zu trennen und doch dabei den für das häusliche 
Leben und den Hausbetrieb notwendigen Beziehungen 
beider keinen Zwang anzutun. Die grundsätzliche Tren- 
nung ist keine Maßregel, die die Untergebenen erniedrigt, 
vielmehr eine solche, zu der die wachsende Selbständigkeit 
der unteren Klassen drängt. Das altväterliche Verhältnis, 
in welchem Gesellschaft und Dienstboten am selben Tisch 
aßen, ist längst nicht mehr vorhanden. Heute würde das 
Selbstbewußtsein der unteren Stände jede solche unnatür- 
liche Vermengung eher als Zumutung denn als Wohltat 
ompfinden. Gegenseitiges Nichtgestörtwerden ist vielmehr 
das Ziel, das beide Parteien anstreben. 

Es ist deshalb wichtig, sowohl die von der Herrschaft 
els die von den Dienstboten benutzten Raumgruppen in 
sich geschlossen zu halten. Beide Gruppen müssen sich 
aber so berühren, daß die gegenseitigen Beziehungen an 
jedem Punkt der Grenzlinie stattfinden können. Die Be- 
ziehungen der Dienstboten zum Herrschaftsteil des Hauses 
bestehen darin, daß die Dienstboten dort die notwendigen 
Arbeiten zu verrichten haben, die umgekehrten Be- 
ziehungen darin,, daß die Hausfrau die Dienstboten in 
allen Teilen ihrer Arbeit überwachen will, Für das un- 
gestörte Leben beider Parteien wird es darauf ankommen, 
daß die Verkehrswege der Herrschaft nicht das Bereich der 
Dienstboten und die Verkehrswege der Dienstboten nicht 
das Bereich der Herrschaft durchkreuzen. Die tägliche 
Beobachtung ergibt, daß gerade hier fortwährend gefehlt 
wird. So ist es fast alltäglich, daß die Dienstboten zum 
Öffnen der Haustür durch die Diele laufen müssen. Ist 
aber die Diele, wie das vielfach erstrebt wird, eine ‚„‚Wohn- 
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diele“, so liegt hier eine unvollkommene Anordnung vor. 
Der Weg zur Haustür sollte außerhalb des Wohnteiles 
verlaufen. Es kommen aber viel größere Verstöße vor, 
Enthält doch der Berliner Miethausgrundriß ein Zimmer, 
das überhaupt als ständiger Durchgang von den rück- 
wärtig gelegenen Wirtschafts- zu den vorderen Wohn- 
räumen und zur Flurtür dient, nämlich das sogen. Ber- 
liner Zimmer. Hier findet sich noch eine Anordnung fast 
vorsintflutlicher Art vor, die sich nur hat halten können, 
weil der Berliner Miethausbau geistig von ungeeigneten 
Kräften verwaltet wird. Was soll man aber dazu sagen, 
wenn auch in freiliegenden Landhäusern Durchgangszim- 
mer gebaut und sogar von ihren Verfassern in Muster- 
entwürfen veröffentlicht werden? Den bedenklichsten 
Übelstand des Berliner Miethauses hierher zu verpflanzen, 
bedeutet jedenfalls einen hohen Grad von entwurflicher 
Hilflosigkeit. Der Umstand, daß im 18. Jahrhundert die 
Zimmer eines langgestreckten Schloßflügels meistens ohne 
Nebenflur aneinandergereiht waren, kann für solche 
Stümpereien nicht als Entschuldigung dienen. Die Wohn- 
sitten waren damals anders. Wahrscheinlich behalf man 
sich damit, daß man Wandschirme aufstellte, um das 
Durchgehen der Dienstboten für die Insassen des Zimmers 
weniger fühlbar zu machen. Es ist daher heute als un- 
umstößlicher Grundsatz zu betrachten, daß jedes Zimmer 
von einem Vorraum oder Flur aus betretbar sein muß. 
Diese Tür erschließt das Zimmer von der Dienstseite her, 
sie ist viel wichtiger als die Verbindungstüren der Zimmer 
unter sich. Nur die Wirtschaftsräume, wie Küche, Ab- 
waschküche usw., bedürfen solcher Dienstvorräume 
nicht, sie sind selbst dem Dienst gewidmet und werden, 
wie sio sind, aneinandergereiht. 

Dasjenige Zimmer, von dem aus der lebhafteste Verkehr 
nach den Wirtschaftsräumen erfolgt, ist das Eßzimmer. 
Das Decken und Abräumen des Tisches, das mehrere Male 
am Tage stattfindet, erfordert die längere Anwesenheit der 
Dienstboten in diesen Räumen. Es ist deshalb üblich ge- 
worden, das Eßzimmer, wenn nicht ganz beschränkte Ver- 
hältnisse zum Gegenteil drängen, lediglich zum Essen zu 
benutzen, also nicht zugleich auch zum Wohnen, Das 
Eßzimmer ist heute das in seiner Bestimmung bo- 
grenzteste Zimmer des Hauses, Da es in naher Verbin- 
dung mit der Küche stehen muß, schließen sich ihm not- 
wendigerweise die Wirtschaftsräume an. Wenn in der 
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Abb. 81. Haus mit getrennt liegendem Ebzimmer 


Mitte des Hauses die Halle liegt, ist es ein guter Plan, 
auf der einen Seite die Wohnräume, auf der anderen das 
Eßzimmer und die Wirtschaftsräume anzulegen (Abb. 81 
sowie Abb. 71, S. 105). Dann ist der ganze Wirtschafts- 
betrieb, der namentlich beim Decken und Abräumen des 
Tisches störend wirkt, dem Wohnzimmerbereich entzogen, 
vor allem aber sind die Eßgerüche auf ihr engstes Bereich 
beschränkt. Besonders bei Gesellschaften machen sich 
die Vorteile einer solchen Anlage angenehm geltend. Man 
hat dann allerdings, wenn man zum Essen geht, die Halle 
zu durchschreiten. Hierin ist aber kaum ein Nachteil 
zu erblicken, im Gegenteil wird die Halle, die vielleicht 
besonders anziehend gestaltet ist, noch inniger in den 
Verkehr des Hauses gezogen und außerdem erhält das 
Zutischgehen, wenn Gesellschaften stattfinden, ein ge- 
wisses feierliches Gepräge. Für die oft gewünschte in- 
einandergehende Verbindung des Eßzimmers mit dem 
Wohnzimmer wird meistens der Grund angegeben, das 
Eßzimmer bei Gesellschaften auch nach Tische mitbenutzen 
zu können. Aber wenn das Eßzimmer, nachdem die Ab- 
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räumungsarbeiten beendet sind, wieder in den Verkehr 

gezogen werden soll, kann dies auch über die Halle l 

hinweg erfolgen. Jedenfalls überwiegen die Vorteile | 

der getrennten Lage des Eßzimmers die damit ver- | 

bundenen Nachteile, die übrigens meist nur in der Vor- | 

stellung bestehen, bedeutend. | 
Bei der Gestaltung des Hausgrundrisses kreuzen sich | 

leicht die zwei Gesichtspunkte des Wohnens und der Ge- 

selligkeit. Leider überwiegt bei vielen Bauherren der der 

Geselligkeit. Sie sind es von der städtischen Wohnung 

her gewöhnt, beim Wohnungsuchen in erster Linie an 

das Gesellschaftgeben zu denken. Die Rücksicht auf das 

Gesellschaftgeben hat daher den heutigen Hausgrundriß 

nach gewisser Richtung hin beeinflußt, namentlich tritt 

dies hervor bei der Verbindung aller Wohnräume durch 

große Schiebetüren. Die Schiebetüren haben eigentlich 

nur dann einen Zweck, wenn zufällig sehr viele Men- 

schen im Hause sind, so daß dann mehrere Räume s0- 

zusagen zu einem gemacht werden können. Sitzen aber 

die wenigen Familienmitglieder im engen Kreise beisam- 

men, so wird es niemand einfallen, die nach dem zwei- 

ten oder dritten Nachbarraum führende große Schiebe- 

tür zu öffnen, um den Raum zu erweitern, es wird viel- 

mehr die Neigung vorherrschen, den Raum einzuengen. 
Besondere Aufmerksamkeit erfordert neben dem Be- 

reich der Herrschaft und dem der Dienstboten das der 

Kinder. Es ist nicht immer leicht, das Kinderspielzimmer 

in den Grundriß des Erdgeschosses passend einzugliedern. 

Das Kinderzimmer soll natürlich nicht weit entfernt von 

den Wohnzimmern liegen, anderseits aber ist es auch er- 

wünscht, die Ursprungsstätte des Geräusches einer leb- 

haften Kindergesellschaft nicht allzu nahe an die Auf- 

enthaltsräume der Erwachsenen zu rücken. Eine Lage 

nicht weit von der Küche hat den Vorteil der leichteren 

Bedienung, da sich allerhand kleine Dienstverrichtungen 

ständig nach dem Kinderzimmer lenken. Aber man wird 

in dieser Beziehung selten ganz frei sein: gerade für die 

Lage des Kinderzimmers ist, wie an anderer Stelle be- 

merkt, die Himmelsrichtung in erster Linie ausschlag- 

gebend. Sehr erwünscht ist es, den Kindern auch eine 

besondere Ablage, unter Umständen sogar einen beson- 

deren Eingang zu geben. Die Kinderablage kann nicht 

immer so ordentlich gehalten werden, wie es für eine 

allgemeine. auch von Besuchern benutzte Ablage er- 
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wünscht ist, ebenso verhält es sich mit dem darin befind- 
lichen Waschbecken. 

Die Berücksichtigung des Verkehrs der Dienstboten 
innerhalb ihres Bereiches ist sehr wichtig. Die höchste 
Zweckmäßigkeit des Wirtschaftsteiles des Hauses ist noch 
nicht als erreicht zu betrachten, solange sich hier noch 
Mängel finden. Die Aufeinanderfolge der für den Wirt- 
schaftsbetrieb bestimmten Rüume, die Wege, die von 
einem Raum nach den anderen zurückzulegen sind, auf 
alle diese Dinge kommt es bei einem gut angelegten 
Hause in erster Linie an. Hier besonders wird auch dio 
Hausfrau ihr gewichtiges Wort zu sprechen haben. 

Über alle Einzelheiten der Wirtschaftsräume wird noch 
ausführlich gesprochen werden. Es sei nur ein Wort über 
die geeignete Unterbringung der Dienstboten, das heißt 
also ihre Schlaf- und Tagesräume, gesagt, Selbstver- 
ständlich ist es erwünscht, die Aufenthaltsräume nicht 
allzuweit von den Arbeitsräumen entfernt anzulegen, Da 
nun die Schlafzimmer der Dienstboten meistens im Dach- 
geschoß, also weit weg von den Arbeitsräumen, unterge- 
bracht sind, ist es eine große Erleichterung, wenn in der 
Nähe der Küche ein Leutestübchen für den Tagesaufent- 
halt liegt. Dann ist das Schlafzimmer der Dienstboten 
nur Schlafzimmer, während eine freie Abendstunde in 
der Leutestube verbracht wird. Für die sonstigen Unter- 
kunftsräume entsteht eine Schwierigkeit, wenn gleich- 
zeitig weibliche und männliche Dienstboten vorhanden 
sind. Das Schlafzimmer eines Dieners wird man passend 
in das Erdgeschoß legen. Das hat auch noch die Bedeu- 
tung, daß das Haus besser vor Diebstahl gesichert ist. 
Es ist nachgewiesen, daß Diebstähle in denjenigen Häu- 
sern selten sind, in denen ein Mann im Erdgeschoß 
schläft; dagegen ladet ein Haus geradezu zu Diebstühlen 
ein, wenn alle Bewohner die Nacht in den Obergeschossen 
zubringen. Die Schlafzimmer für die weiblichen Dienst- 
boten werden im Dachgeschoß am besten nahe an der 
Diensttreppe untergebracht. Gastzimmer im Dachgeschoß 
sind natürlich, wie schon erwähnt, immer grundsätzlich 
und sichtlich von den Mädchenzimmern zu trennen. (Vgl. 
Abbildung 62, S. 9). 
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13. Gestaltung des Hauses 


Hier soll nicht etwa eine Ästhetik des Hausbaues ge- 
geben werden, Nur einige für den Aufbau des Hauses 
notwendigen Gesichtspunkte und solche Fragen und Mei- 
nungsverschiedenheiten, die zwischen Bauherrn und 
Architekten täglich aufzutreten pflegen, seien kurz er- 
örtert. 

Im allgemeinen ist der Bauherr der Ansicht, daß die 
äußere Gestaltung des Hauses Sache des Architekten sei, 
daß er davon nichts verstände. Aber eine Sorge pflegt 
ihm merkwürdigerweise von Anfang an am Herzen zu 
liegen, es ist die Sorge um den Stil. Die Frage, in wel- 
chem Stil das Haus zu bauen sei, wird gewöhnlich schon 
bei der ersten Verhandlung an den Architekten gerichtet. 
Viele Bauherren kommen auch gleich mit dem Wunsch 
nach einem bestimmten Stil heran. Am meisten „gefragt“ 
ist in unseren Tagen der Biedermeierstil; Biedermeier 
wird von vielen für den Gipfel des Geschmackes gehalten, 
er scheint eine wahrhaft berückende Wirkung auf seine 
Verehrer auszuüben. Andere wieder wollen französischen 
Stil, holländischen, süddeutschen, Schweizerstil. Der 
Bauherr setzt voraus, daß selbstverständlich auch den 
Architekten, sobald er an den Entwurf eines Hauses denkt, 
in allererster Linie derartige Stilsorgen bewegten. Dem- 
gegenüber muß gesagt werden, daß sich die Frage der 
Gestaltung des Hauses in der Vorstellung jedes wirklich 
ernst schaffenden Baukünstlers völlig anders abspielt. 
Stilgesichtspunkte liegen ihm ganz fern, sie sind für ihn 
ein überwundener Standpunkt. Nur die Laienwelt ist 
heute noch stilwütig. Was der Architekt, abgesehen von 
der Erfüllung des Bedürfnisses, erstrebt, ist nicht, einen 
geschichtlichen, einen ausländischen oder etwa den soge- 
nannten „modernen“ Stil anzuwenden, sondern gute 
Architektur zu machen. Worin gute Architektur besteht, 
darüber gibt es im allgemeinen kaum zweierlei Meinungen. 
Geschlossener, wohlgeordneter Aufbau der Massen, gute 
Verhältnisse im ganzen und im einzelnen, Einheitlichkeit 
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des Bauwerkes in Form und Farbe, das sind einige Kenn- 
zeichen der guten Architektur. Der Architekt erstrebt 
darüber hinaus das Ziel, das innere Wesen des Bauwerkes 
sich in dessen äußerer Erscheinung treu widerspiegeln 
zu lassen; er verabscheut jede Vortäuschung falschen 
Scheines; er wünscht die gewählten Baustoffe so zu ver- 
werten, daß sie die beste künstlerische Wirkung ausüben; 
er fühlt sich vor die Aufgabe gestellt, das Haus so in 
seine Umgebung, insbesondere in die Landschaft, zu stellen, 
daß es sich dieser natürlich und selbstverständlich einfügt, 
gewissermaßen mit ihr verwachsen erscheint; es liegt ihm 
auch daran, Haus und Garten zu einer Einheit zu vor- 
schmelzen, dergestalt, daß beide in natürlicher Weise in- 
einander übergehen. Wenn er alle diese Anforderungen 
erfüllen will, so sieht er sich einer Aufgabe gegenüber- 
gestellt, die seine ganze Hingabe erfordert. Die architek- 
tonische Gestaltung ist ja nicht eine ganz freie künst- 
lerische Tätigkeit, wie sie der Maler und Bildhauer aus- 
übt, sondern sie Ist eingeengt durch die Nützlichkeits- 
forderungen, durch bestimmte Wünsche des Bauherrn, 
durch die Baukosten, durch die besondere Art des Bau- 
platzes, durch die Baustofffrage und viele andere Wirk- 
lichkeiten. Wenn auch diese Einschränkungen für den 
schöpferischen Architekten kaum eine Fessel bedeuten, 
er vielmehr gerade aus den gegebenen Bedingungen 
heraus eine reizvolle Architektur schaffen kann, so bleibt 
ein Bauwerk, besonders aber ein Wohnhaus, eine von ge- 
gebenen Größen abhängige Leistung. 

Die architektonische Gestaltung ist jene besondere 
Tätigkeit, die darauf ausgeht, bei voller Erfüllung des 
Bedürfnisses doch Schönheit zu erreichen. „Vom Nütz- 
lichen durchs Wahre zum Schönen"; dieser Leitsatz, der 
in Wilhelm Meisters Lehrjahren der sonderbare Schlols- 
herr über seine Eingangspforte geschrieben hatte, er 
bildet auch die Richtschnur für die Arbeit des Hausbau- 
architekten. Von vornherein ist daran festzuhalten, daß 
das Bedürfnis stets unantastbar in erster Reihe steht. 
Es sind Ausgleichsversuche zwischen Zweck und Form 
nötig, aber diese dürfen niemals den bequemen Gebrauch 
des Hauses beeinträchtigen. Das ist eine eiserne Forde- 
rung, aber sie kann um so eher aufgestellt werden, als 
es stets möglich ist, zur Schönheit zu gelangen ohne 
Zweckwidriges zu schaffen. Meistens gibt es verschiedene 
Wege, das Bedürfnis zu decken; der Architekt wird den- 
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jenigen wählen, auf dem sich eine gute Wirkung er- 
zielen läßt, und denjenigen vermeiden, der zur unschönen 
Form führt. Aber etwa dem Bedürfnis Zwang anzutun, 
oder es ganz zu unterdrücken, nur um eine schöne Archi- 
tektur zu erreichen, heißt sicherlich das Pferd am 
Schwanze aufzäumen. Man muß an jene Geschichte 
denken, nach welcher sich ein Bauherr ein besonders 
schönes Haus hatte bauen lassen, das aber den Fehler 
hatte, in hohem Grade unzweckmäßig zu sein, Ein 
Freund gab ihm den Rat, sich gegenüber ein Zimmer zu 
mieten, damit er die Schönheit seines Hauses genießen 
könne. Der falsche Weg, einer vorgefaßten Form statt 
dem Bedürfnis zu folgen, wird leider viel beschritten. 
Dabei wird aber häufig die mit solchen Opfern erstrebte 
gute Architektur noch nicht einmal erreicht, wie denn das 
Unvernünftige niemals zur Vollkommenheit führen kann. 

Es ist der Bauherr, der in erster Linie an seinem 
Standpunkte festhalten sollte, die Gebrauchsforderungen 
restlos erfüllt zu schen. Er ist es, der jede etwa sich 
zeigende Neigung, lediglich schön, wenn auch ızweck- 
widrig, zu bauen, bekämpfen sollte. Des Bauherrn Sorge 
sei die gute Gebrauchsfähigkeit. Merkwürdigerweise wird 
abor häufig gerade bei ihm die Mißachtung der Sachlich- 
keit beobachtet. Da wird zum Beispiel von dem einen 
Bauherrn vor allem ein schöner Süäulenvorbau gewünscht, 
der andere hätte gern die Vorderseite eines französischen 
Schlößchens vor sein Haus gesetzt, der Dritte aber hat 
sich aus irgendeinem Buche einen Giebel herausgesucht, 
den er an seinem Hause angewendet sehen will. Solche 
Wünsche führen fast notwendigerweise auf Schein und 
Maskerade, Denn jede äußerlich zugetragene Form ist 
vom Übel, die Form muß sich folgerichtig aus dem Wesen 
eines Dinges entwickeln. Aus solchen Bauherrnwünschen, 
die übrigens oft aus irreleitenden kunstgeschichtlichen 
Kenntnissen erwachsen, spricht eine arge Verkennung der 
Sachlage. Der wohlhabende Kaufmann, der ein franzö- 
sisches Königsschloß verlangt, strebt danach, sich in das 
Gewand des französischen Sonnenkönigs zu hüllen und 
vergißt dabei, daß er persönlich doch so sehr verschieden 
von jenem ist. Er macht sich nicht klar, daß unsere Auf- 
fassung und Lebensweise heute ausgesprochen bürgerlich 
geworden ist, daß ihr der Pomp und Prunk der Fürsten- 
höfe von 1700 fern liegt. Wer von uns Männern würde 
heute die Puderperücke von damals aufsetzen? Wir wür- 
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den uns darin lächerlich vorkommen, ganz abgesehen von 
dem in hohem Maße Lästigen und Zweckwidrigen, das 
diesen Dingen anhaftet. Und doch halten viele für ihr 
Haus noch solche Puderperückenansprüche aufrecht. Be- 
sonders das höflsche Haus des 18. Jahrhunderts mit 
Säulenschmuck ist für sie gar zu verführerisch. Dabei ist 
die merkwürdige Erscheinung zu beobachten, daß unsere 
Fürsten und Könige, die die Ausstattungsstücke dieser 
inneren und äußeren Säulenarchitektur noch heute in 
ihren Schlössern um sich haben, sich persönlich nur all- 
zugern in ein stilles und einfaches Landhaus flüchten, 
um sich einmal ungezwungen bewegen zu können. Die 
Rollen scheinen vertauscht; und der Bürger führt bei 
dem Spiel sicher weit schlechter als der König. 

Schaltet nun auch der heutige Baukünstler in seinem 
Schaffen die Stilfrage aus, so ist dennoch zuzugeben, daß 
für die äußere Erscheinung des Hauses immer gewisse 
Ausdrucksformen durchaus bestimmend sind. Im allge- 
meinen kreuzen sich heute in Deutschland noch zwei Ge- 
staltungsrichtungen: diejenige kKlassizistischer Überliefe- 
rung, die ein Haus in vollständig gebundener, streng 
regelmäßiger Form erstrebt, das Dach entweder gebrochen 
in Erscheinung treten läßt oder es ganz unterdrückt und 
meistens mit ‘den Architektureinzelhelten des 18. Jahr- 
hunderts arbeitet; und die mehr auf nordischer Überliefe- 
rung fußende Gestaltung mit geradem Dach, die auf Säulen 
und Pfeiler verzichtet, dem Dach eine besondere Bedeutung 
zuspricht und die völlige Gleichmäßigkeit nicht für uner- 
läßlich hält, Die neueste Architekturströmung bevorzugt 
wieder einmal die klassizistische Richtung, wie das 
Pondel bisher in den nordischen Ländern zwischen der 
klassischen und der heimischen Ausdrucksform hin- und 
hergeschwungen ist. Es ist nicht anzunehmen, daß aus 
dem fünften Aufguß des Klassizismus ein dauernder Ge- 
winn für die deutsche Baukunst erwächst, . Wahrschein- 
lich wird bald eine Abkehr eintreten, die sich den auf 
nordischem Boden gewachsenen Formen wieder mit Eifer 
zuwendet. Bei einem mehr städtischen Hause, das sich 
vielleicht einem bestehenden Stadtbilde einfügen muß, 
wird die klassizistische Art mehr am Platze sein als bei 
einem völlig ländlichen Hause. 

Auch wo eigentliche Architektureinzelformen nicht an- 
gewandt werden, gibt dock immer schon die Form des 
Daches, ob gebrochen, ob gerade, einen scharf ausgepräg- 
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ten Stempel nach der nordischen oder der klassizistischen 
Richtung hin (Abb. 8&2 und 8). 

Erwünscht und erfreulich wäre es, wenn eine ganz ein- 
heitliche Auffassung in der Tagesarchitektur herrschte. 
Unsere neuen Viertel und Vororte würden dann nicht das 
bunte Gepräge tragen, durch das sie von den alten Ort- 
schaften so unvorteilhaft abstechen. Glücklicherweise ist 
mit der Erstarkung des künstlerischen Städtebaues, die 
wir in den letzten zehn Jahren in Deutschland erlebt 
haben, eine Forderung aufgetreten, die von weitreichender 
Bedeutung in dieser Beziehung sein wird. Es handelt sich 
um die Einpassung in das Ortsbild und die Landschaft, 
Die Frage ist heute nicht mehr ausschließlich: Wie sieht 
ein Haus aus? sondern auch: Wie steht es in seiner Um- 
gebung? Es tritt gewissermaßen eine Vergesellschaftung 
der Einzelleistungen ein, die die Beurteilung der Architek- 
tur zu einer anderen macht. Wenn wir wieder zur Ruhe 
und Würde in unserer Baukunst gelangen wollen, muß 
die Rücksichtnahme auf die Umgebung des Hauses zum 
Ausgangspunkt der Gestaltung gemacht werden. 

In der Frage der Einpassung sind zwei Umstände von 
gleich einschlagender Bedeutung: der Baustoff und der 
allgemeine Zuschnitt des Hauses. Es ist eine künstlerische 
Taktfrage, den für die Umgebung passenden Baustoff zu 
wählen. Daß es immer der an Ort und Stelle gewonnene 
sein müsse, kann allerdings heute im Zeitalter des allge- 
meinen Güteraustausches nicht mehr aufrecht erhalten 
werden. Sandstein aus dem Elbtal, Kalkstein aus Thürin- 
gen und Franken wird neuerdings über ganz Deutschland 
und darüber hinaus versandt. Wohl aber ist es erforder- 
lich, Rücksicht auf die entweder schon gebaute Umgebung 
oder auf die umgebende Natur zu nehmen, indem man den- 
jenigen Baustoff wählt, der Vorhandenes nicht stört, Diese 
Rücksicht führt meist von selbst auf den örtlichen Bau- 
stoff. Man wird da, wo Sandstein vor der Tür gebrochen 
wird, selbstverständlich das Haus lieber in Sandstein 
bauen als etwa in Backstein oder Putz. In Gegenden, wo 
der Ziegel heimisch ist, ergibt sich ohne weiteres der 
Ziegelbau. Moden haben die örtliche Überlieferung hier 
und da zeitlich durchbrochen oder ganz ertötet. So über- 
rascht es, in süddeutschen Städten, die auf Sandstein- 
lagerungen stehen, neue Straßen nicht nur mit geputzten 
Häusern, sondern sogar mit Bauten in gelben Verblend- 
zlegelsteinen zu erblicken. Es ist selbstverständlich, daß 
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Abb. 82. Haus mit geradem Dach 


sie wie ein Schlag ins Gesicht wirken. Hier erwächst die 
Aufgabe für den Architekten, der guten Ortsüberlieferung 
nachzuspüren und zeitweilig Vernachlässigtem wieder zu 
seinem Rechte zu verhelfen. Jeder Baustoff kann künst- 
lerisch verwendet werden, es kommt nur darauf an, ihn 
richtig zu handhaben. Bauten in gewöhnlichem Bruch- 
steinmauerwerk können einen hohen Reiz erreichen, vor- 
ausgesetzt, daß die Ausführung mit Geschmack und künst- 
lerischer Zurückhaltung, wie es bei alten Bauten geschah, 
durchgeführt wird. Die Fügung darf nicht künstlich 
wild gemacht aussehen, wie es bei neueren Bauten so 
häufig der Fall ist, das vielbeliebte „Zyklopenmauerwerk“ 
ist weder werkmäßig berechtigt noch gut in der Erschei- 
nung, besonders wenn es noch mit herausquellenden 
Fugen versehen wird. Sehr gut und charaktervoll wirken 
Häuser in Ziegelbau da, wo sie hingehören, es ist aber 
sorgfältigste, auch auf scheinbare Kleinigkeiten Gewicht 
legende Durchbildung nötig. Über Putzbauten braucht 
kaum Empfehlendes gesagt zu werden, da sie sich augen- 
blicklich starker Beliebtheit erfreuen. Der Putz kann 
im Naturton mit Kalkmilch geweißt oder farbig behandelt 
werden. Neuerdings sind starke, grelle Farben einzu- 
führen versucht worden, die namentlich in einigen neue- 
sten Gartenstädten an Reihenhäusern so verwendet sind, 
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daß jeder Hausabschnitt eine eigene kräftige Farbe zeigt. 
Das Ergebnis ist leicht Buntheit, der die durch einheitliche 
Architektur erreichte gute Wirkung zum Opfer fällt. Der 
Gedanke der Farbigkeit der Putzbauten ist an sich nicht 
zu verwerfen. Er müßte aber nach einem bestimmten 
Plane durchgeführt werden, was bei jeder architektoni- 
schen Maßnahme eigentlich selbstverständlich ist. Dunkle 
Putzfarben arbeiten der frischen, heiteren Wirkung ent- 
gegen, die man dem Hause gönnen möchte. 

Im übrigen sprechen bei der Wahl der Baustoffe nicht 
nur geschmackliche, sondern vor allem auch Nützlich- 
keitsrücksichten mit. Eine Mauer aus Stein oder Ziegel 
ist nicht nur schöner als eine Putzwand, sondern auch 
dauerhafter, sie erfordert weniger Ausbesserungen als 
diese. Das sollte als wichtig anerkannt werden, denn 
spätere Ausbesserungsarbeiten sind äußerst lästig. Auf 
Schritt und Tritt sieht man trotzdem Putzsockel, an denen 
der Putz jedes Frühjahr herunterfällt und jeden Sommer 
wieder hergestellt wird. Wieviel richtiger wäre es da ge- 
wesen, den Sockel von vornherein von Haustein oder Zie- 
gelstein zu bilden. Dies zu tun, sollte bei allen mit der 
Erdfeuchtigkeit in Berührung kommenden Teilen zur fo- 
sten Regel erhoben werden, auch wenn das Haus ein 
Putzbau ist. Sehr verschieden in der Zuverlässigkeit sind 
die Dachdeckungsstoffe. Abgesehen vom Metalldach, das 
für Wohnhäuser nur selten in Frage kommt, ist das 
Schieferdach durchaus das gediegenste. Von Ziegeldächern 
verdient der sogenannte Biberschwanz den Vorzug vor der 
Dachpfanne. Von Pfannen erfreut sich neuerdings die 
graue einer besonderen Beliebtheit. Sie läßt jedoch im An- 
fang vielfach Wasser durch, was sich aber, da sich die 
Poren bald zu 'verstopfen pflegen, in kurzer Zeit verliert. 
Falzziegel neuzeitlicher Bauart sparen Kosten, haben aber 
meistens ein garstiges Aussehen, außerdem werden sie, 
wenn sie nicht mit Nägeln befestigt sind, leicht vom Wind 
abgehoben. Ein guter Plan ist, alte Dachziegel anzuwen- 
den, wenn sie zu bekommen sind; sie haben nicht nur eine 
bessere Farbe, sondern sind, da die schwächlichen Steine 
in natürlicher Auslese ausgesondert sind, meist auch 
dauerhafter als neue, 

Die Farbe neuer Baustoffe ist meistens zu gleichmäßig, 
eine Eigenschaft, die durch das heute übliche übereifrige 
Sortieren der Händler herbeigeführt wird. Schieferdek- 
kung, die an alten Bauten wundervoll lebendig aussieht, 
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> Abb. 8. Haus mit gebrochenem Dach 

| nimmt sich an neuen trüb-dunkel und speckig aus, Ziegel- 

steine sind zu gleichmäßig, Hausteine einander zu ähnlich, 

Fliesen zu scharf auf Gleichfarbigkeit ausgesucht. Um 

nicht allzu eimtönige Flächen zu erhalten, ist der heutige 

Architekt daher häufig gezwungen, verschiedene Sorten zu 

kaufen und diese zu der natürlichen Lebendigkeit des ur- 
sprünglichen Baustoffes zurückzumischen. 

Es ist selbstverständlich, daß ein Baustoff, nachdem er 

gewählt ist, auch folgerichtig in allen Teilen des Baues, 

] auch in der Umwehrung und in etwaigen Gartenbauten 

] durchgeführt werden muß. Eine Mischung verschiedener 

Baustoffe, etwa um Abwechslung zu schaffen, führt zu 

Buntheit und in höherem Sinne zu Stillosigkeit. Es kommt 

überhaupt beim Bauen nicht darauf an, Abwechslung zu 

schaffen, sondern Einheit zu erreichen. Aber nur allzu- 

viele sind noch erpicht auf Abwechslung, Der heutige, 

in aufgeregter Hast dahinlebende Mensch vermag Ruhe 

und zurückhaltende Vornehmheit — die uralten Kenn- 

zeichen guter Architektur — nicht mehr zu würdigen. 

So entsteht die Unharmonie des heutigen Bauens, unter 

der unser Zeitalter seufzt. 

Eine gewisse natürliche Farbigkeit des Hauses wird 

schon durch die Zusammenstellung passender Baustoffe 

erreicht. Diese ist ein wichtiger Teil der architektoni- 
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schen Gesamtanordnung und erfordert mehr Aufmerksam- 
keit als ihr gewöhnlich gezollt wird. Ob der Putz weiß 
oder in Naturton gehalten wird, ob ein heller oder ein 
dunkler Ziegelstein gewählt wird, wie in jedem Einzel- 
falle dann die Fenster, besonders aber etwaige Fenster- 
läden gestrichen werden, ob für einen Steinbau gestrichene 
oder naturfarbige Holzteile gewählt werden, das alles sind 
Fragen, die die Erscheinung des Hauses sehr stark be- 
einflussen.. Von großem Einfluß ist die Farbe des Daches. 
Zu Putzhäusern steht vielleicht das rote Ziegeldach im 
Verein mit grünen Holzläden am besten, zu Ziegelhäusern 
vielleicht das graue Dach. Doch ist auch ein Putzhaus 
mit grauen und ein Ziegelhaus mit roten Dachziegeln nicht 
zu verwerfen. Nur muß eben überhaupt die Farbe wohl 
erwogen, ein Farbenplan eingehalten sein. Die Umgebung 
durch Laubbäume oder durch Nadelholz, der Standort 
auf weiter Wiesenfläche, auf einer Sandwüste, einer 
Heide, am Seestrand, das alles sind Vorbedingungen für 
den zu treffenden Farbenplan des Hauses. ‘Von fast noch 
größerem Gewicht ist die Farbe dann, wenn es sich um 
die Zusammenstimmung verschiedener Häuser zu einer 
Einheit handelt. Die Anwendung eines gleichfarbigen Bau- 
stoffes in derselben Siedlung wird dem ganzen Ort ein 
schönes gleichmäßiges Gepräge geben, ähnlich dem der 
alten Ortschaften, deren Anblick uns auf einer Fahrt 
durohs Land so wohltuend berührt. Sie erfreuen vorwie- 
gend durch die eingehaltene Einheit. Natürlich ist eine 
solche Einheit nicht zu erreichen, wenn die kleinen und 
großen Architekten nicht jenen Künstlerstolz aufgeben, 
der sein Ziel — welt davon entfernt sich unterzuordnen — 
gerade darin sieht, sich von allem andern grundsätzlich 
zu unterscheiden. So lange das Ziel, „individualistische" 
Hausbauten in die Welt zu setzen, noch vorwaltet, werden 
wir zu einem erfreulichen Gesamtbilde unserer Baukunst 
nicht gelangen. Es wird heute noch zu sehr vergessen, daß 
Architektur, und vor allem Hausarchitektur, nur den 
ruhigen Hintergrund für das sich abspielende wechselvolle 
Leben des Menschen bilden soll. Jede eigentliche Nutz- 
kunst sollte sich von gespreiztem und aufreizendem Ge- 
baren fern halten. 

Neben der Art und der Farbe des Baustoffes ist der be- 
sondere Zuschnitt eines Hauses von äußerster Bedeutung, 
und zwar sowohl für die Einzelerscheinung, als auch für 
die Sammelwirkung einer ganzen Siedlung. Die spre- 
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chendste, das Gepräge eines Hauses bestimmende Äußer- 
lichkeit ist, wie schon erwähnt, immer die Dachform. Bei 
geraden Dächern ist der Neigungswinkel, ob flach oder 
spitz, für die Wirkung ungemein wichtig. Wir beobachten 
an alten Ortschaften, daß die Dachform sich bei allen 
Häusern gleich bleibt. Sobald aber durch einen Neubau 
z. B. ein flaches Dach zwischen die Steildächer gerät, ist 
die Verwirrung da, Auch beim Einordnen in ein Land- 
schaftsbild hängt sehr viel von der Dachform ab. Die 
überkommene Baukunst lehrt, daß das spitze Dach im 
allgemeinen mehr in der Ebene, das flache mehr im Ge- 
birge angetroffen wird. 

Infolge des allgemein üblichen Ausbaues des Dach- 
geschosses wird das Dach des Landhauses gewöhnlich 
stark mit Fenstern durchbrochen — sehr zum Schaden 
einer ruhigen, geschlossenen Wirkung. Die Durchbrechun- 
gen des Daches sollten nach Möglichkeit beschränkt wer- 
den, die Dachfenster so klein wie möglich gewählt und sọ 
gestaltet werden, daß Härten und scharfe Durchbrüche 
des Dachumrisses vermieden werden. Die gerundeten 
sogenannten Fledermausluken erfüllen diese Bedingung 
beim Ziegeldache, während die Schieferdeckung Gelegen- 
heit bietet, den ganzen Fensterausbau zu verschiefern 
und dadurch dem Dach unauffällig einzufügen. Im all- 
gemeinen sind Giebeldächer den ringsum abgewalmten 
Dächern deshalb vorzuziehen, weil den Dachräumen von 
den Giebelflächen her reichliches Licht zugeführt werden 
kann. Dadurch wird den Dachflächen die erwünschte 
Geschlossenheit erhalten. 

Es ist eine uralte Grundforderung alles Bauens, daß der 
Zuschnitt eines Hauses der einfachste sei. Aufgabe des 
architektonischen Gestaltens ist es, ungeordnete Zufällig- 
keiten, wie sie die reine Befolgung des Bedürfnisses mit 
sich bringt, zu einer geordneten Geschlossenheit umzu- 
wandeln. Die Grundlage für den zu erstrebenden ein- 
fachen Baukörper ist der regelmäßige Grundriß. Über 
ihm ergibt sich auch das erwünschte einfache Dach 
von selbst, Als einfachste Grundrißform ist das lang- 
gestreckte Rechteck anzusprechen (Abb. 84, 2), das ent- 
weder mit Satteldach oder mit abgewalmtem Dach 
(Abb, 85) überdeckt wird. Ein solches Haus wird immer 
das überzeugendste Haus sein. Sollte sich einmal eine 
quadratische Grundrißform ergeben, so kommt, ebenso wie 
bei einer vieleckigen oder runden, als Bedeckung das 
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Abb. 84. Grundformen von Häusern 


Zeltdach in Frage (Abb. 84, 1). Ein Satteldach, das nicht 
eine ausgesprochene Längsrichtung ausdrückt, wirkt un- 
natürlich. 

Neben dem Hause mit länglich-rechteckigem Grundriß 
ist die Winkelform des Hauses häufig (Abb. 84, 6). Sie hat 
den Vorteil, an den Außenseiten des Winkels reichlichen 
Raum für die Wohnzimmer zu bieten, die bei geeigneter 
Stellung des Hauses besonnt werden können, während die 
kurzen Innenseiten mit den an Zahl geringeren Nebenräu- 
men besetzt werden. Auch das Ansetzen von Flügelbauten 
an den Hauptkörper bringt häufig Gewinn. Diese Flügel 
können winklig oder auch in der Richtung des Haupt- 
hauses heraustreten (Abb. 84, 3 und 7). Sie können in 
derselben Höhe wie das Haupthaus (Abb. 86) oder nied- 
riger überdacht werden. Hier und da mag sich auch 
eine im Vieleck geknickte Form als zweckmäßig erweisen 
(Abb. 84, 4), An den Hauptkörper können sich ferner 
runde Ausbauten anschließen, wie in Abhildung 84, 8 bis 
10 ersichtlich ist, Auch diese Rundbauten können hoch- 
geführt werden oder im Erdgeschoß als Austritte liegen 
bleiben. Schließlich kann bei sehr großen Häusern die ge- 
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Abb. 85. Regelmäßiges Haus mit gebrochenem Dach 


schlossene Hofform (Abb. 84, 5) Platz greifen, die auf alle 
Fälle eine erfreuliche Hausform abgibt. 

Neuerdings hat sich eine gewisse Vorliebe für das kasten- 
förmige Haus entwickelt, die für eine ruhige Architektur 
gewiß zu begrüßen ist (Abb. 8). In allen Fällen auf 
diese Kastenform hinzuarbeiten und den Grundriß, mögen 
die Raumanforderungen sein wie sie wollen, stets in die 
länglich rechteckige Regelmäßigkeit zu zwängen, kann 
aber nicht der Entwurfsweisheit letzter Schluß sein. Werden 
außerdem, wie es beim klassizistischen Hause der Fall ist, 
regelmäßige Fensterachsen eingehalten, so ist sehr häufig 
eine Vergewaltigung des Bedürfnisses die Folge. Der 
heutige, allen gesundheitlichen und Bequemlichkeitsanfor- 
derungen angepaßte Grundriß kann nicht immer eine ganz 
regelmäßige Form annehmen. Unregelmäßige Ausbauten, 
angesetzte Flügel, vorgeschobene oder zurückgesetzte Bau- 
teile ergeben sich oft aus den Umständen. Der gegliederte 
Grundriß hat nicht nur seine Berechtigung, er bietet sogar 
häuflg große Vorteile, 

Bei unregelmäßigen Gestaltungen kommt es lediglich 
darauf an, die einzelnen Bauteile gut gegeneinander ab- 
zustimmen und dem Gesamtgebilde doch das Gepräge 
eines geordneten Ganzen zu geben. Allerdings liegt eine 
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Abb. 86. Repelmäßiges Haus mit zwei Seitenflügeln 


Zeit hinter uns, die auf das sogenannte Malerische so 
stark eingeschworen war, daß der Grundriß geradezu 
künstlich unregelmäßig gemacht wurde, nur um ein zer- 
klüftetes Baugebilde zu erreichen. Selbst über geschlossene 
Grundrisse setzte man, um den Bau „interessant“ zu ma- 
chen, ein zerrissenes Dach. Das Kastenhaus ist als eine 
Gegenwirkung dazu aufzufassen. Das damalige Streben 
ging auf Vielgestaltigkeit im Äußern bei oft unverfeiner- 
tem, schematischem Grundriß, das heutige Ziel ist, bei 
höchst durchgearbeitetem, allen Gebrauchsforderungen 
Rechnung tragendem Grundriß dennoch ein möglichst 
ruhiges Äußere zu erreichen. 

Bei geschlossener wie bei gegliederter Grundform sind 
die guten Verhältnisse das Wesentliche einer guten Archi- 
tektur. Sie sind die ständige Sorge des Baukünstlers, 
beim ganzen Erscheinungsbilde des Hauses wie bei jeder 
Einzelheit. Den Verhältnissen des Hauptkörpers sollten 
die der Einzelglieder gleichartig sein. Bei breit gelagerten 
Bauten werden am besten auch breite Verhältnisse in den 
Fenstern, Erkern, Vorsprüngen, Dachaufbauten eingehal- 
ten, zu hohen stehen schlanke Einzelteile am besten, Wie- 
derkehrende Teile sollten streng gleichmäßig behandelt 
werden, sie bilden gewissermaßen die Einheiten des 
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Baues, die das Ganze als wohlklingenden Akkord ertönen 
lassen. 

Wenn nicht am Bau überall ganz dieselbe Art von 
Fenstern durchgeführt werden kann, so sollte wenigstens 
streng darauf gesehen werden, daß genau die gleiche 
Scheibengröße eingehalten wird. Dachfenster haben am 
besten über das ganze Dach dieselbe Form. Schornstein- 
köpfe sollten überall gleich ausgebildet sein (am besten 
sich nach oben verjüngend, um nicht starr und leblos zu 
erscheinen). 

Soll das Haus als vollendetes Ganzes dastehen, so müs- 
sen sich alle Einzelteile ungezwungen ein- und unter- 
ordnen. Buntheit wirkt uneinheitlich. 

Daß auch die Einzelbildung des Baues die eingehendste 
Sorgfalt und zeichnerische Durchbildung erfordert, ist eine 
Wahrheit, die mehr dem Baukünstler als dem Laien be- 
kannt ist. Der Bauherr ist in der Regel nicht wenig er 
staunt, wenn er am Schluß sieht, daß zu seinem Hause 
zwei- bis dreihundert Teilzeichnungen notwendig geworden 
sind, Denn er glaubte vorher, dab der Architekt auf zwei 
oder drei Blatt den „Entwurf“ aufzeichnete, nach dem 
dann alle Handwerker bauen könnten. 

Hat der Bauherr sein Haus einem guten Architekten an- 
vertraut, so wird dieser von selbst bestrebt sein, die Grund- 
sätze guten Bauens, von denen hier nur einige angedeutet 
worden konnten, zu verwirklichen. Er wird sie am klar- 
sten, am reinsten verwirklichen, und er wird die beste 
Erscheinung des Hauses erzielen, wenn ihm in den reinen 
Gestaltungsfragen möglichst freie Hand gelassen wird. 
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14. Ausbau und Ausstattung der 
Innenräume 


Die Gestaltung der inneren Räume des Hauses pflegt 
nüchst der Grundrißanordnung der Punkt zu sein, über 
den zwischen Bauherrn und Architekten die eingehend- 
sten Verhandlungen nötig sind. Ist es richtig, aus Wohn- 
zimmern vollendete, in sich abgeschlossene Innenräume zu 
schaffen, wie es die „Moderne Raumkunst“ erstrebt? Oder 
soll dem Bauherrn die Möblierung der ohne Rücksicht auf 
die Möbel hergerichteten Räume nach seinem Gutdünken 
überlassen werden? Kann im besonderen vorhandenes 
altes Hausgerät in einem neuen Hause wieder zur Ver- 
wendung gelangen? Diese Fragen, um die sich in der 
Regel alle etwa entstehenden Meinungsverschiedenheiten 
drehen, sind von solcher Wichtigkeit, daß sie zuvörderst 
etwas näher beleuchtet werden müssen. 

Unzweifelhaft muß jeder die Freiheit haben,, sich seine 
Umgebung so zu gestalten, wie es ihm beliebt. Nichts 
Falscheres, als dem Menschen die Freude an dieser Be- 
tätigung zu verderben. Mit Recht antwortete ein bekannter 
Maler, als man an ihn die Frage richtete, ob er sich nicht 
seine Zimmer von einem bekannten Innenkünstler einrich- 
ten lassen wolle: „daß er doch nicht jenes Innenkünstlers 
Spaß, sondern seinen eigenen haben wolle“, Von diesem 
Standpunkte aus würde also auch beim Eigenhause jener 
bei der Mietwohnung herrschende Gebrauch das Richtige 
sein, die leeren Räume ohne Rücksicht auf den Inhalt 
fertig zu machen, in der Voraussetzung, daß sich dann der 
Bewohner mit seinem Hausrate nach Belieben einrichte. 
Die Wahl der Tapete für eine Neutapezierung Ist alles, 
was im Miethause etwa zugestanden wird. Zwelfellos 
läßt sich nun auch nach diesem Brauche ein wohnlicher 
und behaglicher Raum erzielen, vorausgesetzt, daß einige 
unerläßliche Bedingungen erfüllt werden. Zunächst ist 
es natürlich nötig, daß der Raum in seinen Verhältnissen 
gut gestaltet sei. Es dürfen auch keine überflüssigen oder 
gar störenden Verzierungen ausgebreitet sein, denn jeder 
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Zierat an der Umwandung des Zimmers hat zur Folge, 
daß die hineingestellten Gegenstände, um nicht eine Un- 
stimmigkeit zu schaffen, in ihrer Art sich diesem Zierat 
anpassen müssen. Bei der Mietwohnung, in der die Be- 
wohner wechseln, müßte auf alle Fälle auch die Farben- 
stimmung der Raumumwandung wandelbar sein; denn 
wenn der Mieter, um Einheit zu erreichen, seine Vorhänge 
und Möbelbezüge nicht nach der Farbenstimmung des 
Zimmers erneuern will, bleibt eben nichts übrig, als die 
Farben der festen Bestandteile nach den vorhandenen 
losen Gegenständen zu stimmen. Die wichtigste Frage, 
an der unter Umständen alles scheitert, bleibt aber die 
Art der losen Möbel. Um eine gute Raumwirkung zu 
erreichen, müßten vor allem auch die Möbel gut sein, 
Die Beobachtung lehrt aber, daß der zufällige Hausrat 
des Mieters heute meist von einer hoffnungslosen Art ist, 
Der Durchschnitt der Einrichtungen pflegt eine Zusam- 
menhäufung von Häßlichkeiten zu sein, Wer auch nur 
mäßige Ansprüche stellt, der erschrickt geradezu, wenn 
er im Wartezimmer eines Arztes, im Sprechzimmer oines 
Gelehrten, in der Wohnung eines Wohlhabenden jenen 
Wust von zusammengetragenen, anspruchsvollen und 
doch schlechten Möbeln, mißfarbigen Teppichen, kitschl- 
gen Nippsachen erblickt. Das Übel liegt vor allem in dem 
unzureichenden Verständnis der Jahrzehnte vor uns, die 
die Massenerzeugung sogenannter kunstindustrieller 
Gegenstände willig aufgenommen und die Wohnung damit 
vollgestopft haben. Die Zurückhaltung, die heute diesen 
überkommenen Dingen gegenüber waltet, ehrt unsere Vor- 
fahren eigentlich wenig, denn sie verewigt deren Unzu- 
länglichkeiten. Indessen muß wohl oder übel damit ge- 
rechnet werden, daß diese Dinge noch eine Zeitlang vor- 
handen sein werden, bis ste dem natürlichen Verschleiß 
verfallen. 

Das Unglück liegt nun aber darin, daß, solange sie 
noch vorhanden sind, sich niemals ein guter Raum ge- 
winnen lassen wird. Es gibt eine Sorte von Möbeln, 
mit denen rein nichts anzufangen ist. Dabei ist die be- 
trübliche Tatsache zu verzeichnen, daß durchaus nicht 
allein die nachgemachten Stilmöbel von 1850 bis 1900 als 
Übeltäter in Betracht kommen. Viel schlimmer noch 
sind die Jugendstilmöbel, die sich kunstliebende junge 
Ehepaare um 1900 in bester Absicht gekauft haben. Ein 
Übermaß von Zierformen, geistreich sein wollende Linien- 
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führung, schlechte Bauart erzeugen eine mit Anmaßung 
gemischte Unkultur, die unerträglich ist. Was ist zu 
tun? Oft hilft Abhobeln über das Schlimmste hinweg. 
Für Schlaf- und Fremdenzimmermöbel schafft nach die- 
ser Vereinfachung Ölfarbenanstrich oft Wunder. Ein 
einheitlicher weißer, gelblicher, oder anderer Farbenüber- 
strich deckt Unzureichendes zu und gestattet auch, Möbel 
von verschiedenem Holz zusammenzustellen. So kann 
ein großer Teil von umgemodelten vorhandenen Möbeln 
wenigstens für die untergeordneten Räume auch in einem 
neuen Hause Verwendung finden. Aber für die Haupt- 
räume wird man mit häßlichen Stücken kaum jemals 
etwas anfangen können. 

Anders als mit dem Hausgerät der letzten Jahrzehnte 
verhält es sich mit den Möbeln aus früheren Zeiten. Diese 
sind im allgemeinen auch heute noch durchaus gut und 
geschmacklich einwandfrei. Mit ihnen allen lassen sich 
sehr gute Innenräume herrichten, und jeder Architekt 
wird sich bereit erklären, seine Räume nach solchen Mö- 
beln zu stimmen, ja er wird in dieser Aufgabe sogar einen 
besonderen Reiz erblicken. Bestimmend ist bei Anpassun- 
gen vor allem die allgemeine Formgebung der Möbel sowie 
das Holz, aus dem sie gefertigt sind. Beides kann in der 
ergänzenden Ausstattung des Zimmers zwanglos weiter- 
geführt werden. Stoffe und Teppiche, die aus der alten 
Zeit kaum noch vorhanden sind, müssen neu beschafft 
worden, was keinerlei Schwierigkeiten bereitet. 


Die Frage, ob in einem neuen Hause alte Möbel ver- 
wendet werden können, kann also durchaus bejaht wer- 
den, solange die alten Möbel aus einer guten Zeit 
stammen. 

Alte gute Stücke haben sogar einen ganz besonderen 
Stimmungswert, der so verführerisch ist, daß heute ge- 
radezu eine Mode entstanden ist, sich mit alten Sachen 
zu umgeben. Die sogenannten Biedermeier-Möbel sind 
Lieblinge weiter Kreise geworden und werden von Alt- 
händlern eifrig aus alten Familienbeständen aufgestöbert, 
um auf den Altertumsmarkt gebracht zu werden. Sie 
sind in der Tat in ihrer einfachen Form, ihrer gänzlich 
unanmaßlichen, gutbürgerlichen Erscheinung zum Teil 
Muster an gutem Geschmack, Übrigens sind sie auch 
anregend für das heutige Möbel, oft sogar vorbildlich ge- 
wesen, 
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Biedermeier-Möbel sind noch in genügender Zahl auf 
uns gekommen, um dem heutigen Verlangen nach ihnen 
zu genügen. Verlegenheiten entstehen für den Althändler 
aber, wenn sich der Geschmack der Abnehmer, wie das 
heute ebenfalls geschieht, auf Möbel aus früheren Zeiten 
richtet. Die natürliche Lebensdauer von Möbelstücken 
reicht kaum über hundert Jahre hinaus. Das, was sich 
aus älterer Zeit auf uns gerettet hat, sind meist Stücke 
besonderer Art, Prunkschränke, fürstliche Einrichtungen, 
Innungsstücke usw. Solche wirklich alte Möbel haben 
daher auch meistens etwas Sonderliches, Außerordent- 
liches, Ausstellungsärtiges an sich, was nicht zur ruhigen 
Raumwirkung beiträgt. Dies wäre vielleicht noch hinzu- 
nehmen. Es ist aber zu bemerken, daß wirklich echte 
Stücke aus älterer Zeit überhaupt sehr selten sind. Die 
wenigsten der heute gesehenen, sogenannten alten Möbel 
können den Anspruch erheben, wirklich alte Stücke zu 
sein. Da nämlich die Altertumsliebhaber solche Stücke 
in großer Zahl fordern, hat sich die Tagesindustrie bereit 
gefunden, sie zu liefern. Es gibt jetzt große Fabriken, 
namentlich in England, die nichts anderes herstellen als 
sogenannte antike Möbel. Die neuerdings auf dem Fest- 
land verkauften Chippendale- und Sheraton-Möbel sind 
fast durchweg Fülschungen. Auch die bekannten deut- 
schen antiken Möbel mit Schnitzereien und reicher 
Architektur sind meistens falsch, Da aber, wo man 
Echtheit nachweisen kann, pflegen immer nur einzelne 
Teile alt zu sein, andere sind neu hinzugefügt. Diese Er- 
günzungen pflegt der Käufer nie zu beanstanden, ja sie 
sind ihm ein Zeugnis für die Geführnisse, durch die das 
Möbel hat gehen müssen, Aber es verhält sich damit 
denn doch etwas anders, Der Altertumsfabrikant macht 
nämlich aus einem alten Möbel drei oder vier, indem er 
dem einen Schrank alte Türen gibt, während alles andere 
ergänzt ist, dem andern alte Säulen und Gesimse bei 
neuen Türen, einem dritten das alte Oberteil und alte 
Seitenwände. Solche Möbel sind also nur sehr teilweise 
alt. Bei Altertümern aus südlichen Ländern, vor allem 
italienischen, besteht aber stets der Verdacht, daß sie 
völlig gefälscht sind, Echte französische Möbel des 18. 
Jahrhunderts sind an ausgezeichneter Tischlerarbeit kennt- 
lich, stilistisch ist ihre Bestimmung für den Laien jedoch 
dadurch etwas erschwert, daß auch durch das ganze 19. 
Jahrhundert diese selbe Art von Möbeln hergestellt worden 
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ist. Es braucht nicht gesagt zu werden, daß sie dabei von 
Jahrzehnt zu Jahrzehnt billiger und schlechter geworden 
sind, so daß heute in französischen Warenhäusern ein 
Salon Louis XVI. schon für 550 Franken erhältlich ist. 
Diese wenigen Beispiele zeigen, auf was für gefährliche 
Pfade sich derjenige begibt, der sich durchaus mit alten 
Möbeln umgeben will. Das ganze Gebiet der sogenannten 
Altertümer bietet dem Laien fast unüberwindliche Schwie- 
rigkeiten. Fälschungen sind an der Tagesordnung, selbst 
Museen haben sich täuschen lassen. Mehr noch wie beim 
Möbelstück bevölkern übrigens Fälschungen den Markt in 
Gläsern, Porzellanen, Silbergeräten und Schmuck. Wer 
die Verhältnisse kennt, der wird täglich schmerzlich davon 
berührt, wie hier eine herrschende Wahnvorstellung un- 
sere reichere Oberschicht dem Betruge in die Arme führt, 
Das Verhängnisvolle liegt aber noch gar nicht einmal 
darin, daß diese Altertumsfreunde hintergangen werden, 
es besteht vielmehr darin, daß sie sich von der Kunst der 
Zeit abziehen lassen. Riesige Werte werden gewissen- 
losen Händlern zugeführt und gehen der anständigen 
Tagesherstellung, die um ihr Leben ringt, verloren. Alle 
Möbelgeschäfte bekunden gleichmäßig, daß sie nur eine 
Abteilung haben, die ständig und unbesehen Nutzen ab- 
wirft, und das ist die Altertumsabteilung. Die Alter- 
tumssucht ist eines der stärksten Hemmnisse der leben- 
digen Entwicklung des Kunstgewerbes. Sie stellt sich der 
Bildung einer guten neuzeitlichen Überlieferung stracks in 
den Weg, ohne die wir zu einer vollgültigen Gegenwarts- 
kunst doch niemals gelangen können. Vom Gebrauchs- 
standpunkte aus betrachtet, dürften alte Möbel vielfach 
ihren Zweck verfehlen, die Bedürfnisse haben sich dafür 
allzusehr verändert. Ist es denn außerdem so besonders 
anziehend, an einem Schreibtische zu schreiben, auf des- 
sen Schnitzereien sich unerklärbare Krusten gebildet 
haben, und auf einer Truhenbank zu sitzen, in deren 
Wurmstichlöchern die Unsauberkeiten von Jahrhunderten 
haften? Wer von uns würde eine Weste aus dem 18. Jahr- 
hundert tragen? Auch wird die Ansammlung von Alter- 
tümern in Wohnräumen nur allzuhäuflg so stark über- 
trieben, daß der Altertumsfreund schließlich wie in einem 
Trödlerladen haust, besten Falles wird noch der Eindruck 
eines Museums erreicht. Dem wirklichen Kenner und 
Liebhaber alter Kunst soll durch diese, ihm vielleicht 
frevelhaft erscheinenden Bemerkungen die Freude am Be- 
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sitz alter Kunstwerke nicht verdorben werden. Es ist 
aber merkwürdig, daß die Altertumssucht auch solche mit 
sich reißt, denen sonst die Kunst herzlich gleichgültig ist. 
Das Abjagen der Läden aller europäischen Althändler 
durch solche Leute hat etwas Komisches, und der so zu- 
sammengebrachte Hausrat eines modernen Millionärs 
steht denn häufig auf derselben Stufe, wie die nach- 
träglich gemalte Ahnengalerie eines Neugeadelten. 

Wie alle Zeiterscheinungen ihre Erklärung in der natür- 
lichen Entwicklung finden, so kann im übrigen wohl zuge- 
standen werden, daß die eingetretene Flucht zu alten, in 
der Form guten Möbeln, seien sie echt oder nachgemacht, 
sichtlich auf eine Schwäche unserer eigenen Zeit hinweist. 
Man fand in der Gegenwart nicht mehr das Schöne, das 
man brauchte und flüchtete sich zur Vergangenheit. Es 
begann damit der verhängnisvolle Kreislauf, in dem 
die Abwendung von der Gegenwart und die damit ver- 
bundene oberflächliche Nachäffung alter Vorbilder die 
eigene Zeit geistig verarmen ließen, die nun ihrerseits 
einen früher nie gekannten Wust von Dingen ohne blei- 
benden Wert hervorbrachte. 

Wenn es auch schwer hielt, aus diesem Zustande wieder 
herauszukommen, so muß doch aufrecht erhalten werden, 
daß wir heute der Gesundung langsam entgegengehen. 
Ja, wir dürfen vielleicht hoffen, doch einmal wieder den 
Stand jener beneldenswerten alten Zeiten zu erreichen, 
in denen das, was hervorgebracht wurde, so gut war, daß 
es die Wohnung des Menschen nicht verunzierte, sondern 
schmückte, Erst wenn dies der Fall ist, wird es möglich 
sein, auch die auf dem Markte erhältlichen Möbel in un- 
sere Räume zu stellen, ohne den guten Gesamteindruck zu 
stören. Das ist immer dann möglich, wenn die große 
Durchschnittserzeugung gut ist. So war es im 18. Jahr- 
hundert, wo man ungestört die landläufigen Stühle und 
Tische kaufen und jedem Innenraum einverleiben konnte, 
so war es noch zur Biedermeierzeit. Die eine abgeklärte 
Einheit, das Hausgerät, wurde in die andere Einheit, das 
Zimmer, eingefügt. Die Verschmelzung ging um so leich- 
ter vor sich, als das allgemeine Zeitempfinden und die all- 
gemeine Formensprache durchaus einheitlich waren. Ist 
dieser Zustand erst in unserer Tageserzeugung von Möbeln 
und Kleingerät wieder erreicht, so erledigen sich auch die 
eingangs gestellten Fragen von selbst. Dann kann wirk- 
lich die Ausstattung mit Möbeln getrennt erfolgen, es 


139 


können vorhandene Möbel eingestellt werden, und der 
Raum wird auch bei einem solchen Vorgehen zu einer 
künstlerischen Einheit werden. Die Frage der Möblierung 
der Räume des Hauses ist dann wieder ohne Schwierig- 
keiten und ohne besondere Umstände zu lösen, 

Zu der Zeit, als die Grundlagen für den kürzlich genom- 
menen Neuausgang im Kunstgewerbe entwickelt wurden, 
das heißt in dem Jahrzehnt von etwa 1895 bis 1905 war 
das noch nicht möglich. Hier mußte sich jeder Innen- 
architekt von Grund aus selbst helfen, er mußte alle 
Möbel neu entwerfen, neue Stühle, neue Tische, noue 
Schränke ersinnen. Denn alles, was der Markt bot, war 
nichts wert, So haben sich denn damals unsere Kunst- 
geworbler mit Eifer auf die Erfindung neuer Möbelformen 
geworfen. Man fing dabei gewissermaßen ganz von vom 
an, unter Beiseiteschieben alles dessen, was bisher ge- 
leistet worden war, Und es entstand daraus jenes „indi- 
viduelle“ Möbel, auf das die begeisterten, aus der Malerei 
kommenden Kunstgewerbler ihren ganzen Gefühlsüber- 
schwang absetzten; jenes Möbel, bei dem jedes Stuhlbein 
eine künstlerische Empfindung verkörperte oder eine 
statische Versinnbildlichung erstrebte, Sie waren dabei 
häufig reichlich unbequem, man sah auf Ausstellungen 
Stühle mit drei statt mit vier Beinen, die geradezu lebens- 
gefährlich waren. Beliebt war das Zusammenbauen von 
Möbeln verschiedener Art, etwa eines Büchergestelles mit 
einem Sofa und einem Tisch, wodurch sich reine Mam- 
mutgebilde, Stücke von unleldlicher Sperrigkeit ergaben. 
Man hat heute das Gefühl, daß sich der heftig zum Leben 
drängende architektonische Gestaltungstrieb jener Zeit zu- 
nächst am ungeeigneten Gegenstande austobte, da ihm 
großarchitektonische Aufgaben noch nicht gestellt waren. 

Jeder Künstler verfolgte dabei so sehr seine besondere 
Formensprache, daß man schon von weiten erkennen 
konnte, ob ein Stuhl, ein Schrank, ein Tisch von dem einen 
oder dem anderen der führenden Kunstgewerbler her- 
rührte. Aus diesem scharf betonten persönlichen Gepräge, 
das sich natürlich auch in der gesamten übrigen Aus- 
stattung, dem Schmuck der Wände, der Decke, des Tep- 
pichs usw. aussprach, mußte sich aber selbstverständlich 
eine starke Gebundenheit für den Bewohner, ja sogar ein 
gewisser Zwang ergeben. Eigentlich paßte dieser mit 
seinem landläufigen Anzuge, der doch allgemein und nicht 
„individuell“ war, nicht in das Zimmer hinein; streng ge- 
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nommen, hätte auch der Anzug der Insassen von dem 
Wohnungskünstler besonders entworfen werden müssen, 
wie es denn in der Tat Gastwirtschaften gab, bei denan 
der Künstler auch die zum Raume abgestimmte Tracht 
der Kellner mit entworfen hatte. Dann aber bestand 
immer noch, und vielleicht um so krasser, der klaffende 
Unterschied zwischen den alltäglich aussehenden Gästen 
und der individuell gemachten Wirtschaft, 

Derartig hergerichtete Räume können immer nur ver- 
einzelte Sonderanforderungen, nicht aber das allgemeine 
Bedürfnis der Zeit befriedigen. Die Zeit fordert eine 
Zeitkunst, das heißt eine vereinheitlichte Form, die die 
Empfindung einer ganzen Gemeinschaft und nicht die 
eines Einzelwesens verkörpert. Die Entwicklung des 
modernen Kunstgewerbes hat gezeigt, daß die Überindivi- 
dualität sich nicht hat halten können und bald einer ver- 
allgemeinerten Form Platz gemacht hat, Eine neue All- 
gemeinkunst hält ihren Einzug, Wenn wir im Inlande 
auch heute noch hauptsächlich die Unterschiede zwischen 
der Art der verschiedenen Künstler beobachten, so zeigte 
sich doch das große Gemeinsame des neuen deutschen 
Kunstgewerbes gelegentlich schon auf Weltausstellungen 
ganz klar, wo die deutsche Abteilung immer als geschlos- 
senes, einheitliches Ganze dastand. 

Worin besteht das Gemeinsame der neuen deutschen 
Innenkunst? Zunächst, um einen Nebenumstand zu er- 
wähnen, darin, daß den Grundsätzen der Stoffechtheit, 
der guten und wahrhaftigen Bauart und der möglichsten 
Zweckmäßigkeit Genüge getan ist,  Scheinbauarten 
sowie Nachahmungen und Ersatzstoffe sind grundsätzlich 
vermieden. - Die Zweckform tritt an die Stelle der früheren 
Zierform. Vor allem aber sind auch rein künstlerisch Ge- 
meinsamkeiten vorhanden. Eine gewisse Knappheit des 
Umrisses, eine glatte, saubere Art, bei der die in den 
früheren Stilen üblichen verzierenden Gesimsausladungen 
und Zierate vermieden sind, ist für die Möbel das Be- 
zeichnende. Sie sind sachlich und haben darin eine go- 
wisse Verwandtschaft mit den anderen, unserer Zeit eigen- 
tümlichen Erzeugnissen, wie der Maschine. Man könnte 
die Schiffskabine als das Vorbild des neuen Zimmers bo- 
trachten, in der alles knapp, glatt und höchst zweckmäßig 
eingerichtet ist. Solche Grundsätze reihen die heutige 
Innenkunst in den Geist des Gegenwartstrebens ein, wo 
die weitgehende Fruchtbarmachung der Arbeit zum Grund- 
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satz erhoben ist und die wissenschaftliche Denkungsweise 
das Feld beherrscht. Daß dabei auf gute Verhältnisse, 
getällige Gestalt, geschlossenen Aufbau, überhaupt auf 
die Erfüllung aller Schönheitsgesetze Gewicht gelegt 
wird, ist eine Selbstverständlichkeit, das Architektonische 
versteht sich auch hier immer von selbst. Was nun aber 
den Stimmungsgehalt anbetrifft, so mag es richtig sein, 
daß in der Kunst vergangener Zeiten so viel mehr Be- 
häbigkeit, poetischer Geist und lebensfröhliche Entfaltung 
herrschte. Das entsprach dem damaligen Zeitgeist. 
Unsere Zeit verfolgt dafür andere Ziele, sie erstrebt das 
Gesunde, Helle, Freudige, sie schätzt den Naturgenuß und 
lechzt nach Luft, Licht, Bewegung, sie ist zu rastlos und 
lebhaft, um in dunklen Gewölben behaglich zu träumen. 
Wenn sich eine Kunst nicht im Einklang mit dem Leben 
und Streben der Zeit befindet, steht sie als Fremdkörper 
da. Eine harmonische Zeit muß immer die Gleichartigkeit 
aller Lebensäußerungen aufweisen, die Kunst kann nicht 
in anderen Kanälen laufen, als das allgemeine Zeit- 
empfinden. 

Dadurch, daß wir heute wieder aus dem Geiste der Zeit 
heraus allgemeingültige Formen entwickeln, die die For- 
derungen der Zweckmäßigkeit sowie der Schönheit in 
gleicher Weise erfüllen, ist ein großer Fortschritt gegen- 
über dem vom Künstler für jeden einzelnen Fall entworfe- 
nen Möbel erreicht. Nicht nur kann das bürgerliche EB- 
zimmer, Schlafzimmer, Horrenzimmer, Wohnzimmer wie- 
der in zwangloser Weise ausgestattet werden, sondern es 
ist auch wieder eine Allgameinverbreitung des guten Ge- 
schmackes ermöglicht. Nicht jeder kann sich Möbel von 
Künstlern zeichnen lassen, aber jeder wird mit Freuden 
geschmackvolle Möbel im Laden kaufen. Daß die Zimmer 
dann aufhören werden, in überlauter Weise den Namen 
des Künstlers auszurufen, wird eher als ein Vorteil bo- 
trachtet werden müssen. Ein Zimmer sollte eigentlich in 
erster Linie das Wesen dessen widerspiegeln, der es be- 
wohnt, und erst in zweiter Linie den Geist dessen, der es 
entworfen hat. 

Ein wirklich behaglicher, wohnlicher,. heimischer Ein- 
druck des Innenraumes kann auch ohne Aufwand von 
hohen Kunstformen schon durch allereinfachste Mittel 
erreicht werden. Gute Verhältnisse des Raumes selbst, 
eine wirkungsvolle Lichtzuführung, einheitliche Form, 
passende Farbengebung sind einige Erfordernisse, die in 
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allererster Linie erfüllt werden müssen. Es sind alles 
Forderungen mehr allgemeiner als besonderer Art, durch 
grundsätzliche Anordnungen erfüllbar, die auch nicht ein- 
mal einen besonderen wirtschaftlichen Aufwand erfordern. 
Geschmack kostet nicht mehr als Ungeschmack, häufig 
weniger. 

Die guten Raumverhältnisse sind das Wichtigste, Grund- 
maße und Höhe des Raumes stehen dabei natürlich in 
Wechselbeziehungen zu einander. Die Höhe der Räume 
müßte somit eigentlich je nach der Längen- und Breiten- 
ausdehnung des Zimmers verschieden sein. In der Tat 
kann man, um Mißverhältnisse zu beseitigen, die Decke 
in kleinen Zimmern ohne wesentliche Schwierigkeiten 
niedriger hängen. Bestimmte Verhältniszahlen für Länge, 
Breite und Höhe des Zimmers zu geben, wie es in Lehr- 
büchern geschieht, ist von Schaden, da hier allein die 
künstlerische Absicht maßgebend ist. Eine auf die Um- 
stände zugeschnittene wagrechte Wandteilung dient häu- 
fig als Verbesserungsmittel ungünstiger Höhenverhält- 
nisse. Zu hohe Räume erscheinen ungemütlich, ein breiter 
oberer Wandfries, der wie die Decke behandelt wird, ver- 
bessert den Eindruck. Gewölbe als Decken sind ein gutes 
Mittel, um besondere Wirkungen zu erzielen. Fast noch 
eindrücklicher als die Raumverhältnisse ist die Farbe. 
Hier sollte Willkür vermieden und immer nach einem 
bestimmten Plan vorgegangen werden, Besondere An- 
welsungen zu geben, erübrigt sich, da die Möglichkeiten 
außerordentlich mannigfach sind. Jede Stimmung kann 
erreicht, jede Farbe in Begleitung der dazu passenden an- 
deren Farben verwendet werden. Selbstverständlich ist 
vor allem den Neigungen der Bewohner Rechnung zu 
tragen. Aber nur Planmäßigkeit schafft den Eindruck 
von Einheit und Ordnung, ohne die eine architektonisch 
gute Wirkung nicht denkbar ist. Dieselbe Planmäßigkeit, 
die die geschmackvolle Frau in der Farbe ihres Kleides 
bekundet, und die wir selbst im Männeranzuge nicht ohne 
Schaden vernachlässigen, sollte mindestens auch bei der 
Herrichtung des Wohnraumes am Platze sein. Dabei ist 
möglichste Freudigkeit anzustreben, die anregt, erhebt, 
nach des Tages Mühen und Lasten heiter stimmt, Eine 
Fülle von Luft und Licht, Geräumigkeit, Freiheit ist das 
Ziel der heutigen Wohnung, und mit diesem vertragen sich 
nur helle, lebhafte, entschiedene Farben. Auch solche kön- 
nen zu einer Einheit zusammengestimmt werden. Die für die 
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letzten fünfzig Jahre in Deuschland bezeichnend gewesene 
Stumpf- und Tieffarbigkeit, die Herrschaft der Schmutz- 
farben in Behangstoffen und Teppichen sollte endlich be- 
seitigt und eine selbständige, kühne, auf sicherem Gefühl be- 
gründete Farbigkeit an ihre Stelle gesetzt werden. Gerade 
hier ist noch viel zu tun. Freilich müßten die Erzeuger 
der Ausstattungsstoffe mitgehen, die gerade hier bedenk- 
lich hinter der Zeit einherhinken. Es fehlt dringend an 
gutfarbigen und gutgemusterten Stoffen. Der Anfang zu 
solchen ist von einzelnen Herstellern mit Hilfe von Künst- 
lern gemacht worden. Möchte bald die große Allgemein- 
erzeugung folgen. 

Wenn es sich um ausgedehnte Hausanlagen handelt, 
kommt dem Festraume eine besondere Bedeutung und 
demgemäß auch eine besondere Ausstattung zu. Er ver- 
hält sich zum Alltagsraume wie das Festkleid der Frau 
zum Haus- und Straßenkleide. Wie hier, so ist dort nicht 
nur ein besonderer Aufwand erlaubt, sondern es wird 
auch der künstlerischen Erfindung Raum gelassen. Als 
Fosträume kommen im großen Wohnhause etwa der Mu- 
sikraum oder ein Gesellschafts- und Tanzsaal in Betracht, 
Sie werden sich mit Recht vom Alltagsraume in der gebun- 
deneren Form und in einer glanzvolleren, geschmückten 
Ausstattung unterscheiden. Aber der Alltagsraum sollte, 
bei aller Freudigkeit, einfach und natürlich bleiben. 
Goethe hat bekanntlich mal ausgesprochen, daß es 
ihm unmöglich sein würde, in einem Zimmer mit voll- 
endeter Einrichtung zu arbeiten, diese zöge seinen Geist 
ab. Die heute vielfach hervortretende Sucht, allen Räu- 
men, auch den Alltagsräumen, eine hochgesteigerte künst- 
lerische Ausbildung zu geben, führt ins Unnatürliche und 
trägt vom Standpunkte der Goetheschen Wahrheit den 
Vorwurf der Zweckwidrigkelt in sich. 

Der freier gehandhabte, ungebundene Innenraum hat 
zudem den Vorteil, daß er auch den Bewohnern größeren 
Spielraum in der Ausschmückung der Wohnung gewährt. 
Das bezieht sich ganz besonders auf Kunstwerke. Es sind 
vorzugsweise Gemälde, die unterzubringen von vielen Bau- 
herren gewünscht wird. Bildhauer und Maler beklagen 
sich häufig deshalb über den sogenannten modernen In- 
nenraum, weil er kaum Platz lasse, Gemälde zu hängen 
und Bildwerke aufzustellen, und weil eine zu weit ge- 
triebene architektonische Aufmachung diesen nicht ge- 
nügende Anerkennung zukommen lasse. Nun ist richtig, 
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daß eine sehr stark gebundene Form des Zimmers die be- 
kannten Tafelbilder in Goldrahmen und die üblichen 
Plastiken nicht immer verträgt. Das liegt aber ebenso oft 
an den Malereien und Bildhauerwerken als an dem Raum, 
Hier tritt die heutige grundsätzliche Verschiedenheit zwi- 
schen der landläufgen, rein malerischen Art der Bild- 
werke und der architektonischen Art alles Baulichen 
schroff zutage. Das ist nicht immer so gewesen. Die Ma- 
lerei und Bildhauerkunst waren in früheren Zeiten ge- 
bunden, gewissermaßen selber architektonisch, so dal sie 
innerhalb der Architektur, ohne als Fremdkörper zu 
wirken, ihren natürlichen Platz fanden, Streng gebundene 
Kunstwerke, wie Bilder von Feuerbach, Mardes und den 
heutigen Stilisten vertragen sich auch jetzt noch sehr gut 
mit einer archıtektonisch ausgebildeten Wand. Sie können 
in diese ohne Umständlichkeiten fest eingesetzt werden. 
„Genreplastik“ und Malerei anekdotischer Art aber ordnen 
sich überhaupt nie ein: der als unerläßlich betrachtete 
protzende Goldrahmen muß für solche Gemälde dann 
gleichsam als Schutzwall herhalten gegen alles Nachbar- 
liche. Den vollkommensten Einklang zwischen bildender 
Kunst und Architektur schafft erst das eingefügte Wand- 
bild und das für die Architektur gefertigte Bildwerk, Sie 
bilden mit dem Raum, von dem sie ein lebendiger Teil 
sind, eine Einheit. Alle früheren Leistungen der bildenden 
Kunst waren solche mit der Architektur zusammengehende 
Worke. 

Sollen überhaupt Kunstwerke untergebracht werden, 
so gibt es, scharf gefaßt, nur zwei zum Ziele führende 
Wege: entweder das Kunstwerk wird für den Raum ge- 
macht, oder der Raum wird um das Kunstwerk gebaut. 
Aber nur echte Kunst kommt bei solchem Beginnen in 
Frage. Auf dem Kunstmarkt sind für den guten Raum 
geeignete Werke nicht alltäglich, außerordentlich häufig 
sind Gemälde und Bildwerke, bei denen es nicht lohnen 
würde, einen Raum für sie zu bauen. Der heutige durch- 
schnittliche Kunstbesitz ist überhaupt im besten Falle 
noch bunt und mannigfaltig, die Aufgabe, ihn schicklich 
unterzubringen, ist daher nicht leicht und kann völlig 
befriedigend kaum gelöst werden. Man will den Eindruck 
eines Museums vermeiden, dessen Wände mit Gemälden 
vollgepflastert sind. Anderseits hat man, wenn nicht 
gerade Riesenräume da sind, im Wohnhause keinen Über- 
fluß an Wandfläche. Sollen die Gemälde in einem Wohn- 
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zimmer untergebracht werden, so ist die beste Lösung 
immer noch die, die Zimmerwand völlig ungegliedert zu 
lassen und in einem hellen Ton zu streichen oder sie 
irgendwie neutral zu bekleiden. Für wirkliche Sammler 
ist aber stets ein besonderer, museumartiger Raum an- 
zustreben, für den dann die Unterbringung der Kunst- 
werke das eigentliche Ziel der Gestaltung ist, dem auch 
die beste Beleuchtung (schräges Oberlicht) zugeführt, und 
der auf die Aufnahme von jeder Art von Kunstwerken von 
vornherein eingerichtet werden kann. Einem solchen 
Sammlungsraum dann die Nebenbestimmung eines Ar- 
beitszimmers des Herrn zu geben oder etwa die eines Emp- 
fangszimmers, steht natürlich nichts im Wege. Im Gegen- 
teil, es ist erwünscht, den Sammlungsraum in den täg- 
lichen Verkehr zu ziehen. 

Ganz im allgemeinen sollte der Grundsatz festgehalten 
werden, sich lieber mit ganz wenigen, aber guten Dingen 
im Hause zu umgeben als mit vielen minder guten. Gilt 
das vorzugsweise von Kunstwerken, so ist es ebenso zu- 
treffend für die Bestandteile der Raumausstattung. Gerade 
hier aber ist noch viel zu bessern. Wann endlich wird 
der Sinn dafür geweckt werden, daß ein einfach und ge- 
diegen gebautes Möbel ohne Verzierungen, ohne hergeholte 
Gruppierung, aber aus gutem Holz, die würdigste Um- 
gebung ist, in der sich der Mensch aufhalten kann? Wann 
endlich wird die Überzeugung Platz greifen, daß Zierat, 
Bildwerke, kunstgewerbliche Gegenstände, wenn sie uns 
erfreuen sollen, vor allem einen Kunstwert haben müssen? 
Schmuck an sich ist.nichts unbedingt Nötiges. Auch ein 
geistig reiches Leben kann sich in ungeschmückten 
Räumen abspielen, worüber ein Besuch der Weimarer 
Zimmer, in denen Goethe und Schiller ihre unsterblichen 
Worke schufen, keinen Zweifel übrig läßt. Wird aber 
Schmuck gewünscht, so sei er edel und bedeutsam, Eine 
einzige, von einem Künstler gefertigte Bleistiftzeichnung 
ist wertvoller und wichtiger als ein ganzer Möbelwagen 
voll Ölkopien und Farbendrucke, wie sie die heutige Woh- 
nung füllen. Es genügt, wenn ein einziges gutes Bild die 
Wand schmückt, sie braucht nicht mit anspruchsvollen, 
goldgerahmten Dutzendbildern überpflastert zu sein. Kunst 
ist nie Alltagsware, jedes einzelne Stück wirklicher Kunst 
muß aus der besten Empfindung eines besten Kopfes ge- 
boren sein. Andernfalls ist es keine Kunst. Minderwerti- 
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ger Ersatz aber ist gerade in der Kunst verwerflich, weil 
er das Höchste gleichsam verspottet und herunterzieht. 

Soviel sei über die rein geschmackliche Seite der Raum- 
ausstattung gesagt. So wichtig sie ist, wichtiger noch als 
sie ist die auf den Gebrauch gerichtete. Wie das Haus, 
so ist jeder einzelne Raum vorzugsweise ein Gebrauchs- 
gegenstand, nicht ein ästhetisches Übungsbeispiel. Es ist 
daher selbstverständlich, daß der Gebrauch vor allem die 
erste Berücksichtigung findet, Die Gebrauchsanfor- 
derungen sind es, die unbedingt die Richtlinien für die 
Anlage sowohl wie für die Ausbildung des Zimmers vor- 
zeichnen; und zwar schon bei der Entstehung der allor- 
ersten Grundrißskizze. Gerade für das heutige Haus ist 
die Zweckmäßigkeit die erste Wesensbedingung. Früher 
gab es nur Allgemeinzimmer, die Gebrauchsbestimmungen 
der einzelnen Räume waren noch nicht getrennt. Das 
Zimmer, in dem man aß, diente auch als Wohnzimmer, 
jedes Zimmer war gelegentlich Schlafzimmer. Bei der 
Verzweigung der heutigen Lebensansprüche wäre ein 
Haus mit Allgemeinzimmern eine fehlerhafte Anlage. Sind 
solche Zimmer noch in der Mietwohnung üblich, wo sie 
dem wechselnden Gebrauch der nacheinander einziehen- 
den Mieter gerecht werden müssen, so bleibt im Eigen- 
hause sicher das. Eßzimmer ein für allemal das Eßzimmer; 
das Zimmer des Herrn, das Wohnzimmer, das Musikzim- 
mer, die Schlafzimmer behalten stets ihre ihnen von An- 
fang an zugeteilte Bestimmung. Daraus folgt aber, .daß 
sie planmäßig und ganz auf ihren Zweck zugeschnitten 
sein müssen. Ihre Verschiedenheit ist vergleichbar der 
Mannigfaltigkeit der Anzüge, die wir heute tragen. Auch 
hier gab es im 18. Jahrhundert nur die Allgemeinformen 
des Sonntags- und des Wochentagsanzuges. Heute be- 
sitzen wir einen Besuchsanzug, einen Reiseanzug, Sonder- 
anzüge für die verschiedenen Berufe, Sportanzüge zum 
Spiel, zum Rudern, zum Turnen, zum Wandern. Wir 
wechseln den Anzug heute nicht mehr nach Sonntag und 
Wochentag, sondern nach Gebrauchsrücksichten. Hat sich 
so die Kleidung nach dem Zweck gestaltet, so ist genau 
dasselbe bei den Zimmern des Hauses zu fordern. 

Man sollte meinen, diese Rücksicht auf den Gebrauch 
sei völlig selbstverständlich und fände keinerlei Wider- 
spruch. Dem ist aber nicht so. Architekten, die haupt- 
sächlich die Wiederanknüpfung an das 18. Jahrhundert 
empfehlen, behaupten, die Bedürfnisse seien heute noch 
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dieselben wie damals, infolgedessen könne auch das Haus 
dasselbe sein. Dies mag man als eine ihnen bequeme Ver- 
teidigung ihres Kunstwollens auffassen. Was soll man 
aber sagen, wenn der Satz aufgestellt wird, der wirkliche 
Architekt werde auf die Möbelstellung im Zimmer keine 
Rücksicht nehmen? Die Möbel, so heißt es, stelle später 
der Bewohner so wie es ihm beliebe ins Zimmer. Wer 
solche Ansichten vertritt (und sie finden sich hier und da 
noch in der angesehensten Fachliteratur vor), der überant- 
wortet den unglücklichen Hausbewohner dann jenem ge- 
nugsam bekannten Eßzimmer, in dem er keinen Anrichte- 
schrank, jenem Herrenzimmer, in dem er keinen Schreib- 
tisch, und jenem Musikzimmer, in dem er keinen Flügel 
stellen kann; das eine Mal ist die Mitteltür im Wege, das 
andere Mal ist die Beleuchtung falsch, das dritte Mal ist 
die Wand zu kurz; oder die zweckmäßige Möbelstellung 
wird verhindert durch Heizkörper oder Pfeiler oder 
Mauervorsprünge. Dafür verfügt er vielleicht über streng 
architektonische Räume; das Bewußtsein der durchgeführ- 
ten Architektonik mag ihn über die Unbrauchbarkeit hin- 
wegtrösten. Hier muß der Bauherr genau aufpassen und 
auf der Einhaltung der Gebrauchsfähigkeit beharren, 

Der erste Grundsatz beim Gestalten der Zimmer ist die 
Benutzbarkeit, die sich eben gerade in der Stellung der 
Möbel zu erkennen gibt. Schon bei der allerersten Grund- 
rißskizze muß bedacht werden, wo und wie im Eßzimmer 
der Eßtisch, der Anrichteschrank, der Frühstücktisch 
steht; wie im Schlafzimmer die Betten, der Ankleidetisch 
der Frau, die Wandschränke untergebracht worden; die 
Stellung des Flügels gibt geradezu den Ausschlag für die 
Anlage des Musikzimmers; in der Küche muß von vorn- 
herein die Stelle des Küchenherdes und des Küchentisches 
festgelegt werden, denn beide Plätze müssen gut 
beleuchtet sein; und wenn die Rauchrohre an der falschen 
Stelle liegen, kann die ganze Küche unbrauchbar werden. 

So finden sich gewisse Grundanforderungen bei jedem 
einzelnen Raum ein. Würden sie nicht berücksichtigt, so 
würde der Raum seinen Zweck verfehlen. Sie aufzu- 
zählen, ihre Folgen zu erörtern, zu untersuchen, wie sich 
daraus die endgültige Gestaltung jedes Zimmers und im 
weiteren Verlauf des ganzen Hauses ergeben muß, das 
wird die Aufgabe der folgenden Abschnitte sein. 
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15. Über Erker, Kamine und andere 
Sonderbestandteile des Innenbaues 


Das künstlerische Ziel der Gestaltung des inneren so- 
wohl wie des äußeren Hauses ist, wohlgestaltete und 
ebenmäßige Gebilde zu schaffen. Das ist eine Selbstver- 
ständlichkeit. Der Weg wird unter gewöhnlichen Ver- 
hältnissen zur Symmetrie führen. Diesem Ziele steht auch 
die Zweckbestimmung meistens nicht im Wege. In eini- 
gen Fällen gibt aber gerade die Zweckbestimmung dem 
Architekten häufig Anlaß zu besonderen Gestaltungen, 
die über das Symmetrische hinausgreifen. Es können da- 
durch statt der regelmäßigen Räume verzweigte und ge- 
gliederte entstehen. Unbedingte Regelmäßigkeit zu for- 
dern, wenn der Gebrauch ihr im Wege steht, wäre Zwang 
und Gewalt, Aus Gründen der Wohnlichkeit und der Be- 
nutzung können sich Sondergestaltungen ergeben, An- 
hängsel an die regelmäßigen Raumgebilde, Ausbauten, 
Zusammenziehungen, Einstellungen in die Räume, Neben 
dem Gebrauch, der sie hervorgerufen hat, haben diese un- 
symmetrischen Gestaltungen aber auch künstlerische 
Reize, die als Mittel zur Steigerung der Raumwirkung 
nicht zu verachten sind. Und schließlich entsprechen sie 
der Eigenart unserer heimischen Bauüberlieferung, die 
im Gegensatz zur italienisch-französischen stets den 
Zwockmäßigkeits- und künstlerischen Wert solcher Son- 
dergestaltungen erkannt und sie mit Vorliebe im Woh- 
nungsbau angewendet hat. 

Als Anhängsel an ein Wohnzimmer kommt hauptsäch- 
lich der Erker in Betracht. Der Erker ist ein eigenster 
Bostandteil der nordischen Baukunst, er ist in der klassi- 
schen sowie der heutigen südländischen Hausbaukunst so 
gut wie unbekannt. Daß er gerade in nördlichen Ländern 
mit Vorliebe angewandt worden ist, hat seinen Grund in 
den hier vorwaltenden Witterungsverhältnissen. Für den 
Südländer ist das Zimmer bei weitem nicht in dem Maße 
Aufenthaltsraum wie für den Nordländer. Dieser ist 
mehr als der Südländer genötigt, sich aus der freien 
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Natur unter das schützende Dach des Hauses zurückzu- 
ziehen. Das Fenster bietet ihm dann die Vermittlung nach 
außen, der Fensterplatz wird zum Lieblingsplatz des Be- 
wohners. Der Wunsch nun, diesen Fensterplatz beson- 
ders anzlehend zu gestalten, hat den Erker entstehen 
lassen. Man rückt das Fenster gewissermaßen hinaus, 
so daß der Blick nach mehreren Seiten schweifen kann. 
In der alten deutschen Hausbaukunst wurde das Erker- 
plätzchen, um von dort den Überblick über das Zimmer 
zu erleichtern, mit Vorliebe um ein paar Stufen erhöht 
und gleichzeitig die Erkerdecke gesenkt. In der Hausbau- » 
kunst anderer nordischer Länder lag der Erkerplatz auf 
der Höhe des übrigen Zimmerfußbodens, und die Zimmer- 
decke lief in den Erker ohne Unterbrechung hinein. In 
der künstlerischen Wirkung sind beide Erkerarten grund- 
verschieden, bei der einen Art ist der Erker ausgesproche- 
nermaßen ein Anhängsel, der die geschlossene räumliche 
Wirkung des Zimmers bestehen läßt, bei det anderen wird 
or zu einer Erweiterung des Zimmers, die den Eindruck 
der -Größenausdehnung erhöht. Unzählige alte Beispiele 
erläutern dies. 

Ist es nun nicht am Platze, dem Erker auch in der heu- 
tigen Hausbaukunst sein altes Recht zu lassen? Bei dem 
klassizistischen Architekturschema, das heute wieder 
weitgehend aufgenommen wird, ist das meistens nicht 
möglich. Erker passen hier nicht zur Fassade und sind 
deshalb unbeliebt. Aber der Bauherr sollte, wenn er 
einen Erker zu haben wünscht, darauf dringen, daß er ihn 
erhält, wodurch er, abgesehen von allem anderen, auch 
Sn EA unserer heimischen Überlieferung fördern 
würde, 

Es versteht sich, daß Erker besonders dann einen Sinn 
haben, wenn sie auf einen anziehenden Punkt der Außen- 
welt gerichtet sind. So ist ein Erker, der in den Blumen- 
garten hineinragt, von besonderem Reiz, er kann aber 
auch die landschaftliche Aussicht erschließen, oder er 
wird in einem nördlichen Raum dazu dienen, noch einen 
Strahl der Sonne einzufangen (Abb. 87). Im Innern bildet 
er stets eine Bereicherung in künstlerischer Hinsicht wie 
für den Gebrauch. In künstlerischer Hinsicht, indem er 
den Reiz der Raumwirkung steigert, für den Gebrauch, 
indem er eine behagliche Sitzecke schafft. 

Die Grundform des Erkers kann die denkbar verschie- 
denartigste, sie kann rechtwinklig, rund oder vieleckig 


150 


sein (Abb. 87 bis 90). In allen Fällen aber- sollte sein 
innerer Durchmesser ein gewisses Maß einhalten, das 
durch die in dem Erker unterzubringende Sitzgelegenheit 
bestimmt wird. Man wird den Wunsch haben, an den 
zwei gegenüberliegenden Seitenwänden Bünke und zwi- 
schen den Bänken noch einen Tisch aufzustellen. Da- 
durch ergibt sich von selbst eine Mindestbreite von etwa 
2% Meter. Erker, die unter 2 Meter breit sind, sind zum 
Sitzen so gut wie untauglich. Es ist bezeichnend, daß, 
wo sie gebaut worden sind, der unglückliche Bewohner 
nichts anderes mit ihnen anzufangen weiß, als daß er eine 
Blattpflanze hineinschiebt. Dadurch wird der Zweck des 
Erkers, nämlich dort sitzend ins Freie zu schauen, ins 
Gegenteil verkehrt. Recht unbequem sind in Erkern die 
Heizkörper, deren Unterbringung ja sonst immer am pas- 
sendsten unter der Fensterbrüstung erfolgt. Unmittelbar 
an den Heizkörpern zu sitzen, ist unangenehm. Da sie 
doch meistens mit irgendeiner Verkleidung versehen zu 
werden pflegen, ist immer noch das Beste, diese Verklei- 
dung mit einer festen Sitzbank zusammenzubauen, der- 
gestalt, daß die Rückenlehne, in Stabgitterwerk gebildet, 
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die obere Hälfte des Heizkör- 
pers zudeckt, während die un- 
tere sich hinter dem Sitz dem 
Auge entzieht. Die Luft streicht 
unter dem Sitz an dem unter- 
sten Teil des Heizkörpers hin- 
auf und entweicht erwärmt 
durch ein in der Fensterbank 
eingelassenes Gitter, ohne den 
auf der Bank Sitzenden zu be- 
lüstigen (Abb. 91). 

Der Erker kann auch für 
besondere Verrichtungen be- 
stimmt sein und muß dann 
die dafür nützliche Größe 
haben. Es hat etwas Entzückendes, in einem Erker des 
Eßzimmers, der nach Osten hinausgeht, am frühen Mor- 
gen, mitten im Sonnenschein, das Frühstück einzuneh- 
men (Abb. 87, 88, 90, 93). In der Bibliothek können Erker 
als behagliche und dem Verkehr entrückte Leseräume ein- 
gerichtet werden (Abb. 9), im Zimmer der Frau als Näh- 
platz, im Schlafzimmer kann er zur Aufstellung des An- 
kleidetisches der Frau dienen. Es ist selbatverständlich, 
daß in allen solchen Fällen die Möbel und Ausstattungs- 
stücke dem Erker angepaßt sein müssen. 

Wie beim Erker, so begegnen wir auch beim gewöhn- 
lichen Fenster einer Auffassung der nordischen Baukunst, 
die grundsätzlich verschieden ist von der klassizistischen. 
Für die nordische Baukunst ist das Fenster stets der Aus- 
gangspunkt der Gestaltung des Innenraumes gewesen. 
Hier stoßen wir auf das altüberlieferte Reihenfenster, das 
dem Raum ein so anheimelndes Gepräge gibt und übrigens 


Abb. 91. Sitzbank vor Heiz- 
körper in Fensternische 


Abb. 92/93. Erkerreihe in einer Bibliothek. Frühstückserker 
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Abb. 94, Reihenfenster 


auch in der äußeren Architektur sehr reizvoll ist, Die 
Fenster sind meistens nur niedrig, dafür ist die Längen- 
ausdehnung der Lichtfläche sehr groß (Abb. 9%). Die 
trauliche Wirkung ist mit der meist vorhandenen Niedrig- 
keit der Zimmer eng verknüpft; wer heute auf hohe Räume 
nicht verzichten mag, wird den schönen Eindruck der 
alten Räume auch bei Reihung der Fenster nicht er- 
reichen. Im ausgesprochenen Gegensatz zur nordischen 
baut die klassisch-italienisch-französische Baukunst in 
regelmäßigen Abständen Maueröffnungen, in die die Fen- 
ster eingesetzt werden (Abb. 95). Die Lichtzuführung wird 
dadurch zerrissen, denn zwischen den einzelnen Fenstern 
befinden sich Fensterpfeiler, die im Gegensatz zu den 
Lichtflächen fast schwarz erscheinen. Durch die ent- 
stehenden Licht- und Schattenkegel wird Unruhe in den 
Raum gebracht. An den Fensterpfeilern kann man weder 
ein Bild aufhängen noch ein Möbel stellen, es sei denn, 
daß man selbst wünscht, daß sie dort nicht gesehen wer- 
den, Die französische Kunst hat sich damit geholfen, 
Spiegel anzubringen, deren zurückstrahlendes Licht die 
schwarzen Flecken aufhebt. 
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Die eine wie die andere Art der Lichtzuführung hat in 
bestimmten Fällen ihre Begründung. Die gleichmäßig über 
die Frontfläche verteilten Fenster sind eine Notwendigkeit, 
wenn der Architekt der südländischen Fassadenkunst 
folgt. Am reizvollsten für den Wohnraum aber, darüber 
kann kein Zweifel sein, ist die nordische Art, die die 
Lichtquellen zusammenzieht (Abb. 9%). Sie ist, gerade so 
wie der Erker, dadurch entstanden, daß der Nordländer 
stets mehr auf das Zimmer angewiesen war und daher 


Abb. 95. Lichtzuführung Abb. 96. Lichtzuführungaus 
aus gleichmäßig verteilten einheitlicher Lichtquelle 
Fenstern 
besonders dem lichtspendenden Fenster seine Zuneigung 
angedeihen ließ. Da wir noch immer im Norden wohnen, 
sollte diese Eigenart auch dem heutigen Hause erhalten 
bleiben. Durch die geeignete Fenstergröße kann dem 
wechselnden Lichtbedürfnis gefolgt werden. So wird etwa 
ein Fenster an der Schmalseite eines Zimmers ganz breit 
und hoch gestaltet; an anderen Stellen, etwa an einem 
Kaminerker, können kleinere, den Kaminplatz beleuch- 
tende Fenster angebracht werden, Nach einer besonders 
schönen Aussicht hin kann eine große Spiegelscheibe ein- 
gesetzt werden, die ein prächtiges Landschaftsbild er- 
schließt, eingerahmt von der dunklen Fensterleibung. 
Rückt man das Fenster um ein geringes hinaus, so erhält 
man auf dem verbreiterten Fonsterbrett einen guten Platz 
zum Aufstellen von Blumen. Man kann auch vor dieses 
Blumenfenster noch eine innere Scheibe setzen, wobei es 
sich empfiehlt, die Brüstung bis auf 55 cm über dem Boden 
herunterzurücken (Abb. 97 bis 99), damit der Zimmer- 
bewohner auch im Sitzen noch auf die Blumen schauen 
kann. Das Fensterbrett kann eine Metallausfütterung er- 
halten, auf die Kies aufgebracht wird als Untergrund für 
die aufzustellenden Topfpflanzen; die Zwischenräume 
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können mit Moos ausgefüllt werden, so daß die Töpfe der 
Pflanzen vollständig im Grünen verschwinden. Der Ge- 
danke würde naheliegen, den ohnedies in der Fenster- 
leibung unterzubringenden Heizkörper als eine kleine 
Wintergartenheizung zu betrachten. Hiervor ist zu 
warnen, die Blumen gedeihen nicht, wenn sie dem warmen 
Luftstrom der Sammelheizung ausgesetzt werden. Auch 
bei gewöhnlichen Doppelfenstern können zwischen den 


sisii iasi 

Abb, 98 und 99. Blumenfenster. Grundriß und Schnitt 
Fenstern Blumen stehen, wenn man die Entfernung des 
äußeren vom inneren Fenster etwas größer hält als sonst. 
Selbstverständlich bereiten in einem solchen Zwischen- 
raum stehende Blumentöpfe, wenn beide Fenster nach 
innen schlagen, Unbequemlichkeiten beim Fensteröffnen. 
Wenn es nicht möglich sein sollte, die äußeren Flügel 
nach außen schlagen zu lassen, sorgt ein im äußeren 
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Fenster angebrachter kleiner Lüftungsflügel dafür, daß 
man nicht beim Lüften jedesmal das ganze Fenster zu 
öffnen und die Blumentöpfe zu entfernen braucht, 

Eine Betrachtung besonderer Art erfordert der Kamin. 
Das offene Feuer war ursprünglich in allen Ländern, in 
denen die Menschen im Winter zur Erwärmung des 
Wohnraumes genötigt waren, das einzige Heizmittel, hat 
aber in der späteren Wohnungsentwicklung der nördlichen 
Gegenden dem Ofen Platz gemacht und ist nur in den 
Ländern mit milderen Witterungsverhältnissen, Frank- 
reich, Italien, auch England, bis auf den heutigen Tag er- 
halten geblieben. Mit der Einführung der Sammelheizung, 
die bei allen besseren Hausausführungen sich das Feld er- 
obert hat, ist der Ofen bei uns in großem Umfange außer 
Dienst gesetzt worden. Statt zwölf Öfen in zwölf Zimmern 
zu heizen, braucht man jetzt nur einen Ofen für alle zwölf 
im Gang zu halten; beseitigt ist ferner die dauernde Ver- 
unreinigung des Hauses durch Zutragen von Heizstoffen 
in die Zimmer, es entfällt auch die Mühe des Zutragens 
selbst. Trotz aller dieser Vorteile aber hat doch die Sam- 
melheizung, wie später besprochen werden wird, ihre 
Schattenseiten. Der Ofen, ebenso wie der Kamin, waren 
2. B. nicht nur Heizvorrichtungen, sondern das brennende 
Feuer zog auch beständig einen starken Luftstrom aus 
dem Zimmer und beförderte diesen zum Schornstein 
hinaus. Dadurch trat von selbst eine fortlaufende Luft- 
erneuerung ein. In einem mit Sammelheizung geheizten 
Zimmer hört aber die Lufterneuerung auf, was gesund- 
heitlich ein Nachteil ist. Hier setzt nun der als Hilfs- 
fouerung hinzugezogene Kamin höchst wohltätig ein. 
Nicht nur bei brennendem Feuer entlüftet er das Zimmer, 
sondern läßt auch die Zimmerluft abströmen, wenn das 
Feuer erloschen ist, so lange diese nur wärmer ist als 
die Außenluft. So ist der Kamin ein Wohltäter nach einer 
Richtung hin, an die man nicht in erster Linie denkt. 
Als Heizvorrichtung kann der Kamin selbstverständlich bei 
unserem deutschen Wetter die Sammelheizung nicht er- 
setzen. Aber er leistet bei gewissen Gelegenheiten un- 
schätzbare Dienste. So namentlich in der Übergangszeit, 
wo man am Tage die große Heizung nicht mehr oder noch 
nicht braucht, dagegen am Abend doch etwas fröstelt. Es 
ist dann eine Wohltat, abends das Kaminfeuer anzünden 
zu können, Auch kommen im Spätfrühjahr, Sommer und 
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Frühherbst regnerische, kalte Tage vor, an denen man ein 
Kaminfeuer dankbar begrüßt. 

Aber bei aller Nützlichkeit ist der Kamin doch im Grunde 
eine Zugabe zu einem Zimmer, die schon der Kostspielig- 
keit wegen nicht überall Eingang finden kann, Er ist 
etwas, das vor allem Freude macht, ähnlich wie der 
Springbrunnen im Garten. Da das so ist, so sollte diese 
Freude nicht durch nichtsnutzige Täuschungen vergällt 
worden, Selbstverständlich können nur echte Feuer- 
kamine in Frage kommen, in denen man die Flamme 
züngeln, das Holz knistern, die Holzscheite sich verzehren 
sieht. Statt dessen werden heute bei uns tönerne Nach- 
bildungen von Holzscheiten durch rotgefärbtes elektri- 
sches Licht bengalisch beleuchtet, um den Eindruck von 
brennendem Feuer zu erwecken, oder Terrakottabrocken 
durch Gasflammen so zum Glühen gebracht, daß man sie 
für brennende Steinkohlen hält! Diese Attrappenkamine 
sind bei uns so allgemein geworden, daß man in weitesten 
Kreisen gar keine echten Kamine mehr kennt und unter 
Kamin von vornherein ein solches nichtswürdiges Schein- 
stück versteht. 

Die gute Bauart. des Feuerkamines ist in Deutschland 
zlemlich in Vergessenheit geraten und heute wenig be- 
kannt; das ‚ist der Grund für die vielfach begangenen 
Fehler, Falsch gebaute Kamine rauchen bekanntlich. So 
sehr rechnet man bei uns mit dieser Untugend, daß man 
nur das Wort Kamin zu nennen braucht, um die Einrede 
des Bauherrn hervorzurufen, daß ein Kamin ja rauche. 
Demgegenüber sei gesagt, daß bei der rechten Beachtung 
aller Einzelheiten das Rauchen des Kamines unter allen 
Umständen ausgeschlossen ist. Wesentlich ist hier vor 
allem der gehörige Querschnitt des Schornsteinrohres, Da 
wir in Deutschland eine Mehrzahl von gewöhnlichen Ofen- 
rohren in dasselbe enge Schornsteinrohr leiten können, 
sind wir bei unseren Feuerungsanlagen an kleine und 
kleinste Rohrquerschnitte gewöhnt, Ein Kaminrohr sollte 
man aber niemals unter 20:27 cm anlegen; besser noch 
ist ein quadratischer Querschnitt von 27:27 cm, Eine 
weitere wichtige Vorsichtsmaßregel ist die, daß das Kamin- 
rohr seinen Ursprung im Kamin selbst finden muß, weil 
sich bei seiner Herunterführung in den Keller störende 
Gegenströme aus dem unteren totliegenden Teil des Rohres 
ergeben. Schließlich sind die Maße der Tiefenausdehnung 
und der Vorderöffnung des Feuerloches von Bedeutung. 
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Das Innere des Kamins wird am besten mit Tafeln aus 
feuerfestem Ton ausgekleidet, denen auch die größte 
Hitze nichts schadet. Das Brennholz ruht auf einem 
schmiedeeisernen Rost, oder, mehr an die Urform der 
Feuerstelle anschließend, auf geschmiedeten Feuerböcken. 
Unter dem Rost wird passend ein Aschenschubkasten ein- 
gefügt. Eine verstellbare Schürze im oberen Drittel der 
Kaminöffnung, durch die der Luftzustrom geregelt werden 
kann, mag ängstlichen Gemütern die letzte Beruhigung 
darüber geben, daß ein Rauchen nicht eintreten kann; 
denn bei Neigung zum Rauchen (etwa beim Anzünden des 
Feuers) braucht nur die Kaminöffnung durch Herunter- 
ziehen der Schürze verkleinert zu werden, um ein sofor- 
tiges, heftiges Ziehen des Kamins herbeizuführen. Bei 
einem gut angelegten Kamin wird man jedoch kaum je- 
mals in die Lage kommen, die Schürze niederzulassen. 
Da, wo die Kaminhöhle in das Rauchabzugsrohr über- 
geht, wird meistens eine verstellbare Klappe eingefügt, 
durch deren Verschluß bei feuerlosem Kamin eine zu starke 
Entwärmung des Raumes und im Sommer der Rücktritt 
riechender Kamindünste verhindert werden kann. Wie 
alle Klappen, setzt aber auch diese den Unkundigen leicht 
in Verwirrung, so daß es fraglich ist, ob sie nicht besser 
weggelassen werden soll. Der Kamin kann mit Holz 
sowohl als mit Kohlen geheizt werden. Am angenehmsten 
und unterhaltendsten ist natürlich das knisternde Holz- 
feuer. Es ist ratsam, hartes Holz zu wählen (Eiche oder 
Buche), weil weiches Holz mit großer Schnelligkeit weg- 
brennt. Der Fußbodenteil unmittelbar vor dem Kamin 
wird wegen der herausspringenden Funken am besten mit 
Platten gelegt. In den Abbildungen 100 und 101 ist ein 
zuverlässig angelegter Feuerkamin in Grundriß und 
Schnitt dargestellt. 

Sind für die innere Bauart reine Gebrauchsgründe maß- 
gebend, so handelt es sich bei der Gestaltung der äußeren 
Umrahmung um rein künstlerische Gesichtspunkte. In 
allen geschichtlichen Zeiten ist der Kamin der Glanzpunkt 
der Zimmerausstattung gewesen, er bildet meistens das 
Prunkstück des Raumes, auf das aller Schmuck zusam- 
mengezogen ist. Reiche bildhauerische Arbeit in Stein oder 
Bronzeguß, Holzschnitzerei, Metallkunst, Schmuckformen 
in gebranntem Ton begegneten uns auf Schritt und Tritt. 
Der Kamin ist immer, wo man ihn auch findet, von sol- 
cher Wichtigkeit für das Raumbild, daß er der Architektur 
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des Zimmers den Stempel aufdrückt. In den südlichen 
Ländern ist die Grundform der um das Feuerloch geführte 
architektonische Rahmen, der oft von einem bis an die 
Decke reichenden, rahmenartigen Aufbau überragt wird. 
Dieser Aufbau faßt stets ein Bildwerk oder einen Spiegel 
in sich. In England findet man freiere Gestaltungen. 
Namentlich hat die Architekturbewegung des 19. Jahr- 
hunderts wieder eine große Mannigfaltigkeit an Formen 
erzeugt, Man begegnet hier gelegentlich auch rein bäu- 
rischen Formen, wie dem in rohen Backsteinen aufge- 
mauerten Kamin, der aus der letzten Architekturströmung 
mit ihrer Vorliebe für altenglische ländliche Kunst auf die 
Gegenwart gekommen ist. Da wir in Deutschland den 
bäurischen Backsteinkamin kaum gekannt haben, bedeu- 
tet seine heutige Anwendung einen Übertrag von Frem- 
dem, den wir um so mehr vermeiden sollten, als ein sol- 
cher Kamin meist in Widerspruch steht mit unseren be- 
haglich und gefällig ausgestatteten Innenräumen. In 
Abb. 102 ist ein mit Holz umrahmter, an der Stirnseite 
einer gewölbten, länglichen Halle heraustretender Kamin 
dargestellt, während der Kamin Abb. 103 in einer mit 
grünem Glasfluß bekleideten, halbrunden Nische unter- 
gebracht ist, In alten deutschen Schlössern finden sich 
jene riesigen Kamine für meterlange Holzscheite, auf die 
der Wunsch vieler Bauherren heute ausgeht, Das Holz 
brannte dort auf dem blanken Steinboden. Es ist selbst- 
verständlich, daß sich diese Kamine auch heute 


Abb. 100/101. Feuerkamin in Grundriß und Schnitt 
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Abb, 102, Kamin mit Holzumkleidung in einer_Halle 


noch bauen lassen, Man sollte aber nicht außer acht lassen, 
daß sich solche Kamine, abgesehen davon, daß sie in der 
Bewirtschaftung durch das Heranschleppenmüssen der 
schweren Holzscheite Umstände verursachen, nur in 
saalartigen Räumen gut ausnehmen. In gewöhnlichen 
Zimmern pflegen sie aus dem Maßstab zu fallen. Auch ist 
die Verhinderung des Rauchens bei einer ganz großen 
Feueröffnung schwieriger als bei einer kleineren. Unsere 
Vorfahren waren gegen solche Dinge weniger empfindlich 
als wir, Die große Öffnung durch eine geschliffene Glas- 
platte zu schließen, ist weder eine sinngemäß zutreffende 
noch eine geschmacklich gute Lösung. 

Hat man sich nun zum Einbau eines Kamins entschlos- 
sen, so fragt es sich, an welcher Stelle des Zimmers er 
stehen soll. Denn er darf nicht nur die Unterbringung 
der sonst notwendigen Möbel nicht stören, sondern er soll 
auch Gelegenheit für eine kleine Gesellschaft bieten, sich 
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ungezwungen um das 
Kaminfeuer zu sam- 
meln. Verstöße nach 
der letzten Richtung 
sind bei uns an der 
Tagesordnung, Es ist 
selbstverständlich 

falsch, den Kamin un- 
mittelbar neben eine 
Tür zu legen, oder gar, 
wie es in Abbildung 104 
geschehen ist, zwischen 
zwei Türen zu klem- 
men, denn der Verkehr 
durch die Türen würde 
die Sitzplätze am Ka- 
min unbrauchbar ma- 
chen. Einen ruhigen, 
behaglichen Sitzplatz 
am Kamin zeigt die 
Abbildung 105. Die 
Lage zwischen zwei 
Fenstern (Abb. 106) ist 
dagegen nicht nur ein- 
wandfrei, sondern sie 
schafft den weiteren Abb. 103. Kamin an einer Eßzimmerwand 
Vorteil, daß dem Ka- 

minplatz unmittelbares, helles Licht zugeführt wird, 
so daß man, am Kaminfeuer sitzend, lesen kann, 
Freilich bringt die Lage des Kamines an der Außen- 
wand einige Schwierigkeiten für die Rauchabführung mit 
sich. Mit der in England beliebten Hochführung mäüch- 
tiger Schornsteine am Äußeren der Umfassungsmauer 
wird man sich wegen der Fremdheit des Gedankens, der 
sich in der deutschen Baukunst nirgends findet, nicht be- 
freunden können; man wird vielmehr vorziehen, das 
Kaminrohr durch schräge Führung allmählich in das 
Innere des Hauses überzuführen, um es dann aus dem 
Dach als kurzen Schornstein heraustreten zu lassen. Bei 
sorgfältiger Grundrißdurcharbeitung ist das immer mög- 
lich. Außerordentlich gemütlich ist ein Kaminerker, das 
heißt ein Ausbau im Zimmer, an dessen Hauptwand der 
Kamin sitzt. Der Gipfel des Traulichen wird erreicht, 
wenn ein solcher Ausbau Fenster nach außen hat, so daß 
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Abb. 104. Fehlerhafte Abb. 105. Geeignete 
Kaminstellung Kaminstellung 

er taghell ist (Abb. 107). Man kann dann, auf den Kamin- 
bänken sitzend, sein Buch lesen oder eine Arbeit verrich- 
ten. In solchem Erker wird man stets seitliche Bänke fest 
einbauen, so daß der ganze Erker einheitlich ausgebildet 
ist, Wählt man für die Bänke die Truhenform, so können 
sie gleichzeitig zur Bergung des Brennholzes dienen, für 
das sich sonst schwer eine passende Unterkunft schaffen 
läßt, Die Abbildung 108 stellt eine solche Kaminnische dar, 

Noch andere, die Wohnlichkeit steigernde und die räum- 
liche Wirkung erhöhende Sonderheiten des Innenbaues 
könnten erwähnt werden, so die gelegentliche Überwölbung 
von Räumen, sei es durch Tonnen- oder andere Gewölbe- 
arten, die Versetzung der Fußbodenhöhe, ‚dergestalt, daß 
gowisse Räume oder auch Teile von Räumen um einige 
Stufen erhöht oder vortieft liegen, die Schaffung gemüt- 
licher Sitzecken mit festen Bänken und Tischen. 

Für die Überdeckung mit Tonnengewölben eignen sich 
langgestreckte Räume ganz besonders, da die Längs- 


Abb. 106. Lage des Kamins Abb. 107. Kamin im 
zwischen zwei Fenstern Erker 
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Abb. 108. Ausbildung einer unter der Areppe 
angelegten Kaminnische (Kaminumbau in 
grünem Glasflub) , 


richtung durch die Tonne stark betont wird. Für alle aus- 
gesprochen langen Räume ist es übrigens wichtig, daß sie 
von einer Stelle aus, die nahe an der Schmalseite liegt, 
betreten werden, damit der Eintretende sogleich den Raum 
in seiner besten Wirkung erblickt, Die Versetzung der 
Fußbodenhöhe ist ein Mittel, dem tiefer liegenden Raume 
eine besondere Bedeutung zu verleihen. Der Überblick 
über den Raum, den man vor dem Niedersteigen vom er- 
höhten Standpunkte aus genießt, läßt den Raum groß- 
artiger erscheinen, es hat dann etwas Feierliches, in ein 
Eßzimmer oder in einen Musiksaal drei Stufen herab- 
zusteigen. Überhaupt ist Wechsel in der Höhe der Räume 
erfrischend. Vor dem Niedrigerhängen der Decke in 
kleinen Räumen sollte man sich nicht scheuen, zumal die 
baulichen Maßnahmen dafür kaum ins Gewicht fallen. 
Hängt man in Fluren, Ablagen usw. die Decke tiefer, so 
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ergibt sich ein Zwischenraum zwischen den beiden Dek- 
ken, der häufig von der Seite her zugänglich gemacht 
werden und zur Aufbewahrung von allerhand Wegzu- 
stellendem benutzt werden kann. 

Anordnungen dieser Art wechseln in Form und Be- 
deutung so sehr, daß sich über sie Allgemeines nicht gut 
sagen läßt und auch nicht gesagt zu werden braucht, 
Jedenfalls sollte die Raumgestaltung in unserem Hause 
nicht davon Abstand nehmen, solche Steigerungsmittel, 
die zugleich die Wohnlichkeit erhöhen, anzuwenden. Die 
Geschichte der nordischen Wohnung ist voll von Bauge- 
danken dieser Art. Eine Abkehr von solchen Ausbau- 
mitteln würde uns reichster, reizvollster Überkommen- 
schaft berauben. Die Übernahme des strengen italienisch- 
französischen Zimmers an Stelle des heimisch-nordischen 
würde zudem eine ausländische Einfuhr bedeuten und der 
Überlieferung und Art des Bodens widersprechen, auf dem 
wir leben. Das Klassische hat uns Nordländer zwar stets 
angezogen, gelegentlich begeistert, es ist aber dem tiefsten 
Grunde unserer Natur immer fremd geblieben. Unsere 
besten tatsächlichen Leistungen liegen nicht im Klassisch- 
Einheitlichen, sondern in der Kennzeichnung des Besonde- 
ren. So ist es gewesen, seitdem die germanische Welt ge- 
formt und gebildet hat, und so wird es voraussichtlich 
bleiben. Wir sollten endlich wissen, welches unsere star- 
kon und welches unsere schwachen Seiten sind und soll- 
ten, statt unsere Augen unausgesetzt nach dem südlichen 
Vorbild zu richten, das, was wir können, pflegen und zu 
der Vollkommenheit entwickeln, die zu erreichen wir 
fähig sind, 
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16. Die Diele (Halle) 


Nach landläufiger Auffassung ist die Diele ein uner- 
läßlicher Teil des Landhauses; ein Landhaus ohne Diele 
wäre kein richtiges Landhaus. In ihr vereinigt sich die 
ganze Romantik, die bei uns noch vielfach mit dem Land- 
hausbegriff verbunden ist. Sofort als die Deutsch-Renais- 
sancemode sich der damals so genannten Villa bemäch- 
tigte, d. h. zu Anfang der achtziger Jahre, trat auch die 
Diele in Erscheinung, Der damals eingeführte Name 
weist darauf hin, daß norddeutsche Vorbilder maßgebend 
waren. Man dachte an das niedersächsische Bauernhaus 
mit dem breiten Mittelraum und der weithin sichtbaren 
Feuerstelle an der inneren Querwand, noch mehr vielleicht 
an das niederdeutsche Bürgerhaus mit geräumigem Vor- 
platz und der in diesem aufsteigenden Treppe. Neue Nah- 
rung erhielt der Dielengedanke dann durch das Bekannt- 
werden der englischen Landhäuser, besonders der früheren 
aus dem 14, bis 17. Jahrhundert, die in dem von Kriegen 
verschont gebliebenen England noch in großer Anzahl das 
Land bedecken, und die durch zahlreiche Veröffentlichun- 
gen weithin bekannt geworden sind. Ja, das englische 
Beispiel wurde schließlich maßgebend und trug dazu bei, 
die Bezeichnung „Diele“ zu verlassen und durch „Halle“ 
zu ersetzen. Der heutige Landhausbauherr denkt wohl 
bei seiner Halle vorwiegend an das englische Vorbild. 

Nach der herrschenden Auffassung geht die als uner- 
läßlich betrachtete Halle durch zwei Stockwerke und faßt 
die Treppe in sich, die sich in malerischer Weise in ihr 
frei entwickelt. Meist wird im ersten Stockwerk ein Um- 
gang gewünscht, der von der unteren Halle aus sichtbar 
sein soll, und von dem aus die Schlafzimmer zugänglich 
sind. Manchmal wird ausdrücklich oberes Deckenlicht ge- 
wünscht. Eine solche Halle ist meistens sehr geräumig; 
wenn das Haus groß ist, sieht man sie oft zu einem 
wahren Riesenraum anwachsen. 

Untersucht man einen solchen Raum auf seine innere 
Berechtigung, so bleibt freilich nicht allzuviel Gutes an 
ihm bestehen. Eine Halle ist deshalb als Wohnraum 
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wenig geeignet, weil sie ein ausgesprochener Durchgangs- 
raum ist. Wer sich in ihr zum gemütlichen Aufenthalte 
niederlassen wollte, würde fortwährend gestört werden, 
denn die Dienstboten durchqueren sie bei jedem Gang 
zu den Wohnzimmern. Auch muß sie jedermann beim 
Gang nach dem Obergeschoß durchschreiten, um an die 
aus der Halle aufsteigende Treppe zu gelangen. Als voll- 
ends zweckwidrig ergibt sich der obere Umgang. Es liegt 
doch eigentlich keine Veranlassung vor, die Schlafzimmer- 
zugänge den in der Halle Sitzenden sichtbar zu machen, 
denn die Schlafzimmer sind innerhäusliche, nichtöffent- 
liche Räume. Hat ein Haus einen so geringen Umfang, 
daß keine Nebentreppe vorhanden ist, so vermehren sich 
die Ungereimtheiten noch dadurch, daß die Bedienung 
und Reinigung der Schlafzimmer über die Haupttreppe 
und durch die Halle erfolgen muß. 

So ist es eigentlich nur der romantische Reiz, der die 
allgemeine Vorliebe für die Halle bei vielen Baulustigen 
aufrecht erhält. Der eine findet, daß die Diele bei Ge- 
sellschaften sehr gut zu benutzen sel, da man darin tan- 
zon könne, der andere hebt als besonders vergnüglich her- 
vor, daß sich die Zuschauenden auf die Treppenstufen 
setzen und das Treiben beobachten könnten. Das mag 
richtig sein oder nicht. Aber wenn man bedenkt, daß bei 
den allermeisten Hausbauten die Rücksicht auf die Kosten 
ausschlaggebend zu sein pflegt, so ist doch die Frage er- 
laubt, ob ein Raum dieser Art seine Anlagekosten recht- 
fertigt. Eine durch zwei Stockwerke gehende Diele, die 
etwa ein Sechstel der bebauten Fläche einnimmt, ver- 
schlingt beinahe einen ebenso großen Teil der Gesamt- 
bausumme. Die Frage, daß sie entsprechenden Nutzen 
bringt, wird wohl meistens verneint werden müssen. 

Es ist selbstverständlich, daß das Haus einen Mittel- 
raum haben muß, von dem die Zimmer des Erdgeschosses 
zugänglich sind. Es ist auch eine ganz berechtigte Forde- 
rung, diesen Raum in seiner Wirkung möglichst an- 
ziehend zu gestalten und für das Leben im Hause mög- 
lichst nutzbar einzurichten. Aber dafür genügt gewöhnlich 
ein kleinerer Raum, und dann hat es keinen Sinn, diesen 
Raum durch zwei Stockwerke zu führen. Nur bei ganz 
großen Häusern, bei denen naturgemäß auch der Mittel- 
raum wächst, ist eine größere Höhe angemessen. Bei 
kleinen Grundmaßen, etwa von 5 zu 7 Meter, entsteht, 
wenn der Raum durch zwei Stockwerke geht, ein Raum 
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von schlechten Verhältnissen, da die Höhe von 7 bis 8 Meter 
für eine solche Grundfläche viel zu groß ist. Es ist ferner 
die Frage, ob es nicht besser sei, die Treppe aus diesem 
Mittelraum herauszunehmen und besonders unterzu- 
bringen, wie es in Abb. 109 geschehen ist. Beim Landhaus 
liegen ja andere Bedingungen vor wie bei einem öffent- 
lichen Gebäude, in dem der Eintretende gleich den Auf- 
gang zu den im ersten Stockwerk liegenden Haupträumen 
sehen muß. Im Gegenteil, die Treppe dient hier aus- 
schließlich dem Verkehr der Familie. Dabei kann gern 
zugestanden werden, daß ein malerischer Treppeneinbau 
in einem größeren Raum ein dankbares architektonisches 
Bild ergibt. Aber schließlich geht die Gebrauchsfähigkeit 
der Rücksicht auf malerische Architekturbilder vor. Nur 
wo eine Nebentreppe vorhanden ist, kann sich die Haupt- 
treppe mit Fug und Recht aus dem Mittelraum ent- 
wickeln. 

Ist gegen den auch bei kleineren Häusern fast allgemein 
herrschenden Wunsch nach einer großen und hohen Diele 
manches einzuwenden, so soll diese keineswegs grund- 
sätzlich verdammt werden. Ein großes Haus mit geräu- 
migen Zimmern im Erdgeschoß, ein Haus, das vor allem 
eine behäbige Weiträumigkeit atmen soll, kann sehr 
wohl auch einen durch zwei Stockwerke reichenden, 
großen Mittelraum erhalten, und in diesen kann auch die 
Treppe eingebaut sein. Hallen dieser Art enthalten die in 
den Abbildungen 110 und 111 dargestellten Grundrisse. 


Abb. 109. Haus mit einer Halle ohne Treppeneinbau 
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Eine große Halle hat immer etwas Eindrucksvolles und 
kann bei gehöriger Ausbildung auch behaglich und ein- 
ladend sein. Sie versinnbildlicht den gastlichen Geist 
des Hauses, bietet gleichsam den Willkommensgruß für 
den Eintretenden dar. 

Die beste Ausstattung sind immer die holzverkleideten 
Wände, wofür die alten englischen Hallen prachtvolle, 
kaum zu überbietende Beispiele geben. Die Ausbildungs- 
möglichkeit ist die denkbar mannigfachste. Wie die Treppe 
antritt, wie sie sich entwickelt, wie sie auf dem oberen 
Gang oder Vorplatz ausmündet, wie die Decke gestaltet 
wird, wie ein etwaiger Erker oder Kamin sich der Halle 
an- und einfügt, das alles gibt für die architektonische 
Gestaltung den weitesten Spielraum. Stets wird man aber 
darauf bedacht sein müssen, einer solchen Halle auch 
genügendes Licht zuzuführen. Das beste Licht ist immer 
unmittelbares Seitenlicht, im Notfall genügt Licht aus 
dem oberen Stockwerk, das über den aufsteigenden 
Treppenlauf einfällt. Die Beleuchtung durch Oberlicht, 
die vom Bauherrn nicht selten gewünscht wird, ist in 
einem Landhause immer als leidiger Notbehelf aufzufas- 
sen, Oberlicht ist schon seiner Natur nach kein erwünsch- 
tes Licht, da es die Raumwirkung beeinträchtigt. Dazu 
kommt, daß die Schwierigkeiten der Bauart des Oberlichts 
häufig zu Mißständen führen. Das Oberlicht wird meistens 
so eingefügt, daß eine innere Glasdecke zunächst den 
Raum abschließt, und sodann eine äußere, in der Dach- 
fläche sitzende zweite Glasdecke das Licht von außen zu- 
führt, Zwischen der äußeren und der inneren Glasdecke 
liegt ein gegen den Dachboden abgeschlossener Raum, der 
Lichtschacht. Abgesehen davon, daß die von Zeit zu Zeit 
notwendigen Ausbesserungsarbeiten an den Glasdecken 
lästig sind, bereitet die durch die äußere Abkühlung her- 
beigeführte Schwitzwasserbildung Unbequemlichkeiten, 
denn dieses Schwitzwässer muß durch umständliche Vor- 
richtungen weggeleitet werden. Ferner verschmutzt der 
Lichtschacht leicht, und es legt sich eine Staubdecke auf 
das innere Oberlicht, deren Beseitigung schwierig und 
störend ist, Alle diese Umstände, die an einem öffent- 
lichen Gebäude, wo ohnedies eine ständige Bauaufsicht 
vorhanden ist, noch nicht von allzu großer Bedeutung sein 
mögen, machen das Oberlicht für ein Wohnhaus uner- 
wünscht. Es ist aber auch gar nicht nötig, diese um- 
ständliche Beleuchtungsart anzuwenden. Das Haus liegt 
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Abb. 110. Landhaus mit großer eingeschos- 

siger Halle, die beim Eintritt einen Längs- 

blick auf den aufsteigenden Treppenlauf 
eröffnet 


Abb, 111. Großes städtisches Einfamilien- 
haus mit beherrschender, durch zwei 
Stockwerke gehender Halle 


Abb, 112, Halle mit Kamin am Aussichtserker und einer Verbindung 
mit dem Eßzimmer, die das Durchdecken erlaubt 


von allen vier Seiten frei, und es muß sich daher auch bei 
größten Anlagen ein Weg finden lassen, alle Räume seit- 
lich zu beleuchten. Die Lösung ist lediglich eine Frage 
des guten Entwurfes, 

Die Diele bildet stets den mittleren Sammelraum der 
ganzen Anlage, den Schlüssel des Hauses, den Ort, von 
dem aus alle Rüume zugänglich sind. Diese pflegen sich 
rings um die Diele aneinander zu reihen. Das erste Glied 
dieser Reihe muß nach einer Seite hin das Eßzimmer 
bilden, weil dieses an die Wirtschaftsräume anstößt. Wie 
bereits an anderer Stelle erwähnt, kann das Eßzimmer 
aber getrennt von den übrigen Zimmern gehalten werden, 
#0 daß es auf der einen Seite der Diele liegt, während sich 
die übrigen Zimmer auf der anderen Seite ausbreiten. 
Wenn eine solche Lage der Diele gewählt wird, so wird 
es möglich, dem Raum einen Ausgang in den Garten zu 
geben, was sicherlich eine große Annehmlichkeit ist. In 
der in Abbildung 112 vorgeführten Halle ist ein Gartenaus- 
gang geschaffen, die Halle bietet gleichzeitig ein Beispiel 
dafür, wie aus dem Eßzimmer bei festlicher Gelegenheit 
in die Halle durchgedeckt werden kann. In Abbildung 132 
kann ein durch Pfeiler abgetrennter Teil der Halle mit 
dem Eßzimmer in Verbindung gebracht werden. Es 
empfiehlt sich, an dem Hallenausgang nach dem Garten 
einen kleinen Windfang einzufügen. 

In einer Diele, die den einladend ausgestatteten Mittel- 
raum eines großen Hauses bildet, wird man gern einen 
großen Feuerkamin einbauen, der in den kühlen Tagen 
des Frühjahres und Herbstes geheizt wird, vielleicht auch 
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im Winter ständig brennt. Der Eintritt in ein solches 
Haus mit seinem dem Besucher sogleich entgegentretenden 
flackernden Kaminfeuer hat dann etwas außerordentlich 
Trauliches. Den Kaminplatz wird man besonders betonen 
und in einer behaglichen Weise ausbilden, sei es, daß er 
etwas zurückgerückt in einer tiefen Nische mit Seiten- 
bänken sitzt oder unter dem Treppenaufgang oder auch 
an einer langen Mittelwand angelegt wird. Voraussetzung 
ist natürlich auch hier wieder, daß am Kamin eine kleine 
Gesellschaft ungestört sitzen kann und nicht etwa ein viel 
betretener Verkehrsweg am Kaminfeuer vorüberführt, In 
den Hallen, Abb. 109 bis 111 sind bequem gelegene 
Kamine enthalten, in Abb. 109 hat der Kaminplatz eine 
räumliche Sonderbehandlung erfahren, in Abb, 112 ist der 
Kamin so gelegen, daß sich ihm der gemütliche Erkersitz- 
platz unmittelbar anschließt, 

Selbst in Hallen, in denen nur selten einmal eine Ge- 
sellschaft sitzt, ist eine behäbige Sitzgelegenheit, die dann 
mehr eine sinnbildliche Bedeutung hat, ein unbedingtes 
Erfordernis. Der Sitzplatz kann außer im Erker auch in 
der Mitte oder an einer Seitenwand liegen. Ein schwerer, 
großer Tisch mit tiefen Lehnsesseln fügt sich der Hallen- 
stimmung am besten ein. Schränke und Abstellbretter 
können in der Halle zur Aufnahme von Büchern und 
Kunstwerken dienen. Gemäldeliebhaber können, wenn die 
Halle gut beleuchtet ist, Bilder an den Wänden aufhängen, 
wozu diese dann am besten in hellem Putzton stehen ge- 
lassen werden. Man kann aber Gemälde ruhig auch auf 
Holzvertäfelung aufhängen, wie die alten Landsitze be- 
weisen, wenn auch dann die Frage auftaucht, ob die Bilder 
nicht lieber fest eingebaut werden sollten. 

In manchen Füllen wird ein Billard in der Diele aufge- 
stellt, was aber kein sehr erwünschter Zustand ist, da die- 
ses Möbel gewöhnlich der 
Diele alle Behaglichkeit 
raubt. Wer Billard zu 
spielen wünscht, schaffe 
dazu lieber ein mehr ab- 
seits gelegenes Billard- 
zimmer. Auch der Flügel 
in der Diele ist nicht 
zehn am Platze. Alle 
solche Versuche entklei- Api . Dielen: Von 
den die Diele ihres ur- = Meinen! ae 
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Abb. 114. Wohnhalle in einem mittelgroßen Hause 


sprünglichen Sinnes. Daß sie gemacht worden, ist aber 
ein Beweis für das Gefühl, daß ein so großer Raum in 
irgendeiner über das äußerlich Gefallende hinausgehenden 
Weise nutzbar gemacht werden möchte. 

Verschiedene Meinungen pflegen über den bestgeeigneten 
Fußbodenbelag der Diele zu bestehen. Ein steinerner Be- 
lag, sei es, daß er aus großen Sandstein- oder Kalkplatten, 
sei es, daß er aus matt geschliffenemn, im Schachbrettmuster 
verlegtem Marmor bestehe, wirkt stets sehr stimmungsvoll, 
Aber selbstverständlich leidet durch Stein die Wohnlich- 
keit etwas, ein Übelstand, dem man übrigens durch warme 
Teppiche, die unter den Sitzplätzen ausgebreitet liegen, 
erfolgreich abhelfen kann. Holzfußboden macht den Raum 
gemütlicher, nimmt ihm aber auch das besondere Gepräüge, 
das er eigentlich als Halle haben sollte, 

So viel über die Diele in großen Häusern. Im mitt- 
leren und kleineren Hause empflehlt es sich, einen ein- 
fachen, nur durch ein Stockwerk gehenden Raum zu 
schaffen (Abb. 113). Dieser kann auch ohne. Zuhilfenahme 
des romantischen Dielengedankens reizvoll und archi- 
tektonisch wirkungsvoll ausgebildet werden. 
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Abb. 115. Halle in einem großen Hause 


Ob die allgemeine Ausstattung in hellen oder dunklen 
Farben gehalten werden soll, ist eine reine Geschmacks- 
frage. Helle Farben, etwa weißgestrichenes Holz mit Zu- 
hilfenahme einer lebhaften Farbe in Teppichbelag, Vor- 
hängen und Möbelbezügen vermittelt einen sauberen, 
freudigen Gesamteindruck, durch abgetönte Farben, etwa 
dunkel gebeiztes Eichenholz mit einer tiefen, kräftigen 
Farbe des Stoffes, erreicht man ein mehr behäbiges Ge- 
präge. Holzverkleidung ist in der Halle immer außer- 
ordentlich erwünscht. In Abb. 114 ist eine in hellem 
Eichenholz verkleidete Halle, die zugleich als Eßzimmer 
dient, dargestellt. Sie hat nach Osten heraus einen ton- 
nengewölbartig überdeckten, geräumigen Frühstücksplatz 
und unter der Treppe einen Feuerkamin. Die Halle Abb. 115 
ist der Mittelraum eines größeren Hauses. Die Holzver- 
kleidung reicht hier nur bis zwei Fünftel der Wandhöhe, 
well es dem Besitzer darauf ankam, Bilder zu hängen. 

Die Fenster der Diele können dann mit farbiger Ver- 
glasung versehen werden, wenn ein Ausblick ins Freie 
nicht gewünscht wird, vielleicht gerade vermieden werden 
soll. Bei schöner Lage des Hauses können aber auch die 
Fenster als Aussichtsfenster gestaltet werden. Alles hängt 
eben von den Umständen ab. 
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17. Das Herrenzimmer 


In Deutschland gehört zu jeder mehrzimmerigen Woh- 
nung immer ein Arbeitszimmer des Herrn. Der Deutsche 
arbeitet zu Hause. Ist er Gelehrter, Beamter, Lehrer, 
Techniker, Landwirt, so ist sein Herrenzimmer die stille 
Stätte fortdauernder persönlicher Berufsarbeit und For- 
schung, Ist er Kaufmann, Geschäftsmann, Angestellter, 
so spielt vielleicht die berufliche Arbeit zu Hause eine go- 
ringere Rolle, immer aber pflegt jene Liebe zu Büchern 
und jene Neigung zu geistiger Beschäftigung vorhanden 
zu sein, die dem Deutschen eigentümlich ist. Sie macht 
bei uns das Arbeitszimmer unentbehrlich. 

Die Gestaltung des Arbeitszimmers geht am besten streng 
vom Zwock aus. Der Brennpunkt des Zimmers ist der 
Schreibtisch. Wo dieser im Zimmer stehen soll, das ist 
die Erwägung, die schon beim ersten Entwurf des Haus- 
grundrisses angestellt werden muß, Denn der Schreibtisch 
ist der Platz, an dem der Bewohner am meisten, vielleicht 
fast ausschließlich sitzt, es ist deshalb nur selbstverständ- 
lich, daß er die Hauptrolle spielt und, daß das ganze 
übrige Zimmer von ihm aus entwickelt wird, 

Bekanntlich fällt für das Schreiben das Licht am besten 
von links ein, weil Licht von rechts den Schatten der 
schreibenden Hand auf das Schriftstück werfen würde. 
Daraus ergibt sich sofort eine beschränkte Anzahl von Auf- 
stellungsmöglichkeiten des Schreibtisches. Es ist ferner 
nötig, so viel Licht als möglich zuzuführen, woraus sich 
ergibt, daß der Schreibtisch möglichst nahe an das Fenster 
gerückt werden muß. Jedoch ist darauf zu achten, daß bei 
Flügelfenstern immer noch Spielraum für das Öffnen des 
Fensters bleibt (Abb. 116 und 121). Wenn möglich, sollte 
die Brüstung, wie in dem Beispiel Abb. 121 geschehen, 
1 bis 1,10 m hoch gestaltet werden, damit die aufgehenden 
Flügel nichts vom Schreibtisch herunterkehren. Das 
Fensterbrett kann dann auf 80 cm heruntergerückt werden, 
so daß es zum Abstellen von Sachen benutzt werden kann. 

Die Form des Schreibtisches ist heute fast allgemein die 
des sogenannten Diplomatentisches, das heißt ein tisch- 
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Abb, 116—118, Verschiedene Schreibtischstellungen im Herrenzimmer 


artiges Gebilde ohne Aufsatz, Es ist richtig, daß der 
früher übliche Aufbau über der Tischplatte gewisse Be- 
quemlichkeiten zum Abstellen von allerhand Schreib- 
und anderem Gerät bot. Er beengte aber das Gesichtsfeld 
in unerwünschter Weise, da der am Schreibtisch Sitzende 
stets den Aufsatz unmittelbar vor dem Auge hatte, Wie- 
viel angenehmer ist es, den Blick über den Schreibtisch 
hinwegschweifen lassen zu können; mit dem weiteren 
Gesichtsfeld werden gleichsam auch die Gedanken freier 
und weite. Wer noch einen Schreibtisch mit Aufsatz 
benutzen will, der wählt den Schreibtischplatz natürlich 
so, daß das Schreibmöbel gegen die Wand gestellt ist, 
es ist auf diese Stellung eingerichtet. Wer sich jedoch an 
die Diplomatenform gewöhnt hat, der wird den Schreib- 
tisch stets frei ins Zimmer stellen. Abgesehen davon, daß 
der am Schreibtisch Sitzende dann das Zimmer möglichst 
in seiner ganzen Ausdehnung überblickt, ist es für ihn sehr 
orwünscht, daß er auch die Eingangstür zum Zimmer 
übersehen kann. In einem Zimmer mit den Fenstern 
an der einen Längsseite würde der Schreibtisch am besten 
an der in Abbildung 116 ersichtlichen Stelle stehen. Aber 
auch in einem Erker kann der Schreibtisch aufgestellt 
worden, besonders wenn von ihm aus, wie es bei Guts- 
höfen, Betriebsstätten usw. gefordert wird, ein Ausblick 
auf den Arbeitshof ermöglicht werden soll (Abb. 117). Der 
Schreibtisch kann im Erker auch so stehen, daß man von 
ihm aus in das Zimmer blickt, also mit dem Rücken gegen 
das Mittelfenster sitzt (Abb. 118). Die seitlichen Erker- 
fenster gestatter. dann immer noch den Ausblick ins Freie. 
Auch mitten im Zimmer kann der Schreibtisch unter Um- 
ständen einmal aufgestellt werden, vorausgesetzt, daß die 
Beleuchtung ausreichend ist (Abb. 119). 
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Abb. 119. Herrenzimmer Abb. 120. Herrenzimmer 
mit Mittelstellung des mit umfangreicher 
Schreibtisches Bibliothek 


Selbstvorständlich ist schließlich dafür Sorge zu tragen, 
daß der Schreibtischplatz nicht zugig ist. Er darf sich 
also nicht in der Verbindungslinie zwischen zwei Zug- 
quellen befinden, auch muß die Zugluft am Fenster selbst 
aufgehoben werden. Die Anbringung der Heizkörper in 
der Fensterbrüstung schließt den Zug vom Fenster, wie 
weiter hinten noch ausgeführt werden wird, meist voll- 
ständig aus, 

Der Schreibtisch kann in seiner inneren Einrichtung 
ganz den Sonderwünschen des Benutzers folgen. Rechts 
und links werden gewöhnlich Schubkästen angelegt, die 
auch durch hinter einer Tür liegende Züge ersetzt werden 
können, Es gibt eine Vorrichtung, durch die man sämt- 
liche Schubläden des Schreibtisches mit einer einzigen 
Schlüsselumdrehung schließen und öffnen kann. Ist der 
Schreibtisch sehr tief und steht er frei im Zimmer, so las- 
sen sich Schubladen außer an der Vorderseite nuch an der 
Rückseite schaffen. Ihre Anbringung ist sogar ratsam, 
weil allzu tiefe Vorderschubladen unbequem sein würden, 
anderseits es aber eine Raumvergeudung bedeutet, die 
Schubladen weniger tief als den Schreibtisch zu machen, 
Da, wo viel diktiert wird, ist die Anbringung eines Tischos 
für den Schreiber gegenüber dem Schreibtischsitz er- 
wünscht. Er stößt am besten unmittelbar an den Schreib- 
tisch an. Seitlich können noch Aktenständer an den 
Schreibtisch herangerückt werden (Abb, 119), Für Ge- 
lehrte, die im Hause arbeiten, müssen oft neben dem 
Schreibtische noch weitere Arbeits- und Abstelltische un- 
tergebracht werden. Es ist für denjenigen, der nebenein- 
ander an verschiedenen Werken arbeitet, eine große An- 
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Abb. 121, Herrenzimmer 


nehmlichkeit, seine Sachen nicht fortwährend weglegen 
und wieder heranholen zu müssen. 

Ungemein angenehm ist es, wenn sich unmittelbar hin- 
ter dem Schreibtischstuhl ein Bücherbrett befindet, und 
zwar so, daß man, ohne vom Stuhle aufzustehen, mit der 
Hand an die Bücher gelangen kann. Dieses am nüchsten 
liegende Brett dient zur Unterbringung der Nachschlag- 
Su ira anderer häufig gebrauchter Bücher (Abb. 116 
und 121). 

Das Büchergostell ist das zweitwichtigste Möbel des Ar- 
beitszimmers des Herrn. Nach bisheriger Gewohnheit ka- 
men meist offene Bücherbretter in Frage, die als lose Möbel 
gegen die Wand gerückt wurden. Der deutsche Gelehrte 
hält hartnäckig an dieser Art von Büchergestellen fest, er 
liebt keine Bücherschränke. Die Erklärung, daß die Auf- 
stellung unvorteilhaft sei, indem die Bücher fortwährend 
verstauben und die Einbände schon durch die im Haushalt 
fast täglich vorgenommenen Wischarbeiten abgenutzt 
werden, fruchtet meistens nicht: Er behauptet, seine Bü- 
cher bequem zur Hand haben zu müssen, während die 
Glastüren der Bücherschränke sie ihm entrückten. In an- 
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dern Ländern haben die Büchergestelle mit Glastüren 
längst Boden gewonnen. Würden sie sich auch bei uns 
mehr und mehr einbürgern, so wäre damit viel erreicht, 
Abgesehen davon, daß das ganze Zimmer ein viel ordent- 
licheres Aussehen erhält, werden die Bücher geschont und 
unbedingt vor Verstaubung und Verschmutzung geschützt. 
Wenn es sich um wertvollere Bücher handelt, ist das doch 
immerhin ein wichtiger Gesichtspunkt. Die Glastüren 
lassen sich so einrichten, daß durch eine einzige Um- 
drehung des Schlüssels sich zwei Türen von etwa 3 qm 
Gesamtansichtsfläche öffnen. Das dürfte genügen, um zu 
den Büchern, auch wenn sie hinter Glas sind, bequem zu 
gelangen. 

Die Größe der Bücherschränke hängt von der Anzahl der 
unterzubringenden Bände ab. Es ist eine alte Erfahrung, 
daß eine Bibliothek schnell wächst; die anfänglich viel- 
leicht für reichlich gehaltenen Gestelle reichen sehr bald 
nicht mehr aus. Selbst wer sich vorsorglich einrichtet, 
steht nach fünf Jahren doch wieder überfüllten Bücher- 
brettern gegenüber. Nun ist es bekanntlich für den 
Bücherliebhaber sehr schwer, sich von Büchern zu tren- 
nen, und es kostet ihm Überwindung, selbst solche Bücher 
auszumerzen, die veraltet sind oder aus anderen Gründen 
nicht mehr gelesen werden. Deshalb ist es von größter 
Wichtigkeit, bei Anlegung eines Bücherzimmers von vorn- 
herein die Unterbringung von viel mehr Büchern ins 
Auge zu fassen als zurzeit vorhanden sind. Im Eigen- 
hause eines Bücherliebhabers sollten alle verfügbaren 
Wände des Bücherzimmers von vornherein mit fest an 
der Wand angebrachten Bücherschränken besetzt werden, 
selbst wenn die vorhandenen Bücher vorläufig nur einen 
Bruchteil füllen. Dieses Verfahren ist jedenfalls gründ- 
licher als die allmähliche Anschaffung und Aneinander- 
fügung von losen Bücherschränken. Die feste Verbindung 
mit den Wänden hat mannigfache Vorteile. Einmal wer- 
den dabei die staubfangenden Zwischenräume zwischen 
Möbel und Wand vermieden, die bei Stellmöbeln stets vor- 
handen sind; und dann fällt auch die Tapezierung, ja s0- 
gar der Mauerputz der Wand hinter den Schränken weg, 
da ja die Tischlerarbeiten unmittelbar auf die Ziegelmauer 
angeschlagen werden. Die festen Büchergestelle sind die 
sparsamste Anlage, und es macht dabei verhältnismäßig 
wenig aus, ob ein paar Quadratmeter mehr Wandfläche mit 
solchen Schränken besetzt werden oder nicht. In Ab- 


178 


bildung 120 ist das Bücherzimmer eines Gelehrten dar- 
gestellt, das im Grundriß des auf S. 101 vorgeführten Hau- 
ses einen verhältnismäßig großen Raum einnimmt und in 
seiner geknickien Form einer bedeutenden Anzahl von 
Büchern Aufnahme gewährt. 

Die Bücherschränke, die man in den Möbelgeschäften 
sieht, sind meist viel zu tief gebaut. Sie nehmen dadurch 
unnötigen Platz ein und verengen das Zimmer, Die fest an 
der Wand sitzenden Schränke können dagegen flach ge- 
baut werden. Um mittelgroße Bücher unterzubringen, 
genügen schon 20 cm Tiefe. Voraussetzung ist dabei, daß 
an besonderen Stellen, etwa in Wandrücksprüngen, durch 
Herauskragung eines Teiles der Büchergestellfront oder 
an einer Querwand die Gestelle etwas tiefer, etwa 30 cm 
im Lichten gehalten werden, um auch Bücher größerer 
Art aufstellen zu können. Wer seine Bücher streng nach 
Sachgebieten ordnen will, in dessen Büchergestellen laufen 
allerdinge die Buchgrößen wild durcheinander; es ist dann 
ratsamer, alle Bretter etwa 28 cm tief zu machen, Ge- 
stelle von dieser Breite können schon ziemlich umfang- 
reiche Zeitschriftenbände mit aufnehmen. Selbstverständ- 
lich kommen nun auch in fast jeder Büchersammlung 
noch größere Werke vor, wie Kartenwerke, Kupferstich- 
werke, architektonische Werke usw. Auf solche großen 
Bücher aber die Brettiefe einer ganzen Bücherei einzurich- 
ten, wäre eine ungeheuere Raumvergeudung. Es genügt 
vielmehr, einen kleinen Teil, etwa den vorspringenden 
Mittelteil einer Bücherwand, für solche ganz großen Bücher 
zu bestimmen. Neben Großbüchern wird man auch Map- 
pen, etwa mit Kunstdruckblättern, irgendwo unterbringen 
wollen. Hierfür bieten weit vorspringende Unterschränke 
die passende Gelegenheit. Wer viele solcher Mappen auf- 
zubewahren hat, für den wird am besten von vornherein 
ein Mappengestell mit einer Tür angebracht, die sich um 
ein wagerechtes unteres Gelenkband dreht; das Gestell 
hat ebenfalls in Gelenken fächerartig sich bewegende 
Trennungsbretter. In jeder Büchersammlung gibt es auch 
Massen von losen Heften, Broschüren, Flugschriften, deren 
Unterbringung stets einige Verlegenheit bereitet. In 
Mengen sichtbar aufgeschichtet oder aufgestellt, sehen sie 
unordentlich aus, außerdem ist es sehr schwer, bei Bedarf 
diejenigen Hefie herauszufinden, die man etwa gerade sucht. 
Hier empfiehlt sich eine Zusammenfassung in Papp- 
deckeln oder Pappkästen, die nach Gegenständen erfolgt. 
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Die Kästen tragen entsprechende Aufschriften. Hefte, die 
einen geringen Wert haben, die man aber doch nicht weg- 
werfen will, lassen sich auch in Bündel zusammenschnü- 
ren und irgendwo aufheben. Es ist deshalb ratsam, ge- 
wisse Teile der Büchergestelle statt mit Glastüren mit ge- 
schlossenen Türen zu schließen, hinter denen dann alle 
unansehnlichen Dinge untergebracht werden können. 
Denn es muß doch daran festgehalten werden, daß in al- 
len Teilen des Hauses außer den Gesichtspunkten der Nütz- 
lichkeit auch die der Schönheit eingehalten werden. Ge- 
rade die Bücherrückenreihen einer guten Bücherei aber 
bieten einen schönen Anblick eigener Art, besonders wenn 
der Besitzer, was jeder Bücherliebhaber tut, auf gute Ein- 
bände hält. 

Für die Einteilung der Bücherschränke der Höhe nach 
muß naturgemäß die Reichhöhe der Hand ausschlaggebend 
sein. Eine Höhe des obersten Brettes von 1,85 m. dürfte 
schon das äußerste Maß sein, das noch in Betracht kommt. 
Wiederum ist es nicht geraten, die Bücherbretter zu weit 
herunterreichen zu lassen, denn schon, um ein Bücherbrett 
überblicken zu können, das sich 50 cm. über dem Fußboden 
befindet, muß man sich bücken. Hiernach verbleibt als 
verfügbare Höhe zwischen dem höchsten und niedrigsten 
Bücherbrett überhaupt nur 1,35 m. Die Entfernung der 
einzelnen Bretter voneinander bewegt sich zwischen 28 und 
40 cm. Für ganz kleine Bücher mag auch schon 25 cm 
Höhenabstand genügen, für größere reichen vielleicht 40 
cm noch nicht einmal aus. Im allgemeinen werden sich 
zwischen dem obersten und dem untersten Bücherbrett 
höchstens vier Zwischenbretter ergeben, so daß also zu- 
sammen fünf Böden zum Abstellen vorhanden sind. Die 
Tragebretter werden am besten verstellbar eingerichtet. 
Die Vorkehrungen dafür sind mannigfaltig, neuerdings 
übrigens in der Form von Messingstiften verbessert, aber 
immer noch nicht vollkommen. 

Es ist vielfach üblich, dem Büchergestell einen Unter- 
bau von Tischhöhe zu geben, der vorspringt (Abb.122 und 
139). Dieser Unterbau, der nicht mit Glastüren, sondern 
mit festen Türen geschlossen ist, ist dann für die schon er- 
wähnten Mappen und größeren, seltener gebrauchten Bü- 
cher, vielleicht auch für Hefte der gegebene Ort. Außerdem 
gewährt die vorspringende Platte gewisse Bequemlich- 
keiten, man kann beim Suchen nach Büchern dort zeit- 
weilig Bände ablegen. Es darf aber nicht vergessen wer- 
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Abb, 122 und, 123. Büchergestell,mit heraustretendem Unterschrank 


den, daß, wenn aufschlagende Obertüren vorhanden sind, 
diese den Vorsprung ständig bestreichen, dort liegende 
Gegenstände also herunterfegen. Man verhindert dies 
dadurch, daß man die Türen nicht unmittelbar über dem 
Vorsprung beginnen läßt, sondern erst einen Zwischenraum 
einfügt, den man passend mit einer kleinen, um eine 
wagrechte Achse laufenden Rolltür, wie in Abb, 122 er- 
sichtlich, schließt. Zum vorübergehenden Ablegen her- 
ausgenommener Bücher lassen sich unter sämtlichen Bret- 
tern kleine Ausziehplatten anbringen. Sie sind vorn mit 
einem Knopf oder mit einer Kimme versehen und im 
zurückgeschobenen Zustande nicht sichtbar. 

Die Höhe des Bücherschrankes wird, wenn das oberste 
Brett noch in bequemer Reichhöhe liegen soll, mit 2,10. m 
erschöpft sein. Was geschieht nun mit dem über solchen 
Bücherschränken verbleibenden Raum? Entweder die 
festen Bücherschränke enden wie ein loses Möbel, näm- 
lich mit einem Boden, den man ja zum Aufstellen von 
Vasen, Krügen, kleinen Kunstwerken usw. benutzen kann, 
oder man führt die Schränke noch weiter bis zur Decke 
(Abb. 124). Im letzten Falle sind diese oberen Schränke 
natürlich ohne Leiter unzugänglich., Sie leisten aber 
trotzdem ausgezeichnete Dienste als Abstellplätze für 
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Abb. 124. Bücherschränke im Herrenzimmer, links In Reichhöhe, 
rechts mit Oberschränken 


Heftebündel, ausgesonderte Bücher, ungebundene Zeit- 
schriften, Handschriften, Zeitungsausschnitte usw. Es 
sind diejenigen Schriften, die man in Stadtwohnungen in 
die Bodenkammer zu verstauen pflegt, wo sie in der Regel 
so verstauben, daß sie niemand mehr anzurühren wagt. 
In den Oberschränken aber werden auch diese Sachen 
vor Vorstaubung geschützt, sie sind außerdem für den Fall, 
daß man auf sie zurückkommt, doch noch viel näher zur 
Hand, als wenn sie auf dem Boden lagerten. Bedingung 
ist nur, daß eine Leiter vorhanden ist, um zu den Ober- 
schränken zu gelangen. Eine große Bequemlichkeit 
schafft man sich, wenn man eine solche Leiter gleich vor- 
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sieht und in einem Abteil des Bücher- 
schrankes unterbringt. Eine eiserne Nut 
auf dem Abschlußgesims des Bücher- 
schrankes, in die die Leiter mit zwei 
Haken faßt, sichert ein bequemes Bestei- 
gen, wodurch die Schränke sozusagen in 
den Handbereich gebracht werden (Ab- 
bildung 135). 

In einem Hause mit sehr großer Stock- 
werkhöhe ist es vielleicht möglich, einen 
kleinen oberen Umgang einzubauen, 
ähnlich der Einrichtung in großen Bü- 
cherspeichern. Man kann dadurch die FR 
Aufstellungsflächen für Bücher bedeu- Abb, 125. Leiter 
tend erhöhen. Doch ist an einen solchen zur Erreichung 
Einbau nicht zu denken, wenn die Höhe _derOberschränke 
des Wohngeschosses nicht allermindestens 4 m im Lich- 
ten beträgt, da man selbstverständlich sowohl unter dem 
Umgange als auf ihm Kopfhöhe haben muß. Auch verleiht 
ein solcher Einbau dem Zimmer doch sogleich mehr ein 
öffentliches als gemütliches Gepräge. Da das Zimmer des 
Herrn im Bürgerhause doch immer als eines der haupt- 
sächlichsten Wohnzimmer aufgefaßt wird, ist es von 
Wichtigkeit, die Wohnlichkeit zu wahren. 

Gelehrte äußern häufig den Wunsch, ein besonderes 
kleineres oder größeres Zimmer für Bücher unmittelbar 
neben ihrem Arbeitszimmer zu haben. Dort finden dann 
die seltener benutzten Bücher, auch Hefte, Hand- 
schriften und andere Dinge Aufstellung, Das Zimmer 
kann zugleich als Wartezimmer benutzt werden. Es muß 
vor allem soviel Büchergestelle als möglich erhalten, 

Mit Schreibtisch und Büchergestellen sind die Möbel des 
Arbeitszimmers noch nicht erschöpft. Man wird weiter 
noch eine Sitzgelegenheit fordern, etwa ein Sofa mit Tisch 
und Stühlen. Meistens wird ferner ein Ruhesofa verlangt. 
Auf diesem will der Bewohner liegend lesen, es muß also 
unter allen Umständen so aufgestellt werden, daß beim 
Liegen das Licht auf das Buch fällt. Denn wenn dies 
nicht der Fall ist, ist es für den Zweck unbrauchbar. Die 
Stellungsmöglichkeit des Liegesofas wird dadurch sehr 
beschränkt. Für die neuerdings so beliebte Sitzecke mit 
rundem Tisch ist das Herrenzimmer 'ein passender Ort. 
Hier kann sich eine kleine Gesellschaft zum Spiel oder zur 
Unterhaltung zusammenfinden (Abb. 116 u. 117). Die Sitz- 
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möbel des Herrenzimmers werden meistens in der Form 
von Polstersesseln, sei es mit Leder-, sei es mit Stoffüber- 
zug, gewählt. Der Tisch dient hauptsächlich als Lese- 
tisch, Für einen solchen Tisch ist es erwünscht, daß unter 
der obersten Tischplatte, etwa 10 cm entfernt, eine zweite 
Platte angebracht wird, auf die man Zeitungen und Zeit- 
schriften einschieben, auch Bücher ablegen kann. Es ist 
darauf zu achten, daß sich diese Platte keinesfalls tiefer als 
62 cm über dem Fußboden befindet, weil der am Tisch 
Sitzende sonst mit den Knien daran stoßen würde, 

Vielfach wird im Herrenzimmer ein feuer- und diebes- 
sicherer Schrank gewünscht, für den dann ein passender 
Platz von vornherein bestimmt werden muß, Er kann 
hinter den Büchern so angebracht werden, daß sich ein 
Teil des Bücherschrankes in einem Drehgelenk öffnet, wo- 
durch dann die Schranktür freigelegt wird. Denn es ist 
von Wichtigkeit, ihn dem Auge nach Möglichkeit zu ent- 
rücken, ihn überhaupt für Diebe unauffindbar zu machen. 

In besonderen Fällen wird es sich nötig machen, auch 
Gestelle und Auszüge für Akten, Papier und Schreibgerät, 
ja sogar einen Tisch für eine Schreibmaschine im Herren- 
zimmer unterzubringen. Auch kleinere Sammlungen na- 
turgeschichtlicher, künstlerischer oder anderer Art werden 
häufig im Arbeitszimmer ihren Platz finden sollen. Jäger 
beanspruchen auch stets einen Gewehrschrank, der, wenn 
außerdem eine größere Büchersammlung untergebracht 
werden muß, oft recht unbequem wird. In solchem Falle 
wird man anstreben, ihn in die Halle zu verpflanzen, Alle 
Wünsche des Bauherrn lassen sich aber ohne Schwierig- 
keit erfüllen, wenn sie nur von Anfang an genau ge- 
äußert werden, 

Abgesehen von dem eigentlichen Zwecke des Arbeitszim- 
mers dient der Raum dem Herrn häufig noch zur Auf- 
bewahrung seiner Zigarren und Liköre. Es ist verhältnis- 
mäßig einfach, die geeigneten Aufbewahrungsfächer inner- 
halb der festen Möbel zu schaffen. Für Raucher, die hohe 
Anforderungen stellen, ist aber vielleicht ein Zigarren- 
schrank besonderer Bauart erwünscht. Bekanntlich 
dörren Zigarren durch die meist sehr trockene Zimmerluft 
stark aus; die Unterbringung des Zigarrenschrankes in 
sinem kleinen Gelaß an der oder in der Außenwand und 
eine Lüftungsvorrichtung nach außen schaffen Abhilfe und 
überheben der Anwendung von besonderen Mitteln zur 
Feuchthaltung. Es sind dann aber doppelte Türen nötig, 
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Abb, 126. Büchernische mit Kamin in einem Herrenzimmer 


um der Kälte nicht Einlaß zu gewähren. Sollen im Herren- 
zimmer auch Karten oder andere Spiele gespielt werden, 
so sind die betreffenden Einrichtungen dazu zu schaffen. 

Die allgemeine Farbenstimmung des Herrenzimmers 
hängt von dem Geschmack des Bewohners ab. Er hat zu 
bestimmen, ob er das Zimmer in lichten Tönen oder in ge- 
sättigten tiefen Farben sehen möchte, ob er dunkleres 
oder etwa weiß gestrichenes Holz bevorzugt. Jede Aus- 
stattungsart ist möglich, und jede kann den besonderen 
Zweck erfüllen und reizvoll sein. Die Anbringung eines 
Kamins ist erwünscht, er kann mitten in einer mit Büchern 
besetzten Wand stehen (wie in Abb. 120), er kann auch 
in einer Nische untergebracht werden, die gleichzeitig 
eine bequeme Sitzgelegenheit bietet und zur Unterbringung 
von Büchern benutzt werden kann (Abb. 126). Der beste 
Wandschmuck des Herrenzimmers sind immer die Bücher. 
Sie beleben die Wandfläche, schmücken den Raum und 
versinnbildlichen seine Bedeutung, In Glasschränken 
aufgestellt, bilden sie ein wohlgeordnetes Ganzes, das 
Gleichmaß der Schrankreihen trägt dazu bei, die archi- 
tektonische Wirkung des Zimmers zu befestigen. So sind 
gerade im Herrenzimmer alle Vorbedingungen gegeben, 
den nützlichen Raum auch zu einem schönen zu machen. 
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18. Das Musikzimmer 


Deutschland ist «las Land dor Musik. Man sollte daher 
annehmen, daß das bei uns übliche Musikzimmer diese musi- 
kalische Sonderheit widerspiegelle, das heißt, daß es in 
seiner Einrichtung und Ausstattung das Muster eines 
Musikzimmers sei. Eine Beobachtung der alltäglichen 
Wohnungsverhältnisse lehrt indessen, daß dies nicht so ist, 
Allerdings ist fast stets ein Musikzimmer vorhanden, es 
zeichnet sich aber selten «durch eine durchdachte An- 
ordnung aus, es ist meistens weiter nichts als ein ge- 
wöhnliches, vielleicht nur durch seine Ausdehnung aut- 
fallendes Zimmer, in das irgendwohin der Flügel gestellt 
ist, Und doch, wenn man nur einmal die Bedingungen 
eines guten Musikzimmers näher untersucht, wenn man 
sich klar macht, welche Ansprüche es zu befriedigen hat, 
so erkennt man sofort, daß hier ganz ausgesprochene Son- 
deranforderungen zu einer von andern Zimmern abwei- 
chenden Gestaltung drängen, 

Das Musikzimmer muß naturgemäß zwei Bedingungen 
erfüllen; man muß darin gnt musizieren können, und man 
muß die Musik gut hören können. Aus beiden Bedingun- 
gen setzen sich die Anforderungen an seine Gestalt, seine 
Ausstattung und seine Möblierung zusammen. 

An musikalischen Hauskünsten, die die Wesensart des 
Musikzimmers beeinflussen, kommen in erster Linie 
Klavierspiel und Gesang in Frage. Das Spielen anderer 
Instrumente, wie Violine und Cello erfordert nicht die- 
selben weitgehenden Vorkehrungen. In amerikanischen 
Häusern ist die Orgel allseilig beliebt. Kein reiches 
Haus ist dort ohne einen Raum mit einer Hausorgel, In 
Deutschland ist die Königin der Musikinstrumente bei 
weitem nicht in dem Maße im Hause heimisch geworden, 
wie.es die Orgel ihrer Natur nach verdiente. Es gehört 
geradezu zu den Seltenheiten, daß ein Haus eine Orgel 
aufweist, was vom musikalischen Standpunkte sehr zu 
bedauern ist: Man hört, wenn man diese Dinge bespricht, 
meist den Einwand, eine Orgel sei zu teuer und. sie er- 
fordere sehr viel Platz. Beide Ansichten zeigen, daß der 
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Begriff der Hausorgel bei uns gar nicht geläufig ist, und 
daß jeder, wenn von einer Orgel die Rede ist, gleich an 
die große Kirchenorgel denkt. Eine Hausorgel, ausreichend 
für einen Musiksaal von 8 zu 12 m, war aber vor dem 
Kriege schon für 4 bis 5000 M. erhältlich und sie erfordert 
kaum mehr Grundfläche als zweimal drei Meter. Elek- 
trischer Antrieb ist, wo elektrisches Licht vorhanden, 
immer einzurichten, und so sind, ein größeres Haus vor- 
ausgesetzt, eigentliche Schwierigkeiten gar nicht vorhan- 
den. Durch Aufklärungsarbeit über die Tatsachen für die 
‚größere Verbreitung des herrlichen Instruments zu sorgen, 
dürfte der Mühe lohnen, 

Als Klavier kommt heute hauptsächlich der Flügel in 
Betracht. Er ist das eigentliche, ursprüngliche Klavior 
und kann durch das später erfundene, aufrecht stehende 
sogenannte Pianino niemals ersetzt werden. Mit dem 
steigenden Wohlstande der Bevölkerung hat in den letzten 
Jahrzehnten vor dem Kriege der Flügel an Verbreitung 
bedeutend gewonnen und ist im Begriff, das Pianino all- 
mählich wieder zu verdrängen. 

Die Frage, die bei der Gestaltung des Musikzimmers 
vor allen anderen aufgeworfen werden muß, ist die der 
geeigneten Stellung des Flügels. Das Flügelgehäuse hat 
eine gerade und eine geschwungene Seite, der Deckel öffnet 
sich nur um ein an der geraden Seite liegendes Gelenk- 
band. Der Flügel kann daher, wenn er nicht vollständig 
frei im Zimmer steht (wozu ein sehr großes Zimmer nötig 
wäre), nur mit seiner geraden Seite an die Seitenwand 
gestellt werden, Die unbenutzbare, für das Auge uner- 
trägliche Ecke, die entstehen würde, wenn man seine gè- 
schwungene Seite der Wand zukehren wollte, ist auf diese 
Weise vermieden, außerdem aber öffnet sich dann, was 
noch wichtiger ist, der Deckel beim Aufklappen nach dem 
Zimmer und nicht nach der Wand hin. Neben diesem 
Umstande ist es für die Stellung des Flügels besonders 
wichtig, daß der Spielende nicht gegen die Wand, sondern 
ins Zimmer hineinsieht, und besonders, daß der Sänger, 
der neben dem Flügel steht, ins Zimmer hinein singt, Mit 
anderen Worten, das Instrument soll so gestellt werden, 
daß der Spielende oder Singende die ganze Ausdehnung 
des Raumes vor sich hat. Dies wird, ein längliches Zim- 
mer vorausgesetzt, erreicht, wenn die gerade Flügelseite 
an die Längswand und die Spielseite an die Schmalwand 
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Abb. 127—130, Stellung des Flügels und Anordnung der 
Zuhörersitze im Musikzimmer 


des Raumes grenzt (Abb. 127 bis 130). Es sind im Zimmer 
höchstens zwei solcher Stellungen möglich, 

Der Flügel muß ferner so stehen, daß er gut beleuchtet 
ist, das heißt, daß volles Licht auf die Noten fällt. Für 
die "Abendholeuchtung muß eine gut angebrachte künst- 
liche Lichtquelle sorgen, die Tagesbeleuchtung aber muß 
von einem nahen Fenster aus erfolgen. Eine fernere 
Forderung ist, daß der Flügel zugfrei stehe, denn bekannt- 
lich leidet das Instrument, wenn es dem Zuge ausgesetzt 
ist, besonders wenn es ungeschlossen bleibt und keine 
Schutzdecke hat. Die Schutzdecke ist an und für sich 
keine wünschenswerte Zutat; den Flügel überhaupt nicht 
zu bedecken, ist jedenfalls für die Klangwirkung viel 
besser. Zug entwickelt sich im Zimmer meistens von den 
Fenstern aus nach gegenüberliegenden Türen und Feuer- 
stellen. 

So viel über die Stellung des Flügels. Zu seiner näch- 
sten Umgebung gehört ein geräumiger und wohl angelog- 
ter Notenschrank. Eine Aufstellung des Flügels, die 
einem solchen Notenschrank keinen Raum ließe, würde 
fohlerhaft sein. Am besten liegt der Notenschrank so, daß 
der Spielende ihn im Bereich der Hand hat, das heißt, daß 
er durch einfaches Sichumdrehen auf dem Klaviersessel 
zu den Noten gelangen kann. Meistens wird sich, wenn 
das Musikzimmer von vornherein wohl durchdacht wird, 
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in einer Mauernische ein eingebauter Notenschrank an- 
bringen lassen. Wo dies nicht möglich ist, muß ein auf- 
gestelltes Möbel aushelfen, Der Notenschrank muß selbst- 
verständlich den verschiedenen Arten von Noten angepaßt 
sein. Da unsere Notengrößen, zum Unterschied von den 
Buchgrößen, ziemlich einheitlich sind, so läßt sich hier 
äußerste Platzersparnis durch genaue Maßeinhaltung er- 
zielen. Gebundene Klavierauszüge werden auf Bücher- 
brettern aufgestellt, der Stellraum braucht nicht höher zu 
sein, als die Notenbände, gebundene große Noten erhalten 
ein entsprechend höheres Bücherbrett. Einen großen Be- 
stand werden in den Fällen, wo gesungen oder Kammer- 
musik gespielt wird, die losen Noten ausmachen, Sie sind 
am besten in Auszügen unterzubringen, deren Grundfläche 
ebenfalls wieder, um jede Platzverschwendung zu ver- 
melden, genau der Blattgröße entspricht. Je nach der Art 
der vorhandenen Noten wird man den Auszügen einen 
größeren oder kleineren Teil des Gesamtnotenschrankes 
einräumen, Die Auszüge sind entweder vorn offen und 
erhalten dann ein kleines Schild zur Aufschrift für den 
Inhalt jedes Auszuges, oder sie haben, was vorzuziehen 
ist, eine Vorderseite mit Schild und Aufschrift, die her- 
unterklappt. 

Wird in einem Hause Kammermusik getrieben, so ist ea 
nötig, in der Nähe des Klaviers noch Schränke für Violine, 
Bratsche und Cello, sowie für die erforderlichen Noten- 
pulte vorzusehen. Auch hier leistet der in einer Mauer- 
nische sitzende Wandschrank die besten Dienste. Und 
auch hier ist es ratsam, die Aufbewahrungsschränke der 
Größe der Instrumente aufs genaueste anzupassen. 

Weniger als bei den aufrechtstehenden Klavieren, den 
Pianinos, hat sich die architektonische Stilseuche der letz- 
ten Jahrzehnte auf den Flügel geworfen. Hier haben sich 
gelegentliche Häßlichkeiten nur an den Beinen, am Fuß- 
gestell und am Notenpult eingefunden, während 
der eigentliche Körper des Flügels meistens glatt 
und sachlich geblieben ist. Erst die neuere 
kunstgewerbliche Bewegung hat den Flügel als 
Ganzes behandelt und hat versucht, ihn in eine 
„künstlerische“ Form zu bringen. Trotz aller Mühe und 
Erfindung, die darauf verwandt worden ist, berühren 
aber diese Flügel nach Künstlerentwürfen meist wenig 
angenehm, und zwar deshalb, weil zuviel an ihnen getan 
ist, Mächtige Holzblöcke oder ganze Kolonien von Beinen 
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wurden unter den Körper gesetzt, weil offenbar die 
Meinung vorherrschte, daß ein so schwerer Gegenstand 
für das Auge recht kräftig gestützt werden müsse. In 
anderen Fällen hat man alle Umschließungsteile gebuckelt 
gestaltet, so daß der Eindruck erweckt wird, als sei das 
Instrument aufgebläht. Gerade in solchem Aufwand liegt 
das Unangenehme dieser Versuche. Es ist hier wie mit 
so vielen anderen Dingen im sogenannten Kunstgewerbe: 
die Forderungen des einfachen Sinnes sind vielfach über- 
schritten und dadurch wird der Gebrauchszweck verdun- 
kelt. Gerade bei einem Musikinstrument sträubt sich das 
Gefühl dagegen, es zum Vorwande von kunstgewerblichen 
Übungen zu machen. Welch schrecklicher Gedanke, etwa 
eine Violine oder ein Waldhorn kunstgewerblich zu be- 
handeln! Auch beim Flügel ist es am besten, den Körper 
glatt zu lassen, so wie es die einfache Zweckerfüllung 
mit sich bringt und für die Zusatzglieder, wie Beine, Fuß- 
gestell und Notenpult, die allereinfachsten und anspruchs- 
losesten Formen zu wählen. Allerdings sollte auf gut 
aussehendes Holz für das Gehäuse Gewicht gelegt werden. 
Hier ist die Sitte anderer Länder, Gehäuse aus echtem 
Holz zu verwenden, der deutschen vorzuziehen, bei der 
das Gehäuse meistens aus deckend schwarzpoliertem 
weicherem Holz hergestellt wird. 

Ein nicht zu entbehrendes Möbel ist der verstellbare 
Klaviersessel. Die Industrie hat verschiedene Sessel mit 
geschützten Vorrichtungen zum Hoch- und Niedrigstellen 
geschaffen, die aber meistens häßliche Formen tragen. 
Will man die Vorteile dieser Stellvorrichtungen nicht ent- 
behren, so bleibt nichts übrig, als einen neuen Stuhl in 
besserer Form um die Vorrichtung zu bauen. Es ist das 
Richtige, den Stuhl aus dem Holz des Flügels zu bilden. 
Sehr ansprechend in der Erscheinung sind Spielbänke in 
der Breite des ganzen Flügels, wie sie sonst nur, fest mit 
dem Instrument verbunden, bei Orgeln üblich sind. Diese 
Bänke kann man zur Aufnahme von Noten unter dem 
Klappsitz einrichten. 

Das Harmonium findet sich, gleichsam als Ersatz für 
die Orgel, häufiger in Musikzimmern vor. Seine zweck- 
entsprechende Aufstellung ist erschwert dadurch, daß es 
meistens, ähnlich dem Pianino, darauf berechnet ist, mit 
dem Rücken gegen die Wand zu stehen, was aber weder 
für den Spieler angenehm noch für die Tonentfaltung 
nützlich ist. Die meisten der beim Händler käuflichen 
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Harmonien haben unmögliche Gehäuse. Hier hat man 
meistens mit gotisch sein wollenden Formen in derselben 
äußerlichen und sinnlosen Weise gewirtschaftet, wie bei 
dem Pianino mit Rennaissance-, Empire- oder Muschel- 
garniturverzierungen, Eine einfache sachliche Form fin- 
det sich nur äußerst selten, sie müßte für die Erzeugung 
im großen erst geschaffen werden. Es ist erwünscht, das 
Harmonium in der Nähe des Flügels aufzustellen, damit 
die Möglichkeit des Zusammenspielons gegeben ist, Das- 
selbe gilt auch, wenn zwei Flügel vorhanden sind. Die 
sachgemäße Aufstellung von zwei Flügeln bietet übrigens 
nicht unbedeutende Schwierigkeiten. Wenn das Musik- 
zimmer sehr groß ist, lassen sich beide Instrumente frei 
im Raum unterbringen, bei kleinsren Zimmern kommt 
man noch am besten weg, wenn man die Flügel so gegen- 
einander stellt, dal) die geschwungenen Seiten ineinander- 
greifen (Abb. 128). 

Eine neue Einrichtung sind die mechanischen Spielvor- 
richtungen, wie sie unter dem Namen Pianola, Phonola 
usw. eingeführt worden sind, Sonderanlagen ergeben 
sich für das Musikzimmer durch sie dadurch, daß für die 
Aufnahme der mechanischen Spielvorrichtung, wenn sie 
nicht dem Klavier an- oder eingefügt ist, ein Seitenplatz 
geschaffen, und daß ein besonderer Schrank für die 
Musikrollen und -scheiben eingerichtet werden muß. 

Es liegt in der Zweckbestimmung des Musikzimmers, 
daß es Zuhörern Aufnahme gewährt, Für diese ist die 
Forderung zu stellen, daß sie die Musik in der denkbar 
besten Weise hören und genießen können. Hier ist natür- 
lich die erste Bedingung, daß deın Raum selbst eine gute 
Kluangwirkung eigen ist. Über die Mittel, sie zu erreichen, 
herrscht bekanntlich Unsicherheit. Es gibt Leute, die be- 
haupten, daß sie eine Zufallsache sei, Tatsache ist, daß 
ihre Bedingungen noch nicht genügend und bis in alle 
Einzelheiten erforscht sind. Dies trifft besonders für große 
Räume, wie Konzerthallen, Kirchen usw. zu. Für Räume 
von der Größe der Zimmer im bürgerlichen Hause liegt 
aber immerhin eine genügende Reihe von Erfahrungen 
vor, nach denen von vornherein niit einiger Sicherheit da- 
für gesorgt weiden kann, daß man im Raume gut hört. 
Die erste Bedingung ist das Vermeiden von schweren 
Stoffentfaltungen, von Teppichen und Polsterungen. So- 
dann kann man die Wände und die Decke in einer Weise 
gestalten und behandeln, die der guten Klangwirkung 
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förderlich ist. Und schließlich kommt es darauf an, dafür 
zu sorgen, daß die Zuhörer an der Stelle des Zimmers 
untergebracht werden, an der sie am besten hören. 

Um Stoffe und Teppiche zu vermeiden, genügt es nicht, 
daß man sie einfach wegläßt; die Raumgestaltung, die 
Behandlung der Fenster, der Türen und des Fußbodens 
muß vielmehr von Anfang an so getroffen sein, daß diese 
Dinge entbehrlich werden. Am wichtigsten ist die Um- 
gehung des Teppichs. Gibt man dem Musikzimmer keinen 
anderen als den üblichen Stabfußboden oder Parkettfuß- 
boden aus Hartholz, so wird man dem Wunsche der 
künftigen Bewohner, die Zimmerausstattung behaglicher 
zu machen (worunter noch immer das Ausstatten mit 
Stoffen verstanden wird), kaum Einhalt tun und kaum 
verhindern können, daß auch das Musikzimmer mit Tep- 
pichen belegt wird, sei es auch nur mit kleineren Persern. 
Es ist, um dies zu verhindern, nötig, einen Boden einzu- 
bauen, der an sich so edel ist, daß ein aufgelegter Teppich 
nicht nur überflüssig sein, sondern sogar stören würde. 
Dies läßt sich erreichen durch einen sorgfältig in der 
Farbe ausgewählten, gemusterten Boden, am besten in 
dunklen Hölzern, wie Wassereiche, Polisander, Maha- 
goni usw. Auch wenn man dabel auf einen Preis kommt, 
der sich auf das Doppelte des gewöhnlichen Hartholz- 
fußbodens beläuft, ist meistens noch eine Ersparnis gegen 
einen Belag mit einem geknüpften Teppich vorhanden, 
da ja ein solcher auch in einfachster Ausführung kaum 
unter 30 M. für das Quadratmeter erhältlich is. Um 
Stoffentfaltungen an den Fenstern zu vermeiden, kann 
man den Fenstern eine Form geben, die von der üblichen 
Fensterform soweit abweicht, daß Vergleiche nicht mehr 
gezogen werden. Denn unser sogenanntes ästhetisches 
Empfinden beruht ja zum allergrößten Teile auf Gewohn- 
heit; Fenster ohne Stoffbehang sehen hauptsächlich des- 
halb „kahl und nüchtern“ aus, weil wir sie stets mit Vor- 
hängen zu sehen gewöhnt sind. Bei breiten, in einer 
Reihe zusammengedrängten Fenstern wird man das Be- 
dürfnis nach diesen schweren Stoffvorhängen gar nicht 
mehr empfinden, sie weisen von selbst auf Vorhänge von 
leichten Stoffen hin. Schwieriger ist das Umgehen von 
weichen Polsterungen auf den Sitzgelegenheiten des Mu- 
sikzimmers, da ja selbstverständlich für die Bequemlich- 
keit der Zuhörenden gesorgt werden muß. Aber auch hier 
kann man wenigstens jene riesigen Polsterstühle ver- 
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meiden, die sich im heutigen Gesellschaftszimmer ein- 
gefunden haben, man kann dem zierlicheren und gefälli- 
geren Holzstuhl den Vorzug geben, der Polsterung nur an 
den Stellen hat, wo sie unerläßlich ist. 


Wie auf dem Fußboden und an den Fenstern, sollte 
Stoff auch nach Möglichkeit an der Wand vermieden wer- 
den. Es ist nicht vorteilhaft, ein Musikzimmer mit Wand- 
bespannung zu versehen. Selbst Tapeten erweisen sich 
noch als nicht gerade günstig für die Klangentfaltung. 
Daß die beste Wandausstattung eines Musikzimmers die 
Holztäfelung ist, braucht kaum besonders hervorgehoben 
zu werden. Man sitzt in einem solchen Raume gewisser- 
maßen wie in einem Klanggehäuse, das den Ton in einem 
außerordentlichen Maße verstärkt. Wo die Holzverklei- 
dung aus wirtschaftlichen Gründen ausgeschlossen ist, 
dient ein einfacher Wandanstrich dem Zwecke besser als 
jede andere Wandbehandlung. 


Die Anweisung der richtigen Plätze für die Zuhörer ist 
einer der allerwichtigsten Gesichtspunkte, Es kommt hin- 
zu, daß das Musikzimmer meistens das Gesellschaftszim- 
mer sein wird, für das dann auch überhaupt die Notwen- 
digkeit vorliegt, eine genügende Anzahl von Sitzplätzen, 
und diese in einer solchen Anordnung zu schaffen, daß 
sich kleine Gruppen zusammensetzen können. Für das 
Musikzimmer ist es von Wichtigkeit, die Sitzgelegenheiten 
in der richtigen Entfernung von der Ursprungsstelle der 
Musik anzulegen. Die beste Sitzgelegenheit für das An- 
hören der Musik bietet der dem Klavierplatz gegenüber- 
liegende Teil des Zimmers. Um möglichst viele Personen 
unterzubringen, ist es gut, die Plätze der Zuhörer festzu- 
legen. Das kann durch feste Eck- und Wandsitze ge- 
schehen (Abb. 131). Solche Sitzgelegenheiten sind dann 
überhaupt die Sammelpunkte, an denen sich die Familie 
am Abend trifft und gemütlich beisammensitzt. Das 
Musikzimmer wird dadurch zu dem eigentlichen Familien- 
zimmer und das Ziel ist erreicht, den anziehendsten 
Raum des Hauses auch dem täglichen Gebrauch zuzu- 
führen. Soll ein Kamin eingebaut werden, so findet 
dieser seinen Platz am besten ebenfalls an der Wand 
gegenüber dem Klavier. Die feste Sitzgelegenheit wird 
dann mit ihm verbunden. Beispiele von Musikzimmern 
mit festen Sitzplätzen in Verbindung mit Kaminnischen 
sind in den Abbildungen 127 bis 130 gegeben. 
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Abb. 131. Feste Sitzplätze gegenüber dem Flügelplatze 
im Musikzimmer 


Nicht nur zur Verstärkung der Klangwirkung, sondern 
auch zur Steigerung der künstlerischen Raumwirkung 
kann ein erhöhter Platz für den Flügel gebaut werden. 
Er ist nur zulässig, wenn er architektonisch eingefügt 
ist und ohne Zwang sich dem Raumgedanken anschmiegt. 
Am besten wird er in der Form einer kleinen Bühne ge- 
staltet. Die hier und da angetroffene Aufstellung des 
Flügels in einer höher liegenden seitlichen Nische hat den 
Nachteil der Behinderung der Klangentfaltung. Gewünscht 
wird der erhöhte Platz häufig von Quartettspielern, weil 
die Klangwirkung der Streichinstrumente durch die be- 
sondere Schallverstärkung des kastenartig gestalteten 
Bodens günstig beeinflußt wird. 

In ganz großen Häusern, etwa in Schlössern, wo große 
Konzert- und Festsäle geschaffen werden müssen, treten 
natürlich noch andere Anforderungen auf, Solche Räume 
erhalten stets eine hoch gesteigerte Ausbildung und tragen 
ein festliches Gepräge. Sie sind auch zum Tanzen einge- 
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Abb, 132 Großes Haus, in dem ein erhöhter HHA latz sich nach 


dem Empfangszimmer sowohl wie nach der Halle erschließt 


richtet, ja die Geeignetheit als Tanzsaal pflegt in der 
ersten Reihe der Anforderungen zu stehen. Im mittleren 
Hause soll zwar auch hier und da getanzt werden können, 
allein man wird deshalb selten die Raumtiefe übermäßig 
steigern oder sonstige besondere Einrichtungen treffen. 

In Abbildung 132 -ist^ der Grundriß eines Hauses 
wiedergegeben, bei dem der Flügel auf einem dem 
Empfangs- und Musikzimmer angefügten erhöhten 
Platze steht. Dieser dient zugleich als kleine Bühne 
für Aufführungen, die von der Halle aus besichtigt 
werden. Für alle Unterhaltungsveranstaltungen ist aber 
eigentlich das Musikzimmer der geeignetste Raum, und je 
mehr es den gesellschaftlichen Veranstaltungen dienstbar 
gemacht werden kann, um so mehr erfüllt es seine Be- 
stimmung. 
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19. Das Zimmer der Frau und 
Empfangszimmer 


Im Gegensatz zum Herrenzimmer hat das Zimmer der 
Frau bei uns eine ungenau begrenzte Bestimmung, es ist 
keine feste Anschauung über die Art der Benutzung vor- 
handen, und damit ist auch die Art der Ausstattung 
schwankend, Was als Zimmer der Frau bezeichnet wird, 
ist in vielen Fällen das Empfangszimmer, manchmal das 
Musikzimmer. Der besondere, für die Frau des Hauses 
allein bestimmte Raum wurde bisher in Deutschland 
meistens ‚„Boudoir“ genannt, eine Bezeichnung, die in 
letzter Zeit mehr und mehr außer Gebrauch gekommen 
ist. Immerhin wußte man damals, welcher Art ein sol- 
ches „Boudoir“ war: ein Raum, in den sich die Frau 
zurückziehen, in dem sie ihre Briefe schreiben, ihre klei- 
nen Arbeiten verrichten konnte. Dieses Zimmer lag dann 
in der Regel etwas abseits, vielleicht am Ende der 
Wohnzimmerreihe; es hatte ein Zwergschreibtischehen, 
zierliche Büchergestelle für eine kleinere Büchersamm- 
lung, vielleicht auch einen Nähtisch und ein Ruhesofa, 
immer aber eine kleine Sitzmöbelgruppe. Die Ausstat- 
tung war in leichten, spielerischen Formen, oft in süß- 
lichen Farben gehalten. Wo ein solcher für die Frau 
des Hauses bestimmter Raum gewünscht wird, treffen 
auch heute die früheren Vorstellungen teilweise noch zu, 
Ob sie für die Frau der Zukunft noch standhalten wer- 
den, ist fraglich, denn das heranwachsende weibliche 
Geschlecht legt heute die Abgangsprüfung eines Gym- 
nasiums ab und ergreift einen Gelehrtenberuf, oder die 
Frau wird Künstlerin, Musikerin, Schriftstellerin, oder 
sie ist im praktischen Leben tätig. Sie wird dann auch 
andere Anforderungen an ihr Zimmer stellen, das sich 
aus dem Spielerischen wahrscheinlich zu einem ernsten 
Arbeitsraum entwickeln wird. Es werden dafür im all- 
Kennen die beim Herrenzimmer entwickelten Grundsätze 
gelten. 
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Abb. 133. Größeres Haus mit langrundem Empfangszimmer 

Meistens übernimmt, wie gesagt, heute das Zimmer der 
Frau die Aufgabe des allgemeinen Empfangszimmers 
und wird dann häufig auch „Salon“ genannt. Es pflegt 
dann ein etwas gespreiztes Gepräge zu tragen, das da- 
durch nicht besser wird, daß das Zimmer eigentlich un- 
bewohnt bleibt. Die „gute Stube“ alten Angedenkens 
spukt hier herein. Glücklicherweise schwindet ihre Be- 
deutung aber immer mehr, Es ist richtig, daß in jedem 
Hause ein Raum vorhanden sein muß, der immer in Ord- 
nung ist. Aber trotzdem braucht er dazu nicht völlig 
tot-gelegt zu werden, wie es bei der alten „guten Stube" 
der Fall war. In neuerer Zeit übernimmt das Musik- 
zimmer mehr und mehr die Bestimmung des Empfangs- 
zimmers, man könnte auch sagen, das Empfangs- 
zimmer wird immer häufiger als Musikzimmer gebaut 
und eingerichtet- Die architektonisch wohl durchgebil- 
dete Form, die man dem Empfangszimmer als einer Art 
felerlichen Raumes zugestehen wird, kann auf diese 
Weise dem Musikzimmer zugute kommen, ohne daß seine , 
besonderen Einrichtungen darunter zu leiden brauchten, 
Eine besonders anziehende Form des Empfangszimmers 
ist die langrunde, wie sie in dem Hause Abbildung 133 ge- 
troffen ist. Sie erhebt den Raum an sich schon zu einer 
gewissen heiteren Festlichkeit, auch nötigt sie von selbst 
zu einer strengen Fassung. 
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Abb. 134—137, Möbel- 
g stellung im Zimmer der 
Frau (Empfangszimmer) 


Wenn das Musikzimmer aber zum Empfangszimmer, 
Salon, oder wie man es nennen will, bestimmt wird, so 
wird sehr wohl darauf zu achten sein, daß seine Aus- 
stattung des gefälligeren, weicheren Ausdruckes nicht 
entbehrt. Auch ist es dann nötig, die üblichen Sitz- 
gelegenheiten für Nachmittagsbesuche mit bequemen und 
behäbigen, dabei gewählten Stühlen zu schaffen. Als 
solche Sitzgelegenheit ist in Deutschland der alte Sofa- 
platz mit davorstehendem Tisch die überkommene und 
auch gute Form (Abb, 134 und 136), Aber es hindert 
nichts, eine ganz freie Anordnung zu wählen, bei der das 
Sofa in die Mitte des Zimmers gestellt wird. In gewissen 
Fällen ist ein solcher Sitzplatz der üblichen Wandstel- 
lung des Sofas vorzuziehen (Abb. 135). Bedingung ist 
natürlich, daß das Sofa auch an der Rückwand so her- 
gerichtet ist, daß es den Blicken ausgesetzt werden kann. 
Zu einer Sitzecke, die im Herrenzimmer sehr am Platze 
ist, wird man sich der schwierigen Zugänglichkeit der 
Sitze wegen im Empfangszimmer nicht gern entschließen, 
Da wo ein Kamin vorhanden ist, können sich die Besuch- 
stühle um diesen gruppieren. Es entfällt dann der große 
runde Tisch, denn er würde das Kaminfeuer verdecken; 
kleinere Tische müssen an seine Stelle treten (Abb. 138), 
Auch ein Erker kann zur Aufnahme der Sitzgelegenheit 
dienen, wie in Abb. 139 erkenntlich ist. Neben dem 
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eigentlichen Tisch ist für das Besuchszimmer stets ein 
Anrichtetischchen für den Tee nötig, das meist fahrbar 
eingeriehtet ist. Die oft angetroffenen großen Räder 
werden jedoch besser vermieden, 

Ein solches Besuchszimmer ist der Platz für die besten 
Kunstwerke des Hauses, sel es für Gemälde, Bildhauer- 
werke oder Kleinkunst. Die Wände zum Aufhängen von 
Bildern einzurichten, ist daher ratsam. Bei Anwendung 
von Holztäfelung beschränkt man sich dann am besten 
auf einen Sockel in Brüstungshöhe. Übrigens können Ge- 
milde auch auf eine volle Täfelung gehängt werden, wie 
es in Abb. 138 geschehen ist. Die Aufstellung von Bild- 
werken erfordert immer eine strenge architektonische Be- 
handlung der nächsten Umgebung des Bildwerkes, 

Das unerläßliche Möbel dieses Zimmers ist im kleinen 
wie im großen Hause seit alters der Glasschrank gewesen, 
der im 18. Jahrhundert meist mit Porzellan gefüllt wurde. 
Er spielt als Schauschrank auch heute noch seine Rolle, 
wenn auch das Porzellan als Ausstellungsgegenstand 
zurückgetreten ist. Ihn passend zu bauen, hängt von 
der Art der Dinge ab, die er bergen soll- Bei ganz wert- 
vollen Werken der Kleinkunst wird man staubdicht schlie- 
Bonde Türen wünschen, wie sie bei Museumschränken 
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Abb. 139. Zimmer der Frau (Empfangszimmer)'mit/Erkersitzplatz 


üblich sind. Sie müssen dann aus Metall gebaut sein. 
In allen Fällen werden die Rahmen aufs sparsamste be- 
messen sein, damit möglichst viel Einsichtsfläche durch 
die Glasscheiben gewonnen wird. Für die innere Ein- 
richtung des Schrankes sind verstellbare Bretter den fe- 
sten vorzuziehen. Bei Sprossenteilung der Glastüren müs- 
sen die Bretter allerdings hinter den Sprossen liegen. 
Häufig werden diese Abstellvorrichtungen aus Glas ge- 
bildet, Je nach der Art der auszustellenden Gegenstände 
sind besondere Hintergründe, Tuch, Sammet, Holz, Spie- 
gelglas am Platze. Auch Schautischchen finden im Be- 
suchszimmer ihren Platz; sie sind mit einer geschliffenen 
Glasplatte bedeckt, unter der ganz auserlesene kleine 
Kunstwerke geborgen werden. 

Selbstverständlich können Schauschränke auch fest mit 
der Wand verbunden werden (Abb. 139). Eine solche Ein- 
richtung ist den beweglichen Schränken sogar in jeder 
Beziehung vorzuziehen. 

Die gesamte Ausstattung des Raumes wird, wenn es 
sich um das als Empfangszimmer benutzte Zimmer der 
Frau handelt, ein gewisses festliches Gepräge einhalten, 
das sich in der Behandlung der Decke und der Wand, den 
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Teppichen und den Beleuchtungskörpern ausspricht, Hier- 
bei kann die weichere Form und Farbe vorwalten, Polster 
und Stoffe mögen dem Raum eine behagliche Wärme ver- 
leihen, ohne ihn aber ins Massige und Schwere überzu- 
führen, das man mehr im Herrenzimmer und in der Halle 
suchen wird als hier. Heitere Lebensfreude wird der 
Grundzug der Ausstattung sein müssen, wenn der dem 
inneren Wesen und der Aufgabe des Zimmers entspre- 
chende Ausdruck getroffen werden soll. Deshalb sollte 
der Raum von Licht durchflutet sein. Helle Töne, wie 
Weiß, Hellgrau und Gelb, sollten die Grundlage geben, auf 
der sich die lichten, klaren Farben der Stoffe aufbauen, 
Starke, reine Farben sind gerade hier erwünscht, es ist 
aber selbstverständlich, daß sie mit Geschmack und nach 
einem bestimmten Plan gewählt und eingesetzt werden 
müssen. Die Furcht vor lebhaften Farben, die bisher in 
Deutschland lediglich abgetönte, d. h., unbestimmte und 
schmutzige Töne erlaubte, sollte endlich abgelegt werden. 
Reine Farben sind erfrischend und belebend, besonders 
wenn sie als kleinere Flächen auf einem ruhiger gehal- 
tenen Hintergrunde auftreten. Ein guter und sicherer 
Wog ist stets, den großen Flächen eine einfache, zurück- 
haltende Färbung zu geben, auf diese dann aber sich 
scharf abhebende, starke Farbflecke zu setzen. Das kann 
in der Form von Kissen, Stuhlbezügen, anch Vorhängen 
und Teppichen geschehen. Natürlich ist damit nur ein 
Weg von vielen vorgezeichnet. Die Farbengebung ist eine 
so stark persönliche Kunst, daß sich allgemeine Vor- 
schriften darüber nicht aufstellen lassen. 


20. Das Eßzimmer 


Von allen Räumen des Erdgeschosses zeigt das Eßzim- 
mer die abgeschlossenste Entwicklung. Es wird jetzt auch 
in mittleren, ja kleineren Häusern ausschließlich zum 
Essen benutzt und dient nur noch selten zugleich als 
Wohnzimmer. Denn das Decken und Abräumen des 
Tisches sind Umständlichkeiten, die den Gebrauch des 
Raumes als Wohnzimmer stark beeinträchtigen, ganz zu 
schweigen von der Geruchentwicklung durch das Essen, 
die den Aufenthalt nach dem Essen dort nicht angenehm 
macht, 

Wegen der täglich mehrere Male von den Dienstboten 
zu leistenden Arbeit des Tischdeckens und Abräumens und 
wegen der Notwendigkeit, die Speisen aus der Küche in 
das Eßzimmer zu tragen, ist eine enge Beziehung und 
bequeme Lage zu den Wirtschaftsräumen Bedingung. Wie 
die Verbindung am passendsten zu treffen sei, wird bei 
Betrachtung der Wirtschaftsräume erörtert werden. Daß 
es nicht unter allen Umständen erwünscht ist, das EB- 
zimmer durch eine Flügeltür mit den übrigen Wohnräumen 
zu verbinden, ist in anderem Zusammenhange schon ge- 
sagt worden, ebenfalls sind die Vorteile hervorgehoben 
worden, die darin liegen, daß das Eßzimmer auf der 
einen Seite des Mittelraumes (Halle), die Wohnzimmer auf 
der anderen Seite untergebracht werden. Es kann daher 
sogleich von der Gestaltung des Eßzimmers im einzelnen 
die Rede sein. 

Bei ihr muß unbedingt vom Eßtisch ausgegangen wer- 
den. Dieser steht in der Mitte des Zimmers, er hat be- 
stimmte Maße, aus denen sich, unter Berücksichtigung der 
hinter den Eßtischstühlen zu belassenden Gangbreite und 
der Wandmöbelstellung, der Größenzuschnitt des Eßzim- 
mers ohne weiteres ergibt. Rechnet man für die Eßtisch- 
breite 1,00 m bis 1,20 m, für die Stuhlreihe beiderseits 50 bis 
55 cm, für den zum Bedienen frei zu lassenden Gang 70 
bis 75 cm und für die Tiefe der beiderseits aufzustellenden 
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Abb, 140 und 141. Eözimmer intgrößeren Häusern 


Wandmöbel 55 bis 65 cm, so ergibt sich eine Breite des 
Eßzimmers von 4,50 bis 5,50 m. Hierbei dürfte die Breite 
von 4,50 m für bürgerliche Verhältnisse auskömmlich sein, 
bei der die Möbel, ohne klein zu sein, sich doch in nicht 
allzu großem Umfange halten werden. Die Abbildungen 
140 und 141 geben Beispiele von geräumigen Eßzimmern. 
In ganz kleinen Verhältnissen, etwa In Arbeiterhäusern, 
genügt schon die Breite von 3,80 bis 4,00 m. Die Breite 
von 5,50 m aber kann als Höchstgrenze gelten. Sie etwa 
noch zu steigern, ist völlig überflüssig, es sei denn, daß es 
sich um einen sehr großen, saalartigen Raum handelt, bei 
dem die übermäßige Längenausdehnung aus Gründen der 
Raumwirkung eine entsprechende Breite erfordert, Die 
Länge des Eßzimmers ist eine reine Gebrauchsfrage, sie 
hängt davon ab, wieviele Tischgäste gesetzt werden 
sollen. Hierfür pflegen nicht die Rücksichten auf den 
häuslichen Bedarf, sondern auf Gesellschaften den Aus- 
schlag zu geben. Müssen bei besonderen Gelegenheiten 
sehr viele Gäste gesetzt werden, so empfiehlt es sich, einen 
anstoßenden Raum mittels einer ganz breiten Tür mit dem 
Eßzimmer in Verbindung zu setzen, damit er zum EB- 
zimmer gezogen werden kann. Die Tür muß, wenn 
zweiseitig bedient werden soll, mindestens 3 m, besser 
3,20 m breit angelegt werden. Der hinzuzuziehende Raum 
kann die Halle sein (vgl. Abb. 112, S. 170), auch ein 
etwa dem Eßzimmer sich anschließendes Rauchzimmer 
eignet sich gut hierzu. Besonderes Gewicht auf ein er- 
weiterungsfähiges Eßzimmer ist in dem in Abb. 142 und 
143 wiedergegebenen Beispiele gelegt. Das Haus lehnt sich 
einem schroff ansteigendem Hügel an, seine Räume sind 
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auf drei Stockwerke verteilt, das Erdgeschoß enthält 
außer der Halle und den Wirtschaftsräumen nur das EB- 
zimmer, zu dessen Grundfläche ein Rauchzimmer gezogen 
werden kann, das hinter diesem liegt. Diesem schließt 
sich bergseitig der Weinkeller mit einem gemütlichen 
Trinkstübchen an. Der Ausbau des Erdgeschosses in die- 
ser Weise war wichtig, weil viele Gäste bewirtet werden 
müssen. 

Die Länge des Eßtisches kann leicht berechnet werden, 
wenn man davon ausgeht, daß für jeden Sitzplatz 50 bis 
60 cm Tischlänge erfordert werden. Gibt man auf jedem 
Ende dann 0,75 bis 1,00 m zu für den Verkehr und rechnet 
für die Möbelstellung an der einen oder an beiden Schmal- 
seiten je 60 bis 75 cm, so erhält man die erforderliche 
Lünge des Zimmers. Bei großen Tischbreiten bringt os 
dabei Gewinn, wenn man an die Kopfseiten des Tisches 
nicht eine, sondern mehrere Gäste setzt, was durch eine 
runde Gestaltung der Tischenden erreicht wird. Ein 
guter Plan ist, das Ober- und Unterteil der Tafel durch 
je einen halbrunden Tisch zu schließen, an dem drei 
Gäste bequem Platz finden können, und diese halbrunden 
Tischenden so zu bilden, daß sie, zusammengesetzt, einen 
runden Tisch ergeben. Dieser dient unter gewöhnlichen 
Umständen, in einem Erker aufgestellt, entweder als Früh- 
stückstisch, oder er behält die Mittelstellung und ist 
überhaupt der tägliche Eßtisch. 

Ganz anders aber stellt sich die Berechnung der Grund- 
fläche des Eßzimmers, wenn bei Gesellschaften nicht an 
einem langen Tische, sondern, wie das neuerlich häufig 
gefordert wird, an runden Tischen gegessen werden soll. 
Diese Art der Tischordnung führt statt zur langen Form 
des Zimmers auf eine mehr quadratische. Runde Tische 
bleten mannigfache Vorteile, die strahlenförmige Stuhl- 
aufstellung läßt Ellenbogenraum für die Gäste frei, diese 
können außerdem zu kleinen passenden Gruppen vereinigt 
werden, unter denen eine allgemeine Unterhaltung mög- 
lich ist (während ja an einer langen Tafel sich immer nur 
die zwei nächsten Nachbarn unterhalten können). Außer- 
dem können unter Umständen mehr Teilnehmer im selben 
Raume untergebracht werden als beim langen Tisch. An 
einen runden Tisch von 1,25 m Durchmesser lassen sich 
8 Personen setzen. Die Abbildung 144 zeigt die Unter- 
bringung von 42 Gästen an runden Tischen in einem 
Raume von 8 x 9,50 m. Soll dieselbe Anzahl an einem 
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Abb. 142 und 143. Landhaus an der Berglehne, Erdgeschoß mit 
Halle, Wirtschaftsräumen, Eßzimmer und Rauchzimmer 
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Abb, 144 u. 145. Großes Eßzimmer, links 
für runde Tische u. rechts für lange Tische 
langen Tische untergebracht werden, so ergibt die Bo- 

rechnung eine notwendige Eßzimmerlänge von 15,20 m 

(Abb. 145). Bei 5,50 m Breite (soviel wird man bei der 
großen Länge des Zimmers mindestens annehmen müssen) 

würde dies einen Flächengehalt von 83,60 qm bedeuten, 

während bei dem breiteren Zimmer für runde Tische nur 

76 qm nötig sind. Hält man die beiden längeren Seiten 

statt nur einer von Möbeln frei, so ergeben sich sogar 

nur 71 qm. Die Aufstellung runder Tische statt langer 

lohnt sich hauptsächlich bei ganz großen Räumen. Wenn 

runde Tische gewählt werden, rechtfertigt sich dann auch 

eine runde oder länglichrunde Grundform dos Eßzimmers, 

die rein künstlerisch genommen von großem Reize ist 

(Abb. 146). Freilich nötigt die runde Form, wie schon 

erwähnt, zu strenggebundener Durchbildung des ganzen 

Raumes, 


r] 
Abb, 146. Länglichrundes EBzimmer 


Nicht unwichtig ist der Umstand, daß die bei Gesell- 
schaften einzustellenden Tische oder Tischeinlagen in der 
übrigen Zeit verstaut werden müssen. Bei einer langen 
Tafel überhebt der Ausziehtisch dieser Forderung. Es 
gibt verschiedene Arten des Ausziehtisches, von denen jede 
ihre Vorteile und Nachteile hat. Auch hier spielt, vom 
Gebrauchsstandpunkt aus, die Frage eine Rolle, ob beim 
Ausziehen des Tisches besondere Tischtafeln eingesetzt 
werden müssen, die sonst zu verstauen sind, oder ob sich 
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Abb. 147. Eßzimmer mit Frühstückserker 


die Tafeln im Tisch übereinander schieben. An und für 
sich ist es bequemer, wenn die Ausziehtafeln im Tisch 
verbleiben. Dafür werden aber solche Tische, wenn eine 
größere Länge erforderlich wird, im zusammengezogenen 
Zustande etwas ungefüge, während bei herauszunehmen- 
den Einsätzen die gute Gesamtform immer erhalten bleibt. 
In einem besonders eingerichteten, sorgfältig durchdachten 
Eßzimmer ist es im übrigen nicht schwer, einen Abstell- 
raum für die Einsatztafeln in der Form eines Wand- 
schrankes zu schaffen. Auch für runde Tische besteht die 
Vergrößerungsmöglichkeit durch Ansetzen von ringförmi- 
gen Streifen, so daß ein sonst nur für 6 Teilnehmer die- 
menden Tisch leicht für 10 oder 12 eingerichtet werden 
ann. 

Sehr bewährt hat sich im Eßzimmer der besondere Platz 
für einen Frühstückstisch. Ein solcher kann meistens 
in einem Erker gewonnen werden, wobei dann der von 
allen Tischplätzen mögliche Ausblick ins Freie eine be- 
sonders angenehme Zugabe ist (Abbildung 140, S. 203 und 
Abb. 147). Als Form dieses kleineren Familientisches er- 
gibt sich zwanglos die runde. Solche Tische dienen dann 
dem kleineren Familienkreise häufig auch als täglicher 
Eßplatz. 
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Wie für die Gestalt, so ist auch für die Beleuchtung 
des Eßzimmers die Stellung des Eßtisches ausschlaggebend. 
Die bei Tische Sitzenden sollen zwar möglichst in den 
Genuß der Aussicht gesetzt werden, doch wird Blendung 
am Eßtisch besonders unangenehm empfunden. Störend 
sind vor allem Süd- und Westfenster für diejenigen, die 
diesen Fenstern unmittelbar gegenüber sitzen. Die Kopf- 
beleuchtung eines länglichen Raumes ist die beste. Um 
möglichst viel Licht hereinzubringen, kann die Kopfseite 
im Grundriß gerundet oder mit einem Erkerausbau ver- 
sehen werden. Wohl bedacht wie die Tagesbeleuchtung 
muß die Abendbeleuchtung werden. Hier liegt eine gewisse 
Schwierigkeit in der wechselnden Länge des Eßtisches. 
Am gemütlichsten ist bei kleiner Ausdehnung des Tisches 
unbedingt eine Zuglampe mit Stoffschirm. Wenn der 
Tisch ausgezogen wird, reicht der Beleuchtungskogel dann 
aber nicht bis zum Ende der Tafel hin. Bei langer Tafel 
ist es wohl überhaupt das Richtige, den tiefhängenden 
Beleuchtungskörper zu verlassen, er kann für solche Ge- 
legenheiten mit seitlichen Lichtern versehen und in hoch- 
gezogenem Zustande zur Beleuchtung mitbenutzt werden. 
Auch die Reihenaufhängung einer ganzen Anzahl kleiner 
Beleuchtungskörper erfüllt ihren Zweck. Nur muß dafür 
gesorgt werden, daß beliebige Teilgebiete davon geschaltet 
worden können. 

Neben dem Eßtisch kommen an Eßzimmermöbeln in 
Botracht Stühle, Anrichteschrank und Abstelltisch. Die 
Stühle werden aus Gebrauchsrücksichten mit niedrigen 
Lehnen gebaut, weil hohe Lehnen, die im übrigen für das 
Auge weit angenehmer wirken als niedrige, beim Zureichen 
der Speisen stören. Armlehnen anzubringen ist im all- 
gemeinen nicht erwünscht, doch bieten kürzere Arm- 
unsätze große Bequemlichkeiten, ohne daß sie beim Be- 
dienen oder sonstwie hinderlich zu sein brauchen. Eine 
weitere Sitzgelegenheit, etwa ein Sofa, ist im EßBzimmer 
nicht nötig. Der an der Wand freibleibende Platz wird 
meistens reichlich durch die vielen unterzubringenden 
Stühle eingenommen, denn es sind meist 12 oder 18 vor- 
handen, die bei Gesellschaften gebraucht werden. Die 
Bestimmung des Anrichteschrankes ist nach der heutigen 
Gewohnheit nicht mehr ganz klar umgrenzt: Er nahm 
früher Tischleinen, Bestecke, Gläser und häuflg sogar 
Toller auf. Nachdem aber die Nebenräume, in diesem 
Falle besonders die Anrichte, auch im deutschen Hause 


208 


immer mehr an Bedeutung gewinnen, wandert die Mehr- 
zahl dieser Dinge nach der Anrichte ab, so vor allem 
Gläser und Teller. Es bleiben dann für den Eßzimmer- 
schrank eigentlich nur Tischtücher und Mundtücher, 
hier und da auch noch Bestecke übrig, Gewöhn- 
lich ist noch ein Abteil für Wein- unnd Likörflaschen ein- 
gerichtet. Liköre werden aber jetzt meist nach Tische im 
Herrenzimmer gereicht. Während so nach früherer Auf- 
fassung der Anrichteschrank meistens ein riesiges Möbel 
war (die großen Berliner Wohnungen enthalten Gebilde, 
die fast anmuten wie kleine Häuser), braucht das Möbel 
im Landhause, in dem sich ja nicht nur ein Anrichteraum, 
sondern auch sehr viele Wandschränke vorfinden, nur 
einen ganz geringen Umfang anzunehmen. Der schrank- 
artige Aufsatz kann ganz fortfallen, so daß nur ein mit 
Schubladen versehenes Möbel von etwa 1 m Höhe übrig 
bleibt, dessen Tischplatte in der bequemsten Weise zum 
Abstellen benutzt werden kann. Meistens werden auf der 
Platte aber Silbergeräte aller Art aufgestellt. Daher 
werden neben dem größeren Möbel noch kleinere Abstell- 
tischchen oder Schränkchen nötig. Die Form dieser Neben- 
möbel richtet sich nach den Anforderungen des besonderen 
Fallos, 

Für die Ausbildung von Wand und Decke des Eßzim- 
mers sollte von dem Gesichtspunkte ausgegangen werden, 
daß die sich entwickelnden Speisegerüche möglichst wenig 
haften bleiben können. Aus diesem Grunde ist Stoff- 
bespannung nicht angebracht und selbst Polstermöbel mit 
Wollstoffbezug sind zu vermeiden. Die Sitze der Stühle 
werden am besten mit Leder oder mit Roßhaarstoff bo- 
zogen, die Wand glatt gehalten. Geglätteter Stuck oder 
Holzverkleidung bieten sich als beste Wandbehandlung 
‘dar. Weiß gestrichenes Holz hat den Vorzug, eine völlig 
undurchlässige Oberfläche zu geben und dem Raume zu- 
gleich eine freudige Helligkeit zu verleihen, doch wird 
auch bei pollerter Holztäfelung Undurchlässigkeit er- 
reicht. Große schwere Stoffbehänge an den Fenstern 
werden am besten vermieden. Das in Abb, 147 vorgeführte 
Eßzimmer hat eine Wandverkleidung aus hellem Ahorn- 
holz mit Perlmuttereinlage, die Möbel sind aus dunkel- 
poliertem Mahagoniholz, die Vorhänge weiß mit kräftig- 
schwarzem Muster, der Teppich ist hellgrau mit schwar- 
zəm Rand, die Stuhlsitze sind mit schwarzem Roßhaar- 
stoff bespannt, Alles Metall (auch das der Beleuchtungs- 
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körper) ist versilberte Bronze. Als Ergänzungsfarben der 
auf Weiß, Schwarz und Grau gestimmten Töne des Zim- 
mors tritt auf Tischdecken und Kissen ein kräftiges Lila 
auf. 

Der Speisegerüche wegen ist im Eßzimmer eine wirk- 
same Entlüftungseinrichtung von Vorteil. Ein Luftab- 
zugsrohr sollte hier nicht fehlen, leicht zu öffnende Ober- 
flügel der Fenster sind auf alle Fälle am Platze, von 
Nutzen ist auch ein elektrischer Entsauger, der die von 
Speisegerüchen erfüllte Luft auf kürzestem Wege aus dem 
Raume hinausbefördert, wobei aber darauf geachtet wer- 
den muß, daß die Ersatzluft nicht aus den Wirtschafts- 
räumen zuströmt. Dies ist leicht der Fall, wenn nicht 
für den Zutritt der neuen Luft von außen gesorgt wird. 

Nach der alten Auffassung war das Eßzimmer ein in 
gesättigten, tiefen Farben gehaltener Raum mit dunkler 
Holzverkleidung oder dunkler Färbung der Wand. Diese 
Vorstellungen sind jedoch durch die neuere Entwicklung 
stark durchbrochen worden. Die Auffassung über das 
Gemütliche und Behagliche hat sich zu ändern be- 
gonnen, wir gehen dazu über, eine Fülle von Licht und 
Sonne, die Freudigkeit heller, heiterer Farbentöne 
für mindestens ebenso behaglich zu halten wie die alte, 
dunkle und schwere Farben- und Formenwelt. Eine 
lichte, luftige Stimmung hat auch beim Eßzimmer 
ihre großen Vorzüge, besonders wenn es etwa an einer 
nicht sehr stark besonnten Seite des Hauses liegt. In 
neuerer Zeit sind sogar Eßzimmer mit Marmorwandver- 
kleidung und Steinfußboden gebaut worden. Sie steigern 
jedoch den Eindruck allzu sehr ins Feierliche und dürften 
auch jenes Gefühl behaglicher Wärme verscheuchen, dem 
wir uns nun einmal in den Wohnräumen unseres Hauses 
hinzugeben wünschen. 
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21. Das Familienwohnzimmer des 


kleineren Hauses 


Das große Haus, dessen Inhalt in eine Reihe von Sonder- 
zimmern aufgeteilt ist, hat, wie schon an anderer Stelle 
erwähnt, häufg den Nachteil einer gewissen Unstetheit 
der Wohnungsverhältnisse. Man weiß nicht, in welchem 
Zimmer man im Familienkreise sitzen soll, und meist ent- 
wickelt sich die Gewohnheit dahin, irgendeines der Zim- 
mer dafür auszusuchen, für das gerade diese oder jene 
Zufälligkeit spricht. Viel einfacher liegen die Verhältnisse 
im kleinen bürgerlichen Hause, das noch an dem alten 
guten Familienwohnzimmer festhält. Dieses Zimmer 
bildet den unzweifelhaften Sammelpunkt des häuslichen 
Lebens, hier wohnt man wirklich, der Raum ist, wenn 
auch nicht den ganzen Tag, so doch die Nachmittage und 
die Abende in dauernder Benutzung. Hier sieht man 
Freunde, hier sitzen die Bewohner in traulichem Abend- 
kreise am Familientisch, wo sich jeder seiner Lieblings- 
beschäftigung hingibt, 

Das Familienwohnzimmer schließt nicht nur das Emp- 
fangszimmer, das Zimmer der Dame und das Musik- 
zimmer in sich und vereinigt somit die zersplitterten Be- 
dingungen dieser drei Räume des größeren Hauses; sondern 
ersetzt häuflg auch das Zimmer des Herrn. Sofern der 
Hausherr nicht einem gelehrten oder wissenschaftlichen 
Berufe angehört und seine Arbeit sich zu Hause abspielt, 
kann er in kleinen bürgerlichen Verhältnissen auf ein be- 
sonderes Zimmer verzichten. Ja, dieses Familienwohn- 
zimmer dient im kleineren Hause häufig auch zugleich 
als Eßzimmer, Und das entspricht in dem Falle voll- 
ständig den Verhältnissen, daß die Hausfrau sich selbst 
um die Küche bekümmert, vielleicht selbst kocht und beim 
Tischdecken hilft. Diese Vorbereitungen, die, wenn sie 
von Dienstboten verrichtet werden, das häusliche Leben 
störend berühren, sind also dann eigenste Angelegenheit 
der Hausfrau und es liegt damit keine Veranlassung mehr 
vor, das Zimmer, in dem sie erfolgen, abzutrennen. Das 
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vereinigte Wohn- und Eßzimmer bietet, wo es angelegt 
werden kann, viele Reize. Es ist in seiner Vielbenutzbar- 
keit einem bequemen Anzuge vergleichbar, von dem 
man sich nicht trennen mag, während alle die Sonder- 
anzüge, zu denen unsere Lebensgewohnhelten gedrängt 
haben, nur immer für einige Stunden getragen werden, 
Die Einrichtung des Zimmers wird die Hinneigung der 
Bewohner zu ihm widerspiegeln, es wird mit Liebe und 
Sorgfalt ausgestattet werden, und darin sind die Be- 
dingungen für einen wirklich behaglichen Raum ge- 
geben. Denn nur bewohnte Räume können behaglich sein. 

In den Häusern, die ein vereinigtes Wohn- und EB- 
zimmer aufweisen, könnte dieses eigentlich der einzige 
Wohnraum sein. Allein häufig trifft man den Wunsch 
an, neben diesem gemeinschaftlichen Raume noch ein 
kleines Empfangszimmer zu besitzen, das dann allerdings 
bei seiner Unbenutztheit Gefahr läuft, die üblen Eigen- 
schaften der guten Stube anzunehmen. Indessen, 
dieses Zimmer ist wenigstens immer in Ordnung und 
bereit, den strengen Blicken einer besuchenden Freundin 
Trotz zu bieten. Man sollte es, wo es verlangt wird, 
wenigstens so klein wie möglich gestalten. Das ist 
wichtig insofern, als auf alle Fälle das gomeinschaftliche 
Wohn- und Eßzimmer dringend einer bedeutenderen Aus- 
dehnung bedarf. Schon weil eine gewisse Weiträumig- 
keit befreiend wirkt, sodann aber auch, weil für die ver- 
schledenen Zwecke, denen das Zimmer dient, eine gewisse 
Größe notwendigerweise vorhanden sein muß. 

Eine Gliederung des Raumes, sei es auch nur durch 
einen geräumigen Erker, ist hier besonders willkommen, 
irgendeine Ausbuchtung oder ein Raumansatz, in den 
sich eine kleine Gruppe zurückziehen kann, wird fast zur 
Bedingung. 

Auch im größeren Hause ist, wie weiter vorn erwähnt, 
ein gemeinsamer Wohnraum ein Bedürfnis. Hier und da 
trifft man sogar den Wunsch an, die Halle des Hauses 
zum gemeinschaftlichen Wohn- und Eßzimmer zu machen. 
Man möchte den malerischen Raum, der sich durch den 
freien Einbau der Treppe ergibt, auch bewohnen und 
genießen. Aber andere Umstände stehen im Wege. 
Zunächst wirkt der Treppenschacht wie ein Schröpfkopf: 
die unten so notwendig gebrauchte Wärme steigt hinauf 
in das Schlafzimmergeschoß, und mit ihr etwaiger Ta- 
haksqualm, der im Schlafzimmergeschoß besonders un- 
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willkommen sein muß. Sodann ist es nicht angenehm, 
wenn jeder Besucher sogleich durch den kleinen Wind- 
fang in die mit Familienmitgliedern besetzte Halle prallt, 
Wo solche Wünsche der Hallenbenutzung vorliegen, ist 
os geraten, das hier unerläßliche kleine Empfangszimmer 
vom Windfang aus zugänglich zu machen. So ist es im 
Falle der Abb. 179, S. 269, geschehen, die den Grundriß 
eines mittelgroßen Hauses darstellt. Es enthält außer 
diesem Empfangszimmer auch noch ein besonderes 
Herrenzimmer., Das Innere dieser als gemeinsamer 
Wohnraum benutzten Halle ist in Abb. 114, Seite 172, 
dargestellt, Ein vollständiger Ersatz für das Familien- 
wohnzimmer kann in einem solchen Raum nicht ge- 
funden werden. Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, ist 
die Wohnbenutzung der Halle immer ein mehr oder weni- 
ger romantischer Gedanke. 

Das eigentliche deutsche, altüberkommene Wohnzim- 
mer behauptet aber im kleinen Hause noch heute seine be- 
herrschende Stellung und bietet, genügende Größe voraus- 
gesetzt, für einfache Verhältnisse auch alle Bequemlich- 
keiten. In ihm findet vor allem der große Familien- 
eßtisch Platz, je nach den Umständen frei im Raume stehend 
oder als Sofatisch aufgestellt. Eine Zughängelampe über 
seiner Mitte ist unerläßlich., Ein Schreibtisch wird an 
einem der Fenster Aufstellung finden können, ebenso ein 
Niähtisch für die Hausfrau. Auch für das Klavier und 
für einen Bücher- und Glasschrank muß sich ein Platz 
finden. Bei einer freien Mittelstellung des Eßtisches ist 
eine Sitzecke mit kleinerem Tisch und einigen bequemen 
Stühlen sehr erwünscht. Denn man wird sich unmittel- 
bar nach dem Essen, wenn das Geschirr abgeräumt 
wird, auf einen seitlichen Platz zurückziehen wollen, 
um sodann vielleicht wieder im Familienkreise am 
Haupttische Platz zu nehmen. 

Es leuchtet ein, daß bei einer so reichlichen Besetzung 
mit Hausgerät alle Aufmerksamkeit auf die passendste 
Lage der Türen und die beste Stellung des Ofens genom- 
men werden muß. Die Ausstattung sei so gemütlich wie 
möglich. Holzbekleidung der Wände würde, wo sie die 
Verhältnisse gestatten, die wohnlichste Stimmung ab- 
geben, eine Holzbalkendecke dazu gut passen. Wo die 
Mittel für solche bessere Ausstattung nicht ausreichen, 
genügt eine weißgestrichene Wand, auf der sich dann 
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Abb. 148. Fumilienwohn- und Eßzimmer mit Erker 


der hier aufzuhängende Bilderschmuck in der wirkungs- 
vollsten Weise abhebt. 

Ein streng gebundenes, rein architektonisches Ge- 
präge wird man in diesem Raume mit seiner vielfachen 
Verwendungsart eher vermeiden. _ Der Raum muß etwas 
Ungebundenes, Vieldeutiges haben, das seiner Bestim- 
mung am besten gerecht wird. 

Ein bezeichnendes Beispiel eines großen gemeinschaft- 
lichen Wohn- und Eßzimmers im kleinen bürgerlichen 
Einfamilienhaus ist in Abbildung 148 dargestellt. 
Das ganze Haus hat nur 124 qm bebaute Fläche, 
bietet aber dadurch, daß das Wohnzimmer von 8% m 
Länge und 4,80 m Breite bei geringer Stockwerkhöhe und 
mit einem Erkerausbau einen verhältnismäßig großen 
Raumeindruck macht, viel Behaglichkeit und eine ge- 
wisse Freiheit (Abb. 149). Es enthält den Eßtisch und den 
Anrichteschrank in unmittelbarer Nähe des Eingangs vom 
Wirtschaftsteil. Auf einem Sofaplatz mit langrundem 
Tisch und bequemen Stühlen kann sich eine kleine 
Gruppe absondern- Am Ostfenster steht der Nähtisch 
der Hausfrau und in dem um eine Stufe erhöhten 
Erker ist ein gemütlicher Plauderplatz eingerichtet. 
Auch das aufrechte Klavier steht in dem Raume. Es 
würde selbst möglich sein, einen Flügel statt des Klaviers 
unterzubringen. Der Erkerplatz dient mit einem dazu 
eingerichteten Tische gleichzeitig zum Briefschreiben. Der 
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Abb. 149. Familien-Wohn- und Eßzimmer mit Erker 


Hausherr, der dem Gelehrtenstande angehört, hat ein 
besonderes Studierzimmer im ersten Stock. Ein kleines 
Empfangszimmer unmittelbar am Eingange entlastet das 
Familienwohnzimmer, Es könnte, wie gesagt, entbehrt 
werden, da das Familienwohnzimmer so ausgestattet 
ist, daß hier auch sehr gut irgendwelcher Besuch in 
Empfang genommen werden kann. 


22. Schlafzimmer und Ankleide- 


zimmer 


Den Schlafzimmern ist im Landhause fast immer die 
Lage im ersten Stockwerk angewiesen, das ganz zu Schlaf- 
räumen verwendet zu werden pflegt. Wie das Erdgeschoß 
das Wohngeschoß ist, so ist das erste Stockwerk das 
Schlafzimmergeschoß. Bei seiner Grundrißanlage wird 
dem Hauptschlafzimmer, also dem Schlafzimmer der 
Eltern, die erste Bedeutung zukommen, ihm schließen sich 
gewöhnlich die Schlafzimmer der Kinder in einer für den 
Verkehr möglichst zweckdienlichen Weise an. Sind kleine 
Kinder im Hause, so wird die Mutter das Bedürfnis emp- 
finden, die Kinderschlafzimmer unmittelbar neben dem 
Schlafzimmer der Eltern zu haben. Wenn dann die 
Kinder herangewachsen sind, ist ein unmittelbarer An- 
schluß eher störend. Erwachsene Kinder brauchen auch 
je ein einzelnes Zimmer, das gleichzeitig als Schlaf- und 
Wohnzimmer dient, während kleine Kinder in einem 
größeren Zimmer zusammen schlafen, wodurch die Über- 


Abb. 150. Schlafzimmergeschoß mit aufteilungsfähigem 
Kinderzimmer 
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Abb. 151 und 182. Schlafzimmergeschosse eines kleinen Junggesellen- 
hauses und eines großen Landhauses 


wachung erleichtert wird. Hieraus folgt, daß das Schlaf- 
zimmergeschoß eine gewisse Anpassungsfühigkeit an die 
wechselnden Familienbedürfnisse haben muß. Zum min- 
desten ist von vornherein vorzusehen, daß an bestimmten 
Stellen später Zwischenwände eingezogen werden können. 
Sowohl der tragende Unterbau für solche Wände muß 
von vornherein geschaffen als auch dafür gesorgt werden, 
daß Fenster und Türen dann auch für die Teilzimmer an 
der richtigen Stelle sitzen. Die Abbildung 150 zeigt das 
Schlafzimmergeschoß eines mittleren Hauses, in dem das 
Kinderschlafzimmer zur Aufteilung in zwei Räume in die- 
ser Weise vorbereitet ist. In Abbildung 152 ist das Schlaf- 
zimmergeschoß einer kinderreichen Familie mit drei ge- 
trennten Kinderschlafzimmern wiedergegeben, die Ab- 
bildung 151 zeigt das Obergeschoß eines Junggesellen- 
hauses, in dem nur ein Schlafzimmer, aber sehr reich- 
liche Nebenräume vorhanden sind. 

Daß für alle Schlafzimmer die Sonnenlage eine unbe- 
dingte Notwendigkeit ist, ist schon an anderer Stelle her- 
vorgehoben worden. Lassen sich, wie daselbst erwähnt, 
unter den Wohnräumen noch Zimmer finden, bei denen 
unter Umständen auf die Sonnenlage verzichtet werden 
kann, so ist ein Haus mit Schlafzimmern ohne Sonne 
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einfach eine falsche Anlage. Das Zimmer, in dem wir 
uns in Dauerzeiten von 7 bis 8 Stunden aufhalten, das 
uns also ein volles Drittel unseres Lebens beherbergt, 
das Zimmer ferner, das unter Umständen als Kranken- 
zimmer dienen muß und dann den ganzen Tag belegt ist, 
muß unbedingt die gesundheitlich strengsten Bedingungen 
erfüllen. Und für diese ist die Besonnung die unerläß- 
liche Grundlage. Nicht nur weil die Sonnenstrahlen eine 
bakterientötende Wirkung ausüben, sondern auch, weil 
der Raum überhaupt so gut beleuchtet wie möglich sein 
muß, da nur in einem unbedingt hellen Raume die Rein- 
haltung und Sauberkeit bis in die entferntesten Ecken 
möglich ist, Solche ist aber für ein Schlafzimmer aus 
Gesundheitsgründen unerläßlich. In unbelichteten Räu- 
men siedeln sich unter dem Schutz von nicht bemerktem 
Schmutz und Staub kleinste Lebewesen an, die die 
schlimmsten Feinde der menschlichen Gesundheit sind. 
Das Schlafzimmer ist in noch höherem Maße als das 
Eßzimmer ein Zimmer für einen Sonderzweck. Es dient 
heute nur zum Schlafen. Bei ihm läßt sich der schon 
an anderer Stelle berührte Spaltungsvorgang am klar- 
sten verfolgen, dem die Räume des Hauses bei fort- 
schreitender Entwicklung der Wohnsitte unterliegen. 
Noch im vornehmen Hause des 18. Jahrhunderts war das 
Schlafzimmer zugleich Wohnzimmer; bekanntlich emp- 
fingen die französischen Weltdamen ihre Gäste im Schlaf- 
zimmer (daher der heute noch gebrauchte Ausdruck 
„lever“ für Empfang). Im weiteren Werdegang ist das 
Zimmer mehr und mehr zu einem Raume geworden, der 
nur dem persönlichen Gebrauche dient. Die bisherige 
Bestimmung erstreckte sich auf das Schlafen und das 
Ankleiden einschließlich des Waschens von Gesicht und 
Händen. Eine weitere, jetzt gerade vor sich gehende 
Aufspaltung zielt aber darauf ab, auch das Ankleiden und 
das Waschen aus dem Zimmer zu entfernen und in bo- 
sondere Räume zu verlegen. Diese Entwicklung ist in 
anderen Ländern, namentlich in Amerika, bereits weit 
vorgeschritten. Sie wird jetzt auch bei uns wesentlich 
gefördert durch den Umstand, daß.in den beiden Jahr- 
zehnten vor dem Kriege das tägliche Bad immer allge- 
meiner und daß die Warmwasserbereitung zur Bedienung 
des Bades eine ständige Einrichtung geworden ist, zwei 
Umstände, die miteinander zusammenhängen. Die 
nächste Umwandlung, die für das Schlafzimmer eintrat, 
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nachdem warmes Wasser im Hause bereitet wurde, war, 
statt des bisherigen möbelartigen Waschtisches mit losem 
Waschbecken und Wasserkanne einen festen Waschtisch 
mit warmem und kaltem Wasserzufluß einzubauen. Die- 
ser heute vorherrschende Zustand darf nicht als endgültig 
aufgefaßt werden, das Ziel der Entwicklung ist vielmehr, 
den Waschtisch im Schlafzimmer überhaupt aufzugeben 
und in das Badezimmer zu verlegen. Hiervon wird noch 
in einem besonderen Abschnitt die Rede sein. 

Die Grundrißgestaltung des Schlafzimmers richtet sich 
nach dem Hauptmöbelstück, dem Bett. An dessen Stel- 
lung sind ganz bestimmte Anforderungen zu knüpfen, die 
freilich, so einfach sie sind, nicht immer genügend ge- 
würdigt werden; trifft man doch selbst in guten Gast- 
häusern häufig genug eine ganz ungeeignete Aufstellung 
der Betten an. Eine erste Forderung ist, daß der Schla- 
fende beim Erwachen nicht unmittelbar in das blendende 
Licht blickt. Die bekannte Aufstellung des Bettes, bei 
der das Fußende gegen das Fenster gerichtet ist, ist also 
zu verwerfen. Weiter soll das Bett zugfrei stehen, also 
nicht so aufgestellt sein, daß eine Verbindungslinie zwi- 
schen Fenster und Tür oder gar zwischen zwei Fenstern 
das Kopfende trifft. Und schließlich ist es nötig, daß die 
Zuführung des Tageslichtes zum Zimmer so erfolgt, dab 
der im Bett Liegende lesen kann, also, daß sie entweder 
vom Kopfende herkommt oder mindestens von einem 
seitlichen, nicht allzuweit entfernten Fenster. Die For- 
derung ist nicht so sehr für die täglichen Fälle, als viel- 
mehr dann zu erheben, wenn das Schlafzimmer als 
Krankenzimmer benutzt wird, was bei jedem Schlaf- 
zimmer einmal eintritt. Es ist dann unerträglich, wenn 
das Buch oder das Blatt, das der Kranke lesen will, be- 
schattet ist, ein Zustand, der geradezu zwingt, das Bett 
umzustellen. Was die Lage der Zugangstür zum Schlaf- 
zimmer anbetrifft, so ist es sehr angenehm, wenn sie so 
gewählt werden kann, daß der Eintretende nicht sofort 
das Bett überblickt. Die Tür muß dazu nach innen 
schlagen und so aufgehängt sein, daß sie sich beim Öffnen 
gegen das Bett hin dreht. Der im Bett Liegende wird 
dann auf den Eintretenden vorbereitet. In dem wichtig- 
sten der Schlafzimmer, dem der Eltern, hat die ursprüng- 
liche Sitte des gemeinsamen Schlafens im selben Bett 
jetzt fast allgemein der, in zwei nebeneinanderstehenden 
Betten zu schlafen, Platz gemacht. Die Aufteilung wird 
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Abb. 153. Schlafzimmer mit, Ankleideraum und Bad 


auch hier noch weiter gehen und dazu führen, daß jedem 
der Ehegatten ein besonderes Schlafzimmer zufällt. Diese 
Einrichtung wird heute schon vielfach getroffen. In 
dem üblichen Schlafzimmer mit zwei Betten sind diese 
wohl immer mit den Kopfenden an die Wand gerückt. 
An jedem Bett befindet sich sodann ein Nachtschränk- 
chen. Neben den Betten oder jedenfalls nahe am Kopf- 
ende sollten die Türen zum Ankleidezimmer und zum 
Baderaum liegen, damit die Bewohner, um sofort nach 
dem Aufstehen nach diesen Räumen gelangen zu 
können, nicht einen großen Weg durch das Zimmer zu 
machen brauchen. Ein nach diesen Gesichtspunkten an- 
gelegtes Schlafzimmer ist in Abbildung 153 dargestellt. 
Es dient der Frau zugleich zum Ankleiden, während der 
Herr ein kleines Ankleidezimmer daneben hat. Das reich- 
liche Licht fällt nicht weit vom Kopfende seitlich ein, die 
Zugangstür schlägt nach dem Bett hin auf, die Verbin- 
dung der beiden Bettplätze nach dem anstoßenden An- 
kleidezimmer (für den Herrn) und nach dem Bade hin 
(für die Frau) ist die unmittelbarste. 

In den übrigen Schlafzimmern kann das Bett auch mit 
der Lüngsseite an der Wand stehen. Diese Stellung wird 
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sogar für den Schlafenden für bequemer gehalten, als das 
frei ins Zimmer ragende Bett. 

Die Maße des Bettes sind neuerdings ganz einheitlich 
geworden, nämlich 1:2 m, im Lichten gemessen. Das 
ergibt mindestens 1,05:2,05 m im Äußeren gemessen. 
Eiserne und messingne Bettstellen, die eine Zeitlang in 
Nachahmung englischer Sitte eingeführt wurden, sind 
jetzt mehr und mehr aufgegeben, eiserne kommen nur 
für billigere Ausführungen noch in Betracht, Matratzen 
werden nach zwei Grundsätzen gebaut, einmal nach der 
Art der Hängematte, bei der der ganze Matratzenboden 
durch das auflagernde Gewicht in Mitleidenschaft go- 
zogen wird, und nach Art der Sprungfedermatratze, bei 
der jeder Teil den auf ihn ausgeübten Druck gesondert 
aufnimmt. Die ältere Art der Sprungfedermatratze ist 
zu bevorzugen, denn die nach Hängemattenart gebauten, 
sogenannten Patentmatratzen ergeben beim Auflegen des 
Körpers eine mehr oder weniger stark gebogene Linie, die 
den Körper in eine unnatürliche Stellung zwängt. Die 
alte Form der Sprungfedermatratze ist insofern verbesse- 
rungsfähig; als sie unzugängliche Staubablagestellen auf- 
weist, Der Stoffüberzug kann aber mit Leichtigkeit fort- 
gelassen werden, wenn die oberen Enden der einzelnen 
Sprungfedern. mit Draht versponnen werden; die ganze 
Matratze ist dann nach allen Seiten offen. Zur besseren 
Hantierbarkeit kann sie der Länge nach in zwei oder 
drei Teile geteilt werden, ebenso wie das jetzt auf der 
Matratze liegende Roßhaarunterbett aus mehreren Teilen 
zu bestehen pflegt. Die weitere Einrichtung des Bottes 
ist den besonderen Gewohnheiten der verschiedenen 
Volksschichten angemessen. Im allgemeinen ist ein 
Übergang von dem schwellenden Federbett zu der leich- 
teren Bedeckung durch Steppdecken zu bemerken. Die 
gesundheitlich einwandfreieste Ausstattung ist die, bei 
der auch die Steppdecke durch waschbare Wolldecken 
ersetzt wird. Es bleibt dann kein Teil des Bettes übrig, 
der nicht aufs leichteste gereinigt werden könnte, das 
Ziel der äußersten Fürsorge für die Gesundheit ist ør- 
reicht, 

Die Nachtschränkchen seien so eingerichtet, daß sie 
außer dem Schrankbehälter auch eine Schublade und ein 
offenes Ablegebrett enthalten. An der Tischplatte ver- 
hindert eine kleine Randerhöhung das Herabfallen von 
Gogenständen. Das Innere des Schrankbehälters mit 


einem Feuertoneinsatz auszustatten, ist jedenfalls ein 
großer Vorteil. Bei Krankheitsfällen leistet ein besonderer 
Krankentisch mit herausragender drehbarer Tischplatte, 
wie er in Krankenhäusern üblich ist, unschätzbare 
Dienste. 

Die weitere Möbelausstattung des Schlafzimmers der 
Eltern hängt davon ab, ob es zugleich Ankleidezimmer 
der Frau oder des Herrn ist. Daß sich beide Eheleute 
im selben Zimmer aus- und ankleiden, ist nur bei den 
allerbeschränktesten Verhältnissen angängig. Ein Küm- 
merchen als Ankleidezimmer des Herrn hat immer den 
Vorzug, daß nicht nur beide Teile beim An- und Aus- 
kleiden für sich sind, sondern daß auch der eine Teil den 
anderen beim Aufstehen zu verschiedenen Zeiten nicht 
stört. Kann das Herrenankleidezimmer größer angelegt 
werden, #0 hat es noch den Vorzug, daß dort im Falle 
der Erkrankung eines der Ehegatten ein Bett aufgestellt 
werden kann, Die Frau kann sich im Schlafzimmer an- 
kleiden, das in seiner Geräumigkeit für ihre mannig- 
fachon Bedürfnisse wohlgeeignet ist. Selbstverständlich 
verlangt eine vollendete Einrichtung, daß außer dem 
Herrn auch die Frau ihr besonderes Ankleidezimmer hat. 
Dann ist das Schlafzimmer überhaupt nur ein Zimmer 
zum Schlafen, das aller weiteren Aufgaben enthoben ist, 
Vor allem aber brauchen dann nicht die heute üblichen 
vielen Kleider- und festen Wäscheschränke im Schlafzim- 
mer Platz zu finden, womit ein nicht zu verkennender Übel- 
stand beseitigt wäre. Allerdings pflegen heute, gerade s0 
wie die Anbringung von festen Waschbecken im Schlaf- 
zimmer Mode ist, auch möglichst umfangreiche feste 
Wandschränke im Schlafzimmer als der Gipfel der Voll- 
kommenheit betrachtet zu werden. Aber bei Licht be- 
trachtet, kann es keineswegs erwünscht sein, in einem 
Raume zu schlafen, in dem Unmengen von getragenen 
Sachen aufbewahrt werden. Man würde wie in einem 
Altkleiderladen nächtigen. Viel richtiger ist es, die 
Kleider in einem anderen Raum unterzubringen, und 
hierfür bietet sich eben der Ankleideraum von selbst dar. 
Die Aufbewahrung dort ist nicht nur für die Kleider ge- 
eigneter, sondern auch für die Menschen zuträglicher. 
Am allerbesten ist es natürlich, wenn für die Kleider 
überhaupt ein besonderer Raum geschaffen werden kann, 
an neben dem Ankleidezimmer liegt (Abb. 151, 
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Die Art der Aufbewahrung von Kleidern ist in Deutsch- 
land nicht einheitlich. Männerkleider pflegen auf Bügel 
gehängt zu werden, was für die Röcke und Westen in 
Ordnung, für die Hosen aber unnatürlich ist, Sie wür- 
den besser gelegt und werden nur deshalb mit aufge- 
hängt, weil man den ganzen Anzug beisammen haben 
will. In England werden alle Männeranzüge zusammen- 
gelegt und jeder in einem besonderen Schubfach aufbe- 
wahrt. Die heute als unerläßlich betrachteten Falten in 
den Hosen rühren ursprünglich von dieser Sitte des 
Legens her, dessen natürliches Ergebnis sie waren. 
Jetzt werden sie nicht nur mit dem Bügeleisen künstlich 
erzeugt, sondern sogar als „Bügelfalten“ bezeichnet. 
Es ist richtig, daß auch die Röcke durch das Legen ein- 
zelne Falten erhalten, aber bei geschickter Zusammen- 
legung werden diese auf ein Mindestmaß beschränkt und 
stören beim angezogenen Rock nicht, Das Zusammen- 
legen hat den Vorzug, daß die Kleider durch das Eigen- 
gewicht nicht aus der Form kommen, vielmehr in voll- 
ständigem Ruhezustand beharren. Nur bei den aus 
dickem Stoff gefertigten Überziehern ist das Hängen 
vorzuziehen. Im Kleiderschrank der Frau werden Röcke 
und Blusen auf Bügel gehängt, jedoch ist für ganze Klei- 
der ein besonders hohes Abteil des Schrankes erforderlich, 
das über die für Männerkleidung nötige Länge hinaus- 
geht, Für Männerhüte ergibt sich auf einem Brett über 
den Aufhängevorrichtungen die passende Aufbewahrungs- 
stelle. Die bekannte Täuschung über die Höhe des 
Zylinderhutes, die die meisten Menschen auf 25 cm 
schätzen, während sie in Wirklichkeit nur etwa 15 cm 
beträgt, mahnt hier, den Raum nicht überflüssig hoch 
zu machen, Frauenhüte sind je nach der Mode im 
Umfang außerordentlich wechselnd, und es ist kaum 
möglich, Einrichtungen zur Aufbewahrung zu treffen, die 
alle Fälle decken. Wäsche wird zusammengelegt auf- 
bewahrt; am besten werden die dafür zu schaffenden 
Fächer der Größe der Wäschestücke, zum Beispiel der 
der Oberhemden, genau angepaßt, einmal um Platz zu 
sparen, sodann auch, weil sonst die einzelnen Stöße leicht 
durcheinander fallen. Krawatten werden aufgehängt, am 
besten auf kleinen Stangen oder Auslegern, wo sie auch 
in ihrer Gesamtheit leicht zu überblicken sind. Häufig 
sieht man eine Aufhängevorrichtung an der Innenseite der 
Schranktüre, die zwar einen guten Überblick über das 
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Vorhandene gewährt, aber dazu nö- 
tigt, Spielraum für die Krawatten 
durch Zurücklegung der inneren Ein- 
richtung zu schaffen. Für Hand- 
schuhe ergibt sich von selbst ein 
flaches, längliches Fach. Kragen er- 
fordern ebenfalls eine flache Schub- 
lade, am besten mit Einteilungen in 
der Größe von Kragenschachteln. Sie 
können jedoch auch auf einen Aus- 
leger gehängt werden. 

Besondere Vorkehrungen erfordern ah 
Schuhe und schmutzige Wäsche. Bei —eu—mmust. 
beiden ist die Durchlüftung erwünscht, nor 
Das Stiefelgelaßd muß auf alle Fälle Abb. 154. Stiefelschrank 
mit einer vorgitterten Tür versehen sein. Viel besser 
wird es jedoch in die Flurwand eingelassen und mit einer 
geschlossenen Tür nach dem Zimmer und einer vergit- 
terten nach dem Flur hin versehen. Dadurch entlüften 
die Schuhe nicht nach dem Innern des Zimmers, und die 
Dienstboten können sie von außen herausnehmen (Abb. 
154). Für schmutzige Wäsche sollte auf alle Fälle ein 
großer, begehbarer Schrank vorgesehen werden, der ein 
Fenster nach dem Freien hat. In diesem sollte die 
schmutzige Wäsche nicht aufeinandergehäuft, sondern 
aufgehängt werden, so daß sie ordentlich durchlüften 
kann. 

In einem wohl eingerichteten Frauenkleiderschranke 
werden sich noch manche Einzeleinrichtungen finden, auf 
die einzugehen hier zu welt führen würde, so zum Bei- 
spiel ein herausschlebbares Aufbewahrungsgestell mit 
Haftern für Schirme, ein besonderer Ausleger für aufzu- 
hängende Muffen, Abteile, Fächer und Fächelchen für 
die tausend Kleinigkeiten der Frau. Hier sind Einzel- 
wünsche maßgebend. In den Abbildungen 155 und 156 
sind Beispiele des Innern je eines Ankleideschrankes für 
Herren und für Frauen vorgeführt. 

Eine gewisse Annehmlichkeit ist ein begehbarer Kleider- 
schrank, das heißt eine Kammer, in der die Kleider offen 
aufgehängt sind. Es ist von Wichtigkeit, die Kammer zu 
beleuchten und zu belüften. Beim Fehlen von Tageslicht 
kann die Beleuchtung durch eine elektrische Lampe be- 
wirkt werden, die sich beim jedesmaligen Öffnen der Tür 
von selbst einschältet. In allen Kleiderschränken, in 
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Abb. 155 und 156, Kleider- und Wäscheschrank. Oben für Herren, 
unten für Frauen 
(die Frauenkleider werden besonders aufbewahrt) 

denen Stangen zum Aufhängen der Kleider angebracht 
sind, müssen sich außerdem auch Haken vorfinden. 

Ähnlich der begehbaren Kleiderkammer ist die Motten- 
kammer eingerichtet, die im Eigenhause an irgendeiner 
entlegenen Stelle leicht geschaffen werden kann. Hier ist 
ein unbedingtes Erfordernis der möglichst luftdichte Ab- 
schluß nach außen. Ein Fenster oder irgendein Lüf- 
tungsrohr sind nicht zulässig, weil durch sie die Motten 
einschlüpfen könnten. Die Tür muß in doppelten Falzen 
anschlagen und ganz genau gearbeitet sein. Übrigens ist 
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Abb. 157. Hauptschlafzimmer 


auch keine noch so gut gedichtete Mottenkammer unter 
allen Umständen zuverlässig, Die Pelzsachen müssen 
auch dort von Zeit zu Zeit nachgesehen und geklopft 
worden. 

In jedem Schlaf- wie Ankleidezimmer sind einige Sitz- 
gelegenheiten nötig. Ein bank- oder sofaartiges Polster- 
möbel bietet den doppelten Vorteil, daß man es gelegent- 
lich als Ruheplatz benutzen und allabendlich beim Aus- 
kleiden die Kleider darauf legen kann (Abb. 157). Bei 
der Stellung des Ankleidetisches ist die Beleuchtung zu 
bedenken. Der Ankleidetisch der Frau steht am besten 
mitten im Licht, und zwar ist Licht von beiden Seiten 
notwendig. Die künstliche Beleuchtung muß sowohl beim 
Frauen- wie beim Herrenankleidetisch so angebracht sein, 
daß das Gesicht voll beschienen wird. Bei der Platzwahl 
für jedweden Spiegel vergegenwärtige man sich die Bin- 
senwahrheit, daß derjenige, der hineinsieht, hell beleuch- 
tet sein muß, während der Spiegel selbst am besten an 
einer dunklen Wand, beispielsweise zwischen zwei Fen- 
stern, sitzt. Für das Ruhesofa gilt das schon beim Herren- 
zimmer Gesagte, daß nämlich das Kopfende gegen das 
Fenster gerichtet sein muß, damit der Ruhende im Liegen 
lesen kann. Ob im Elternschlafzimmer oder im Ankleide- 
zimmer der Frau auch etwa ein kleiner Schreibtisch Auf- 
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stellung findet, an dem die Frau, wenn sie sich zurück- 
gezogen hat, einen Brief schreiben kann, ist zu erwägen. 
Als Ankleidetisch des Herrn genügt ein einfacher Tisch 
geringen Umfanges mit Schubladen und einem Spiegel. 
Der Frauenankleidetisch ist ein Möbel mit einer Vielheit 
von: Fächern und Schubladen und einem Faltspiegel, der 
ein allseitiges Sehen des Kopfes beim Haarmachen erlaubt. 
Um auch Brust und Schultern im Spiegel sehen zu kön- 
nen, ist es erwünscht, den Mittelteil des Tisches niedrig 
zu gestalten. Im Ankleidezimmer des Herrn oder im 
Badezimmer wird gewöhnlich noch ein kleiner Rasiertisch 
aufgestellt. 

Die allgemeine Ausstattung von Schlaf- und Ankleide- 
zimmer wird jetzt meist in hellen Farben gewählt, weil 
diese der Reinhaltung des Raumes am besten entgegen- 
kommen. Weiß ist selbst gewissermaßen das Sinnbild der 
Reinlichkeit, denn die weiße Farbe liefert in ihrer Frische 
stets den Beweis äußerster Makellosigkeit. Die lange Be- 
nutzungszeit des Schlafzimmers bringt es mit sich, für 
ausgiebige Lüftung zu sorgen. Die beste Lüftung wird 
dadurch erreicht, daß den ganzen Tag die Fenster geöffnet 
werden. Wo das versäumt wird, sammelt sich jene 
schlechte Luft an, die für überfüllte Räume bezeichnend 
ist. Ist ein Zimmer einmal durch solche stickige Luft ver- 
seucht, so ist es, wie aus schlecht gepflegten, kleineren 
Gasthöfen bekannt, schwer, den Geruch wieder zu ent- 
fernen. Natürlich ist es im Eigenhause bei gehöriger 
Aufmerksamkeit ein leichtes, die Luft rein und sauber zu 
erhalten. Im übrigen gewinnt die ganze Lüftungsfrage 
dadurch ein anderes Aussehen, daß die Gewohnheit zu- 
nimmt, bei offenen Fenstern zu schlafen. Beim nächt- 
lichen Fensteröffnen macht sich im Sommer ein Schulz 
gegen Mücken nötig, Er wird am besten herbeigeführt 
durch Einsetzen von Fensterflügeln mit feinem Draht- 
netzstoff. Es empfiehlt sich, in der Ausstattung des Zim- 
mers darauf zu achten, daß Fußböden und Wände nicht 
die verdorbene Luft festhalten können, wie es zum Beispiel 
Stoffverkleidung tut. Der beste Fußboden ist ein glatter, 
waschbarer Fußboden. Linoleum erfüllt alle Anforderun- 
gen, die zu stellen sind, seiner Anwendung steht nur der 
Umstand entgegen, daß es einen harten, klatschigen Tritt 
erzeugt, für nackte Füße kalt ist und dem ganzen Zimmer 
etwas Ungemütliches, Schreibstubenhaftes gibt. Auf Li- 
noleum gelegte Teppiche haben bekanntlich die Eigen- 
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schaft, beim Darauftreten zu rutschen, was Unglücksfälle 
mit sich bringen kann. Sehr zu empfehlen würde ein 
gebohnter eichener Stabfußboden sein, wenn nicht die 
Hausfrau darauf bestände, den Boden regelmäßig abzu- 
waschen. Stabfußboden, der abgewaschen wird, sieht aber 
nicht so gut aus wie gebohnter. Gut und billig ist ein 
mit Ölfarbe gestrichener Dielenfußboden, er hat nur den 
einen Nachteil, daß er sich an den meistbegangenen 
Stellen bald abtritt, so daß der Anstrich häufig erneuert 
werden muß,- 

Selbstverständlich ist das behaglichste und wohnlichste 
Schlafzimmer ein solches, bei dem der ganze Fußboden mit 
Teppich bespannt ist. Der bei besseren Häusern jetzt all- 
gemein übliche Einbau von Staubsaugvorrichtungen dürfte 
die gesundheitlichen Bedenken, die sich gegen einen sol- 
chen Teppichbelag erheben lassen, wesentlich herabmin- 
dern. 

Für viele Personen ist es eine Notwendigkeit, das 
Schlafzimmer verdunkeln zu können. Starke Stoffvor- 
hänge genügen schon, um das Licht abzuschließen. Noch 
besser karn die Lichtabsperrung durch Fensterläden oder 
sogenannte Jalousien (Rolläden) erfolgen, die entweder 
außen oder innen angebracht werden. Auch sind die in 
England üblichen, aus schwarzem oder dunkelblauem 
Glanzstoff bestehenden Rollvorhänge mit mechanischem 
Aushub ein gutes Mittel der Lichtabblendung. Nur be- 
hindern natürlich alle Abblendungsvorrichtungen die 
Luftzuführung. 

Von großer Wichtigkeit sind Balkone und Austritte vor 
den Schlafzimmern, einmal, um ohne Umständlichkeiten 
häuflg die Betten sonnen zu können, sodann aber auch 
für Sonnen- und Luftbäder. 

Austritte ergeben sich am zwanglosesten über Erkern 
des Erdgeschosses. Allerdings ist beim Bau alleräußerste 
Vorsicht nötig, da hier Undichtigkeiten eine Alltäglich- 
keit und außerordentlich unangenehm sind. 

Die Regendurchlässigkeit dieser Decke muß durch 
Einlage einer doppelten Asphaltpappschicht beseitigt 
werden. Die Asphaltdichtung sollte aber auch etwa 
20 cm an den inneren Brüstungsmauern hochgeführt wer- 
den, da sonst die Nässe seitlich eindringt. Außerdem ist 
es geraten, eine zweite, aus Drahtputzgewebe bestehende 
Decke unter die Hauptdecke zu hängen, um das Durch- 
schlagen von Feuchtigkeit nicht gleich im Zimmer in 
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Erscheinung treten zu lassen. Trotz aller dieser Vor- 
sichtsmaßregeln kommen Durchnässungen unter Austrit- 
ten und Terrassen sehr häufig vor. Ihre Beseitigung 
kann nur durch Aufnehmen des äußeren Fußbodens und 
Nachdichtung der Asphaltschicht erfolgen, denn aus- 
nahmslos rührt die nasse Stelle von einem, wenn auch 
noch so feinen Riß der Dichtung her. Die Arbeit ist sehr 
zeitraubend und muß äußerst genau ausgeführt werden. 
Ein solcher Riß braucht seine Ursache nicht durchaus in 
unsauberer Arbeit zu haben, er kann auch durch un- 
gleichmäßiges Sichsetzen des Mauerwerks entstanden 
sein. Wie dem aber auch sei, allerpeinlichste Sorgfalt ist 
bei wagrechten, holzlosen Abdeckungen stets die erste Be- 
dingung. Bei Berücksichtigung der häufigen Schäden 
sind überflüssige Austritte eher zu vermeiden. Wo sie 
vorhanden sind, sollte peinlich darauf geachtet werden, 
daß nach jedem Schneefall sofort der Schnee entfernt 
wird, da dieser sonst infolge der von unten kommenden 
Wärme taut und seine ganze Umgebung durch- 
näßt. Erker im Erdgeschoß brauchen übrigens nicht im- 
mer nach oben in Austritten zu enden, sie können meistens 
ebensogut durch ein kleines Dach abgedeckt werden, wo- 
durch die Gefahr der Wasserdurchlässigkeit meist voll- 
ständig entfällt. 


23. Die Waschgelegenheit 


Für das Waschen von Gesicht und Händen wird, wie 
bereits erwähnt, immer allgemeiner das feste Wasch- 
becken mit Zuflußvorrichtung für warmes und kaltes 
Wasser verwendet. Diese Wascheinrichtung wurde zu- 
nächst an der Stelle angebracht, an der bisher der Wasch- 
tisch gestanden hatte, nämlich an einer Wand des Schlaf- 
zimmers. Das mag in räumlich beschränkten Verhält- 
nissen, wie im Gasthaus, wo der Gast für seine nächtliche 
Unterkunft nicht mehr als einen Raum mieten will, an- 
gehen. Im Eigenhause, wo sich heute ausnahmslos ein 
Bad in der Nähe des Schlafzimmers befindet, gehört das 
feste Waschbecken niemals ins Schlafzimmer, sondern 
ins Bad. Und zwar nicht nur aus gesundheitlichen Grün- 
den, sondern auch aus Gründen der Bequemlichkeit. 

Zwar pflegt es für den, der sich bisher in seinem 
Schlafzimmer gewaschen hat, nicht leicht zu sein, 
die Vorstellung aufzugeben, daß dies unbedingt so sein 
müsse, Er hält es zunächst für eine Unbequem- 
lichkeit, zum Waschen das Schlafzimmer zu ver- 
lassen und ins Badezimmer zu gehen. Die meisten 
Bauherren pflegen, auch wenn ein gut eingerichtetes 
und bequem gelegenes Badezimmer mit Waschbecken an- 
gelegt wird, hartnäckig darauf zu bestehen, daß auch 
im Schlafzimmer der Waschtisch beibehalten wird, sei es 
als bewegliches Möbel, sei es als festeingebaute Einrich- 
tung. Erfahrungsgemäß ergibt sich dann, daß sie dieses 
Waschbecken, auf das sie vorher so großes Gewicht legten, 
niemals benutzen, denn es stellt sich sofort heraus, daß 
es so viel angenehmer für sie ist, sich im Badezimmer zu 
waschen, Wer aber unbedingt darauf besteht, auch einen 
Waschtisch im Schlafzimmer beizubehalten, der begnüge 
sich wenigstens mit der alten Form des Waschbeckens 
nebst Wasserkanne. Er vermeidet dann die Unannehm- 
lichkeiten, ja die gesundheitlichen Gefahren, die der Zu- 
und Abfluß von Wasser im Schlafzimmer mit sich bringt. 
Es ist nötig, auf diese rein technische Frage mit einigen 
Worten einzugehen. 
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Der Laie kann sich in der Regel keine rechte Vorstel- 
lung davon machen, wieso mit der von ihm so sehr ge- 
schätzten Annehmlichkeit des fließenden Wassers auch 
irgendwelche Nachteile verknüpft sein könnten. Fließen- 
des Wasser scheint ihm im Gegenteil der Gipfel einer ge- 
sundheitlichen Anlage zu sein. Das Mißliche liegt auch 
nicht in dem Zufließen des Wassers, sondern in dem Ab- 
fließen des verbrauchten. 

Wo immer sich ein fester Wasserzufluß befindet, muß 
naturgemäß ein Wasserabfluß vorgesehen sein, selbst bei 
einfachen Trinkwasserzapfstellen. Würde der Abfluß 
fehlen, so könnten durch irgendwelche Zufälle Über- 
schwemmungen mit den unvermeidlichen starken Beschä- 
digungen des ganzen Baues hervorgerufen werden. Der 
Wasserabfluß führt nun aber in das Rohrnetz der Ent- 
wässerungsanlage und in die Schmutzwassersammel- 
stelle. Auch die Abwässer der Aborte fließen dahin und 
vereinigen sich mit den Waschbeckenabwässern, Schon 
im Rohrnetz beginnt eine Zersetzung, die in der Schmutz- 
wassersammelstelle in einen vollständigen Fäulnisvorgang 
übergeführt wird. Dabei werden, wie bei der Mehrzahl 
der Zersetzungen, gesundheitsschädliche Gase erzeugt. 
Da diese emporsteigen, füllen sie die Rohre des Netzes 
und würden ungehindert in die Räume eintreten, wenn 
die dortigen Abflußstellen nicht eine Vorrichtung gegen 
ein solches Eindringen der Gase aufwiesen. Diese Vor- 
richtung ist der sogenannte Wasserverschluß, ein 
S-förmig gebogenes Rohr unmittelbar unter dem Wasser- 
abfluß (Abb. 158). In der unteren Rohrkrümmung bleibt 
ein kleiner Wasservorrat stehen, der sich jedesmal beim 
Ablassen von Wasser erneuert, und der das Rohr gegen 
die andrängenden Gase verschließt. Der Abschluß durch 
Wasser ist der dichteste, weil das Wasser den Rohrquer- 
schnitt völlig füllt, was weder ein Stöpsel noch irgend 
eine andere, auf engem Anschmiegen zweier fester Körper 
beruhende Einrichtung tut. 

Soweit wäre alles in bester Ordnung, wenn nur der Ab- 
schluß durch die kleine Wassermenge dauernd und sicher 
wäre. Die tägliche Beobachtung lehrt, daß er weder das 
eine noch das andere ist. Das Verschlußwasser verdunstet 
in einer Reihe von Tagen. Wenn also ein Zimmer mit 
einem Wasserabfluß nicht ständig benutzt wird, wenn 
nicht täglich durch Ablassen von Wasser der Wasser- 
verschluß erneuert und auch der Wasserspiegel auf seiner 
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Höhe erhalten wird, so ist schon nach kurzer Zeit die 
völlig offene Verbindung zwischen dem Kanal und dem 
Luftinhalt des Zimmers hergestellt, und die Abwässergase 
können ungehindert einströmen. 

Das ereignet sich bei nicht dauernd benutzten Zimmern 
regelmäßig. Der Fall pflegt auch in anderen Zimmern 
einzutreten, wenn der Bewohner verreist ist. Gegen das 
Austrocknen des Wasserverschlusses kann man sich durch 
Kingießen von Öl in die Wasserverschlüsse schützen, was 
unbedingt anzuraten ist, wenn das Haus längere Zeit 
nicht bewohnt wird. Wer denkt aber daran, zur Zeit der 
Nichtbenutzung von Gastzimmern oder wenn er verreist, 
im ganzen Hause diese umständliche Vorkehrung zu 
treffen? . 

Es ergeben sich aber auch andere Gelegenheiten, bei 
denen das Verschlußwasser aus dem S-Rohr entfernt wird. 
Wenn nach Öffnen eines Entleerungshahnes in einem be- 
nachbarten Abfallrchr Wasser herunterstürzt, stellt sich 
hinter dem Wasserpfropfen eine Luftverdünnung und da- 
mit eine saugende Wirkung ein, die die geringe Wasser- 
menge eines in der Nähe befindlichen Wasservorschlusses 
aus dem S-Rohr herausziehen kann. Das gullernde Ge- 
räusch, das am festen Waschbecken zuweilen vernommen 
wird, kündigt eine solche ungewollte Entleerung zweifels- 
frei an. Ist sie erfolgt, so ist die offene Verbindung 
zwischen Sammelgrube und Zimmerinhalt ebenfalls her- 
gestellt. Hier pflegen nun Wassereinrichtungsgeschäfte 
einzuwenden, daß die heutige Technik durch geeignete 
Bauart des Wasserverschlusses und durch gute Gesamt- 
anlage Gewähr dafür biete, eine Zufallsunterbrechung des 
Wasserverschlusses zu verhindern. Rein wissenschaftlich 
genommen, mag das richtig sein. Es gibt einige Wasser- 
vorschlußarten, die ziemlich zuverlässig sind. So bewirkt 
die neuerdings angewandte besondere Entlüftung des 
Wasserverschlußscheitels durch ein kleines Ansatzrohr, 
das in den über Dach geführten Abfallstrang mündet 
(Abb. 159), einen Spannungsausgleich und verhindert viel- 
fach die saugende Wirkung. Aber dieses Entlüftungsrohr 
hat sich durchaus noch nicht überall eingebürgert. Und 
selbst da, wo es angewendet wird, ist eine unbedingte 
Gewähr gegen Unterbrechung des Wasserverschlusses 
noch nicht gegeben, da ja noch immer die Gefahr des 
Austrocknens bestehen bleibt. 
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Abb. 158, Abb. 159. Entlüf- Abb. 160, Waschbecken mit 
Wasser- tungsrohr des Was- Ûberlauf am Standrohr 
verschluß serverschlusses 


Wer auf diese Dinge achtet, der weiß, daß Absaugungen 
des Wasserverschlusses in großem Umfange vorkommen. 
Der Grund dafür ist mangelhafte Rohrlegung, die heute 
bei uns noch ungemein häufig ist. Die Überführung der 
Wasserabflüsse in das Hauptabfallrohr ist je nach der 
Lage der Abflußstelle die denkbar mannigfaltigste, jeder 
Fall erfordert eigentlich eine eigene wissenschaftliche 
Erwägung. Die Rohrlegung ist aber meistens auf das 
Begriffsvermögen eines gewöhnlichen Arbeiters gestellt, 
der heikle Punkte häufig nicht erkennt und dann eben zu 
den vielen nicht einwandfreien Anlagen ein neues Beispiel 
beiträgt. 

Zum Trost und zur Beruhigung der Hausinsassen füh- 
ren Wassereinrichtungsgeschäfte ferner an, daß die Gase 
der Entwässerung auch bei durchbrochenem Wasserver- 
schluß weniger ins Zimmer drängen, als vielmehr durch 
das polizeilich vorgeschriebene Entlüftungsrohr über 
Dach geführt würden, Man hört auch, daß die Gase gar 
nicht giftig seien und die Gesundheit des Menschen nicht 
unbedingt gefährdeten. Beiden Einwänden gegenüber sei 
aber auf den üblen Geruch hingewiesen, der bei durch- 
brochenem Wasserverschluß fast stets auftritt. Auch 
wenn man die Vergiftungsgefahr unerörtert läßt, sträubt 
sich doch schon das bloße Reinlichkeitsempfinden Jedes 
Menschen gegen die Eröffnung einer Verbindung zwischen 
Zimmer und Abortgrube. Jede Einrichtung, die sie her 
beiführen kann, sollte im Hause vermieden, wenigstens 
sollte sie aus den zu dauerndem Aufenthalte von Men- 
schen bestimmten Räumen verbannt werden. In Bädern, 


233 


Aborten, Waschküchen und ähnlichen Gelassen mag sie 
hingehen. Ein oft gemachter Einwand des Laien muß 
schließlich noch beleuchtet werden; er meint, daß, wenn 
er das Waschbecken die Nacht über mit Wasser gefüllt 
halte, die Gase nicht eindringen könnten. Die Füllung 
des Waschbeckens ändert aber die Sache nicht. Denn der 
nie fehlende sogenannte Überlauf (gleichgültig ob er 
durch Löcher in der oberen Waschbeckenwand oder inner- 
halb des Ablaufventils oder Standrohres bewirkt wird) 
sorgt für offene Verbindung hinter dem Waschbecken- 
wasser hinweg (Abb. 160). 

Alle Unzuträglichkeiten lassen sich umgehen und es 
lassen sich außerdem noch besondere Vorteile schaffen, 
wenn man grundsätzlich darauf verzichtet, in Schlaf- 
räumen feste Waschbecken anzubringen. Feste Wasch- 
becken gehören ins Badezimmer. Zunächst ist die An- 
bringung dort sehr viel einfacher, da alle sonst ange- 
schlossenen „Objekte“ (wie es in der Fachsprache heißt) 
dort auf einem engen Raum vereinigt sind und umständ- 
liche Rohrleitungen gespart werden. Sodann wird das 
Schlafzimmer endgültig von aller Planscherei befreit, die 
doch beim Waschen stets stattfindet und auf dem Fuß- 
boden, der dem Waschbecken zunächst liegt, sowie auf 
den Wandteilen zu Mißständen führt, Ganz unvermeidlich 
sind Benetzungen, wenn das feste Waschbecken im 
Schlafzimmer in einer Nische zwischen festen Kleider- 
schränken eingebaut auftritt, eine Anlage, die auch schon 
deshalb höchst zweckwidrig ist, weil das Waschbecken 
dort dunkel liegt und den Ellenbogenraum des sich 
Waschenden beengt- Trotz ihrer mehrfachen Mängel sieht 
man gerade diese Anlage außerordentlich häufig aus- 
geführt. Wandert das feste Waschbecken ins Bade- 
zimmer ab, so treten endlich namhafte Ersparnisse ein, 
denn man würde im Badezimmer auch dann ein 
Waschbecken, sei es auch nur zum Händewaschen, nicht 
entbehren wollen, 'wenn alle Schlafzimmer mit festen 
Waschbecken ausgestattet wären. 

Und als einzige anscheinende Umständlichkeit bleibt 
übrig, daß man sich entschließen muß, ins Badezimmer 
zu gehen, wenn man sich waschen will. Dieser Entschluß 
wird außerordentlich erleichtert durch eine sachgemäße 
Anlage und eine zweckentsprechende Anreihung des 
Badezimmers an das Schlafzimmer. 
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24. Das Badezimmer und Zubehör 


Wird der Waschtisch aus dem Schlafzimmer grundsätz- 
lich entfernt, so muß das Badezimmer dessen unerläß- 
licher Begleiter sein, beide bilden sozusagen eine unzer- 
trennliche Gruppe, Zu dieser Gruppe ist auch, wenn es 
angelegt werden kann, das Ankleidezimmer zu zählen. 
Wie schließt sich nun das Badezimmer am besten dem 
Schlafzimmer an? Häufig wird die Forderung gestellt, 
daß eine Tür aus dem Schlafzimmer unmittelbar in das 
Badezimmer führen müsse. Hiergegen sprechen jedoch 
zunächst gewisse Gebrauchsrücksichten, vor allen die, 
daß die sich bei warmen oder heißen Bädern entwickelnden 
starken Wasserdämpfe in unangenehmer Weise in das 
Schlafzimmer dringen. Feuchtigkeit ist aber gerade im 
Schlafzimmer am allerwenigsten erwünscht. Ein anderer 
Umstand, der diese unmittelbare Verbindung bedenklich 
macht, ist der, daß das Badezimmer zwei Türen erhalten 
müßte, eine Verbindungstür zum Schlafzimmer für die 
Benutzung der Herrschaft und eine Tür vom Flur für die 
Dienstboten. Denn man wird nicht verantworten können, 
daß das Badezimmer lediglich vom Schlafzimmer zu- 
gänglich gemacht ist, well dann irgendwelche Reinigungs- 
arbeiten im Badezimmer nur nach Durchschreiten des 
Schlafzimmers verrichtet werden könnten. Ein Bade- 
zimmer mit zwei Türen ist nun aber eine fehlerhafte An- 
lage, geradeso wie es ein Abort mit zwei Türen sein 
würde, Denn Räume dieser Art werden vom Eintretenden 
sofort von innen geschlossen. Beim Vorhandensein 
mehrerer Türen müßte er zunächst umhergehen, um alle 
Türen zu schließen; es ist klar, daß,derartige Dinge nur zu 
leicht vergessen werden, und daß daher die Anlage so ge- 
troffen sein muß, daß Verlegenheiten nicht entstehen 
können. Daß das Badezimmer nur eine einzige Tür er- 
hält, läßt sich mit Leichtigkeit erreichen durch Einfügen 
eines kleinen Zwischenflures, gewissermaßen einer 
Schleuse zwischen Schlafzimmer und Badezimmer. Der 
Zwischenflur ist gegen den Hauptflur durch eine Tür 
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Abb. 161 und 162. Lage des Schlafzimmers zum 
Ankleidezimmer und Bad 

abgeschlossen, und von ihm gehen auch Türen ab nach 
dem Ankleidezimmer und nach dem neben dem Bad 
liegenden Abort. Ihn zu durchschreiten, erfordert nur 
zwei Schritte. Der Abschluß nach dem Hauptflur ent- 
rückt ihn jeder Öffentlichkeit, die Wasserdämpfe des 
Badezimmers sind völlig abgesperrt, und die Dienstboten 
können in jeden einzelnen Raum gelangen, ohne durch 
einen anderen gehen zu müssen (Abbildungen 161 und 162, 
auch Abbildung 153, S. 220). 

Selbstverständlich wäre es nun erwünscht, eine solche 
Anlage neben jedem Schlafzimmer zu haben, das heißt 
mit anderen Worten, für jedes Schlafzimmer auch ein 
Bad anzulegen. In der Tat strebt die heutige Entwick- 
lung die Vermehrung der Badezimmer im Hause an, Es 
ist anzunehmen, daß in absehbarer Zeit in besseren Häu- 
sern jedes Schlafzimmer auch sein Badezimmer zur Seite 
haben wird. Ein Blick auf Grundrisse amerikanischer 
Häuser zeigt, daß dieser Zustand in Amerika bereits ein- 
getreten ist, Seit Jahrzehnten schon ist auch das ameri- 
kanische Gasthauszimmer ein Zimmer mit Bad und 
Abort, und auch unsere Gasthäuser gehen immer mehr 
zu dem Zimmer mit Bad über. In amerikanischen 
Häusern liegt allerdings das Bad, ähnlich wie beim Gast- 
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hauszimmer, so, daß von Dritten, um zum Bade zu ge- 
langen, das Schlafzimmer durchschritten werden muß. 
Das hat dann keine Bedenken, wenn jedes Badezimmer 
wirklich nur von den Insassen des Schlafzimmers allein 
benutzt wird. So lange aber mehrere Schlafzimmer auf 
dasselbe Badezimmer angewiesen sind, wie es heute noch 
im deutschen Hause der Fall ist, ist der Zugang durch 
das Zimmer ein Fehler. Da es bei gesundheitlichen An- 
lagen, wie schon an anderer Stelle ausgeführt, eine gute 
Regel ist, zehn Jahre vorauszubauen, so ist durchaus an- 
zuraten, beim Neubau eines Hauses mit den Badezimmern 
nicht zu sparen. Später ein Badezimmer einzufügen, 
ist oft mit großen Umständlichkeiten verknüpft, nament- 
lich wenn das Haus nicht durchweg holzlose Zwischen- 
decken hat. Balkendecken durch feste Decken zu er- 
setzen, ist ein sehr einschneidender baulicher Eingriff, 
Ein Badezimmer mehr macht für die Endsumme keinen 
großen Unterschied und ist schon bei beschränkter räum- 
licher Ausdehnung möglich. Zum mindesten entschließe 
man sich von vornherein, auch in mittleren Häusern ein 
zweites Badezimmer für die Kinder einzurichten, schon 
damit das Hauptbadezimmer immer in guter Ordnung 
bleibt. Ein solches für den Wohnbesuch ist nicht minder 
erwünscht, ‚Unbedingt nötig ist aber ein Badezimmer für 
die Dienstboten, denn es kommt der Herrschaft zugute, 
wenn sich die Dienstboten reinlich halten. Auch diese 
Badegelegenheit sollte daher freundlich und einladend 
sein und nicht in einer dunklen Ecke oder in der Wasch- 
küche untergebracht werden. 

In der Einrichtung des Badezimmers hat die neuere 
Entwicklung große Veränderungen gebracht. Die frühe- 
ren Metallbadewannen sind mehr und mehr durch solche 
von Feuerton oder durch eiserne Wannen mit weißen 
Schmelzüberzug ersetzt worden, alle Holzumkleidungen 
sind verschwunden, auch das Waschbecken, sowie etwaige 
Sitzbadewannen und Bidets werden heute aus Feuerton 
hergestellt, Wände und Fußboden mit Fliesen bekleidet. 
Ob die Feuertonwanne die nützlichste Wanne ist, mag 
dahingestellt bleiben. Die starken Wände wärmen sich 
schlecht durch, so daß beim warmen Bad die Berührung 
des noch etwas kühleren Wannenbodens nicht angenehm 
ist. Metallbadewannen dagegen haben den Vorteil, daß 
die Wände die Wärme ausgezeichnet leiten. Die neuere 
mit Schmelz überzogene eiserne Badewanne vereinigt in 
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sich die Vorzüge der Metall- und == 
der Feuertonwanne. Sie hat ein sau- 
beres Aussehen und nimmt die Wärme 
des Wassers sofort an, auch soll sie, 


nach Versicherung der Fabrikanten, 
auf lange Zeit hinaus haltbar sein. Abb; 163. Hölzerne 

Badewannen werden sehr häufig  Nackenstütze 
zu groß gewählt. Man glaubt nach 
der Seite der Gediegenheit und Nützlichkeit zu handeln 
und kommt sich später in der zu großen Wanne ganz 
verloren vor. Stets müssen bei ausgestrecktem Körper 
die Füße am unteren Wannenende noch einen Rückhalt 
finden, während sich der Kopf an das obere Ende anlegt. 
Andernfalls hat man das Gefühl, wegzuschwimmen. Da 
die Badewanne für Menschen verschledener Größe ein- 
gerichtet werden muß, sollte ihre Länge sich zwischen 
1,65 und 1,70 m bewegen. Für das Anlegen des Kopfes 
leistet eine schwimmende hölzerne Nackenstütze gute 
Dienste (Abb. 163). 

Welches ist der beste Standort für die Badewanne im 
Baderaum? Meistens wird die Wanne mit einer Langseite 
an die Wand oder mit zwei Seiten in eine Ecke gerückt. 
Bleibt sie dabei frei stehen, so ergeben sich an der Wand 
schwer zugängliche Zwischenräume, in die nur allzu 
leicht die beim Baden gebrauchten Gegenstände, Seife, 
Bürste usw. hinabgleiten. Viel richtiger ist es, die Wanne 
mit der einen oder bei Eckstellung mit beiden Wänden fest 
zu verbinden. Es gibt im Handel Wannen, die auf eine 
solche feste Verbindung mit der Wand eingerichtet sind, 
nur ist bei ihrer Aufstellung darauf zu achten, daß am 
Wannieenrand noch eine kleine wagrechte Abstellfläche 
zwischen Wand und Wanne verbleibt. Ein zu nahes 
Heranrücken an die Wand macht auch Schwierigkeiten 
für die Anbringung der Zapfhähne, die dann zu weit 
in die Wanne hineinragen und die freie Bewegung des 
Badenden hindern, Auch eiserne, mit Schmelz über- 
zogene Wannen werden jetzt so gebaut, daß sie an einer 
oder zwei beliebigen Seiten mit der Wand fest verbunden 
werden können, Geschieht dies, so ist es zweckentspre- 
chend, die sichtbare Wannenvorderseite mit einer senk- 
rechten Fliesenvorderwand zu umgeben, da im anderen 

` Falle der Übergang von dem an die Wand stoßenden 
Flansche zum freistehenden Teil der Wanne Schwierig- 
keiten verursacht. Der Rand der Wanne setzt sich dann 


enganschließend auf die obere Kante des Fliesenumbaues 
auf, so daß eine Verschmutzung der Zwischenräume nicht 
eintreten kann. 

Ein Lieblingsgedanke vieler Bauherren ist die in den 
Boden versenkte Wanne, Es läßt sich nicht leugnen, daß 
eine versenkte Wanne einen gewissen behaglichen Ein- 
druck hervorruft. Für den Gebrauch jedoch ergeben sich 
aus der versenkten Lage eher Nachteile als Vorteile, Zu- 
nächst ist rein baulich die Herbeiführung einer Ver- 
senkung nicht ganz einfach. Sie kann nur da angebracht 
werden, wo der darunter liegende Raum oder Raumteil 
niedriger als die übrige Geschoßhöhe sein darf. Solche 
Stellen sind im Hause nicht häufig. Ferner: da es nötig 
ist, Stufen in die Wanne hinabzuführen, so muß das Bad 
aus einzelnen Platten zusammengesetzt werden, wobei aber 
die Fugen eine unebene Oberfläche erzeugen und leicht ver- 
schmutzen. Schließlich ist das Einsteigen in eine ver- 
sonkte Wanne nicht einmal bequem; es ist einfacher, in 
oine Wanne zu steigen, deren Boden in der Höhe des Bade- 
zimmerbodens oder ein wenig darüber liegt, auch ist da- 
bei ein Ausrutschen ausgeschlossen, das auf den Stufen, 
die in eine Wanne hinabführen, häufig vorkommt. Nur 
wenn es möglich ist, das ganze Bad aus großen Marmor- 
tafeln zu bauen, werden die Nachteile ausgeglichen. Ein 
versenktes Bad hat demnach nur in einem mit ganz reichen 
Mitteln ausgestatteten Baderaume seine Berechtigung. 

Die sogenannte Armatur des Bades, das heißt die Vor- 
richtungen für den Zu- und Abfluß des Wassers sind weder 
in ihrer auf das Gebrauchsmäßige ‚noch auf das Schöne 
gerichteten Entwicklung abgeschlossen. Die Einzelheiten 
ändern sich alle paar Jahre, und immer werden die Ab- 
änderungen als Verbesserungen ausgegeben. Im allge- 
meinen sind verwickelte Abflußvorrichtungen unzweck- 
mäßig, weil unzugängliche Teile Ieicht verschmutzen, Es 
kommt hinzu, daß man einen möglichst raschen Abfluß 
des verbrauchten Wassers wünscht, also der Abflußquer- 
schnitt in der ganzen Breite geöffnet werden muß, Der 
alte Gummistöpsel mit Kette hat in dieser Beziehung 
immer noch seine Vorzüge. Im übrigen sei hier gleich 
bemerkt, daß die so sehr erwünschte rasche Füllbarkeit 
und Entleerbarkeit der Wanne von der Weite des gesamten 
Rohrnetzes abhängt und auf eine Kostenfrage hinaus- 
läuft. In Deutschland wird im allgemeinen noch mit 
zu engen Querschnitten gearbeitet. Will man heute 


größere Rohrweiten, so fordert man Ungewöhnliches und 
muß dafür zahlen. 

Die Brause kann über der Badewanne angebracht oder 
in eine Ecke des Badezimmers als besondere Vorrichtung 
eingebaut werden. Bei einer solchen sind dann auch seit- 
liche und untere Duschen in den verschiedensten Arten 
möglich. Eine vielseitige Duscheneinrichtung mit der 
Badewanne verbinden zu wollen, führt zu unzweckmäßigen 
Gebilden, 

Die jetzt allgemein üblich gewordenen Waschbecken aus 
Feuerton weisen durchweg den Nachteil auf, daß sie zu 
wenig Abstellraum für Seife, Gläser, Bürsten, Schwamm 
usw. bieten. Es ist nötig, durch vermehrte Abstellvor- 
richtungen, etwa Glasplatten auf Metallauslegern an der 
Wand, den Mangel auszugleichen. Für diese Bequem- 
lichkeiten sollte sehr reichlich gesorgt sein. Wer an 
einen Waschtisch mit Marmorplatte gewöhnt ist, empfin- 
det es sehr störend, wenn er nur auf den Flansch 
eines Feuertonbeckens angewiesen wird, der meistens 
noch eine unebene Oberfläche hat und kaum das Abstellen 
eines Wasserglases erlaubt, In dieser Beziehung bot die 
frühere Waschtischmarmorplatte große Annehmlichkeiten. 
Bei ihr ist nur die Verbindung der Platte mit dem oberen 
Waschbeckenrand schwierig, es stellen sich an den Ver- 
bindungsstellen oft Lücken ein, die das Wasser durch- 
lassen. Weiße Marmorplatten sind sehr empfindlich: 
Flaschen und Gläser lassen leicht Ränder zurück, die 
kaum wieder zu entfernen sind. Wählt man statt weißen 
Marmors schwarzen, so wird wiederum das freundliche 
Aussehen preisgegeben. In der Waschbeckenfrage ist für 
Verbesserungen noch weiter Raum. 

Einem dringenden Bedürfnis entspricht es, neben dem 
Waschbecken ein besonderes kleineres Becken zum Mund- 
spülen anzubringen. Wo es nicht vorhanden ist, muß 
wohl oder übel das Waschbecken hierzu verwendet wer- 
den, was unappetitlich ist, 

An weiteren Ausstattungsstücken finden sich in 
einem wohleingerichteten Badezimmer noch die Sitzbade- 
wanne und das Bidet ein (Abb. 164). Beide sind an die 
Warm- und Kaltwasserleitung angeschlossen und meist 
aus demselben Stoff gefertigt wie die Badewanne und das 
Waschbecken. Von beiden kann die feste Sitzbadewanne 
noch am ehesten entbehrt werden, es sollte jedoch in 
diesem Falle in einem Wandschranke des Badezimmers 
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ein Abstellraum für die bewegliche 
Sitzbadewanne geschaffen werden, 
die selten in einer Familie fehlen 
wird. 

An beweglichem Gerät kommt 
für das Badezimmer vor allem eine 
Sitzbank in Betracht, die zugleich 
zum Ablegen des Badezeugs dient. 
Wenn sie gepolstert gowünsoni 
wird, ist ein wasserdichter Uber- 
zug nötig; zu empfehlen ist ein AND. IRR BAnesloi den 
Benageln des Sitzes mit einer 
Korkschicht, da Wachstuch einen zu kalten Sitz bietet. 
An der Wand sind einige Schränkchen für Heilmittel, 
Seife, Bürsten usw- erwünscht. Für das in jedem Haus- 
halt notwendige Medizinschränkchen ist das Badezimmer 
deshalb der geeignetste Ort, weil die Gerüche, die nicht 
ganz zu vermeiden sind, hier am wenigsten stören. Wohl 
zu bedenken sind die Vorkehrungen für das Aufhängen 
der nassen Badetücher. Da sie in ausgebreitetem Zu- 
stande aufgehängt werden müssen, wird ein ziemlich 
großer Raum für sie benötigt. Das bekannte Trocken- 
gestell auf gebogenen Rohren der Warmwasserleitung 
(nicht der Heizung, denn diese ist im Sommer nicht im 
Betrieb) ist eine große Annehmlichkeit, aber die Einrich- 
tung ist in guter Ausführung kostspielig. 

Die Beschlagteile im Badezimmer werden heute ge- 
wöhnlich vernickelt gewählt. Nickel ist praktischer als 
Messing oder Rotguß, weil das Reinhalten bedeutend er- 
leichtert ist. Nur sollte dann auch als Grundstoff nicht 
gelbes, sondern weißes Metall verwendet werden, denn bei 
Messing treten schon nach kurzer Zeit durch das Putzen 
gelbe Kanten in die Erscheinung, wodurch der Eindruck 
billiger Schundware erzeugt wird. Weißmetall ist natür- 
lich auch für versilberte Beschlagteile der beste Unter- 
grund. 

Was die farbige Behandlung des Badezimmers anbe- 
trifft, so ist Weiß deshalb entschieden zu bevorzugen, weil 
der Raum dann stets den Eindruck äußerster Sauberkeit 
macht. Weiße Wandfliesen brauchen nicht notwendiger- 
weise vollständig gleichmäßig zu sein, es gibt der Wand 
im Gegenteil einen gewissen Reiz, wenn die Farbe der 
einzelnen Fliesen etwas wechselt. Gelblichweiße Fliesen, 
die häufig der wärmeren Tönung wegen gewählt werden, 
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haben den Nachteil, daß die weißen Feuertongegenstände 
von den Fliesen abstechen; es ist immer besser, die Flie- 
senfarbe nach der Farbe der Badewanne und des Wasch- 
beckens zu wählen. Reichere Badezimmer können sehr 
wohl auch mit farbigen Fliesen bekleidet werden und 
irgendeine mehrfarbige Wandaufteilung zeigen. Doch sind 
nur äußerst hell- und mattfarbige Fliesen zu empfehlen, 
da dunkle und satte einen ganz unerwünschten Eindruck 
erzeugen. Die höchste Art der Ausbildung des Badezim- 
mers wird durch Marmorverkleidung erreicht, Der Fuß- 
boden des Raumes wird meistens wie die Wand mit Flio- 
sen oder Marmorplatten belegt. Dieser Belag ist zwar für 
nackte Füße kalt, Badeteppiche, am besten mit Teppich- 
haftern am Boden festgehalten, helfen aber über diesen 
Mißstand hinweg. Es ist selbstverständlich, daß der Fuß- 
boden zu entwässern ist. Der obere Teil der Wand und 
die Decke werden am besten in geweißtem Putz stehen 
gelassen. Ölfarbenanstrich schließt die Poren zu dicht, 
so daß bei Feuchtigkeitsentwicklung Wasser von der 
Decke herabtropfen würde. In der Anbringung von Ver- 
zlerungen im Badezimmer sollte höchst vorsichtig ver- 
fahren werden. Selbstverständlich ist auch das Bade- 
zimmer einer hohen künstlerischen Ausbildung fähig, 
allein für bürgerliche Verhältnisse bleibt es am 
bosten ganz schlicht, Gute Baustoffe und vorzügliche 
Arbeit genügen, um ihm einen gehobenen Ausdruck zu 
geben. Dutzendverzierungen, wie sie der Baumarkt lie- 
fert, wirken herabziehend. Die Abbildung 165 stellt ein 
einfach aber gediegen ausgestattetes Badezimmer dar. 

Neben dem Badezimmer befindet sich in der Regel der 
Abort, Es soll hier nur vom Wasserspülabort die Rede 
sein, da alle sonstigen Aborte (Tonnen-, Gruben-, Kübel- 
aborte) als Mißstände zu betrachten sind. Da, wo die 
Verhältnisse durchaus zu der einen oder anderen Art 
nötigen, wird man sich so gut oder schlecht es geht, 
mit ihnen abfinden müssen. Im Landhause läßt sich 
übrigens ein Spülabort meistens auch da einrichten, wo 
eine Sammelabführung der Abwässer noch nicht vorhan- 
den ist. Es lohnt sich durchaus, die dazu nötige Klär- 
anlage zu bauen, denn ein Haus, das auch nur die aller- 
bescheidensten Anforderungen an Gesundheit und Be- 
quemlichkeit erfüllen soll, kann den Wasserabort einfach 
nicht entbehren. 
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Abb. 165, Badezimmer mit Wanne, Bidet und zweiteillgem Waschtisch 


Die viel erörterte Frage, ob der Abort gesondert an- 
relegt oder ob das Abortbecken in das Badezimmer gestellt 
werden soll, ist grundsätzlich im Sinne der Trennung zu 
beantworten. Nur wo der Abort für den Gebrauch einer 
einzigen Person bestimmt ist, ist die Unterbringung im 
Bad zulässig. Natürlich nötigen zuweilen auch ganz 
enge Verhältnisse, wie sie in Arbeiterhäusern vorliegen, 
zu einer räumlichen Vereinigung von Bad und Abort; sie 
ist aber immer nur ein Notbehelf. Denn es liegt auf der 
Hand, daß der Abort im Bad stets für die Hausbewohner 
so lange gesperrt ist, als jemand badet. Abgesehen hier- 
von ist es erwünscht, die Abortgerüche aus dem Bade- 
zimmer ein für allemal auszuschalten. 

Für den Abort ist ein möglichst heller Raum eine un- 
bedingte Notwendigkeit, da nur helles Licht die Möglich- 
keit der Einhaltung peinlichster Reinlichkeit gewährt, 
Die frühere Gewohnheit, dunkle Ecken für die Unter- 
bringung des Abortes zu wählen, war der Gipfel der Un- 
sachlichkeit. 
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Ein Unfug sondergleichen ist die im Berliner Miethause 
noch heute ausgeführte Zusammenlegung von Speisekam- 
mer und Abort, dergestalt, daß der Abort über die 
Speisekammer hinweg spärlich beleuchtet wird und beide 
Räume nur dureh eine dünne Rabitzwand, die natürlich 
luftdurchlässig ist, getrennt sind. So unglaublich es 
klingt, findet man diesen verwerflichsten aller städtischen 
Notbehelfe hier und da auch in das Landhaus übertragen. 

Die Grundmaße des Aborts sollten nicht unter 1 m 
Breite und 1,20 m Länge betragen. Ein außerordentlich 
wichtiger Umstand, der viel zu wenig beachtet wird, ist 
die gehörige Entlüftung des Aborts. Am besten ist es, 
aus dem Abortraum kurz unter der Decke einen offenen 
Luftabzug anzubringen, ähnlich wie er in Küchen vor- 
geschrieben ist. Er ist besonders wirksam, wenn er neben 
ein warmes Rohr gelegt oder wenn ein kleiner Entsauger 
eingebaut werden kann. Der entstehenden, nach oben 
steigenden Gerüche wegen sollte man den Raum stets so 
hoch wie möglich gestalten. Zur Erwärmung des Raumes 
sollte ein kleiner Heizkörper eingebaut werden, bei dem 
jedoch zu berücksichtigen ist, daß er, wenn gewohnheits- 
mäßig das Fenster offen gehalten wird, im Winter leicht 
einfriert. Am besten ist es, den Heizkörper nicht in die 
Fensternische, sondern nahe an der Decke, unterhalb des 
Abluftrohres, anzubringen. Er unterstützt dort, abge- 
sehen von der frostfreien Lage, gleichzeitig die Wirkung 
des Abluftkanals. Ein zu warmer Abort ist unangenehmer 
als ein nur mäßig erwärmter, es entspricht einem natür- 
lichen Gefühl, diesen Raum etwas kühler als die Wohn- 
zimmer zu halten, 

Für das Abortbecken gibt es verschiedene Formen, die 
sich in wichtigen Einzelheiten voneinander unterscheiden. 
Die Abscheidungen sollten erst durch die Spülung aus dem 
Becken weggeschwemmt werden, was für Krankheitsfälle 
von Wichtigkeit ist. Das Maß der Spülung und die 
Bauart des Abortbeckens müssen aber selbstverständlich 
so getroffen sein, daß der gesamte Inhalt durch das her- 
unterstürzende Wasser auf einmal beseitigt wird. Die 
heute übliche Form der Spüleinrichtung mit Spülkasten 
und Kette kann noch nicht als die endgültige Lösung 
betrachtet werden, denn sie ist mit einer Reihe von Un- 
zuträglichkeiten behaftet, von denen die größten die häu- 
figen Ausbesserungsarbeiten und das beim Gebrauch ver- 
ursachte Geräusch sind. Das Geräusch hat zwei Ur- 
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sachen: der herabfallende Spülstrom bewirkt ein scharfes 
aber doch nur kurzes Geräusch, auf das dann das lange 
andauernde zweite Geräusch des einfließenden Ersatz- 
wassers folgt. Dieses zweite Geräusch ist das unangeneh- 
mere und bereitet namentlich in Häusern mit dünnen 
Wänden, und wenn sich der Abort in der Nähe eines 
Schlafzimmers befindet, außerordentliche Unbequemlich- 
keiten. Es kann gemildert werden, wenn der Ausflußhahn 
am Spülkasten einen Gummiansatz erhält, der auf dem 
Boden des Spülkastens aufliegt, Immer aber bleibt noch 
die Unannehmlichkeit, daß der Benutzer des Abortes seine 
Tätigkeit durch das Anlassen der Spüleinrichtung im 
ganzen Hause bekannt macht. Hier findet sich noch ein 
weites Arbeitsfeld für die erfindende Technik vor; es wäre 
zu wünschen, daß recht bald eine Bauart auf den Markt 
gebracht würde, der dıe Mißstände nicht eigen sind. Bis 
zu einem gewissen Grade sind sie bei dem sogenannten 
amerikanischen Klosett ausgeschaltet, bei dem die Be- 
seitigung der Abscheidungen durch Absaugen des Becken- 
inhaltes, daher mit weniger Geräusch erfolgt. Es ist 
ratsam, dieses Becken zum mindesten neben der Kleider- 
ablage am Hauseingang zu verwenden, da das Geräusch 
eines gewöhnlichen Spülkastenabortes hier besonders 
störend ist. Seiner allgemeinen Anwendung stehen heute 
noch die hohen Kosten im Wege; es kostet etwa doppelt 
soviel als ein Spülabort, 

In jedem Abort sollte sich ein kleines Handwaschbecken 
befinden. Es ist die Frage, ob das Bidet statt im Bade- 
zimmer nicht lieber im Abort unterzubringen wäre, da es 
= Krankheitsfällen oft neben dem Abortbecken gebraucht 
wird, 

Für die Ausstattung des Aborts gilt alles schon beim 
Badezimmer Gesagte. Weiß ist auch hier durchaus die 
boste Farbe. Ein höherer Grad der Ausstattung sollte 
sich nur in hervorragender technischer Güte von Stoft 
und Arbeit, nicht aber in einer sogenannten „künstleri- 
schen“ Ausbildung, d. h. in Anbringung von Verzierungen 
zu erkennen geben. 


25. Das Kinderzimmer 


Die Bestimmung des Kinderzimmers ist verschieden, je 
nachdem es sich um kleinste, um kleine oder um heran- 
wachsende Kinder handelt. Die besonderen Einrichtungen 
für kleinste Kinder sind zeitlicher Art und können hier 
übergangen werden. Die Zimmer für größere Kinder 
sind meistens vereinigte Schlaf- und Wohnzimmer, ähnlich 
den Gastzimmern, nur daß außer den dort üblichen 
Möbeln ein Büchergestell und ein Arbeitstisch unentbehr- 
lich ist, Man wird einen Unterschied machen zwischen 
den Zimmern für Knaben und für Mädchen, die Knaben- 
zimmer einfacher und ernster, die Töchterzimmer freund- 
licher und heiterer gestalten. Erzieherisch ist es von Wich- 
tigkeit, hier einesteils auf Einfachheit und strenge Ord- 
nung zu achten, anderseits aber auch den besonderen 
Neigungen und Liebhabereien der einzelnen Kinder Raum 
zu geben, Denn sie schlagen in diesen ihnen zuerst zu- 
geteilten Räumen ihre kleine Welt auf, in der zu schalten 
und walten ihr ganzes Glück bedeutet. Den Jungen wird 
man Gelegenheit für ihre Sammlungen lassen, ein 
Zimmeraquarlum gestatten, eine Hobelbank für Holz- 
arbeiten oder einen Schraubstock für Metallbearbeitung 
einzustellen erlauben. Die Mädchen werden vor allem 
danach streben, ihr Zimmer so niedlich und nett wie mög- 
lich einzurichten, und man soll diese Neigung, die auf 
ihre späteren Pflichten als Hausfrau hindeutet, unter- 
stützen. Den Gipfel der Glückseligkeit bedeutet die Zu- 
welsung eines besonderen, vom Hauptraum abzutrennen- 
den Zimmerteiles für das Bett, ähnlich wie es in Gast- 
zimmern vorgesehen zu werden pflegt (Abb. 170, S. 254). 
Für Knaben- wie für Töchterzimmer sind sehr reichliche 
Wandschränke (für Kleider, Wäsche, Bücher, Sammlun- 
gen, Spielgerät) eine Notwendigkeit. 

Eine besondere Betrachtung erfordern die den Kleinen 
zugeteilten Zimmer, Es sollte davon Abstand genom- 
men werden, das Kinderschlafzimmer auch zugleich 
als Spielzimmer zu benutzen. Gerade wenn mehrere 
Kinder im selben Raume schlafen, ist es notwendig, den 
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Raum den ganzen Tag über 
durch Öffnen der Fenster zu 
lüften, was die Tagesbenutzung 
ausschließt. Es ist also eigent- 
lich zu unterscheiden zwischen 
dem Kinderschlafzimmer und 
dem Kinderspielzimmer. 

Auch beim Kinderschlafzim- 
mer kommt es vor allem darauf 
an, geeignete Plätze für die 
Kinderbetten schon beim ersten 
Entwurf vorzusehen. Dabei 
sollte aber, wie bereits früher er- 
wähnt, bedacht werden, daß das 
größere Zimmer für mehrere | == | 
Kinder bald ersetzt werden muß Abb. 166. Kinderspielzimmer 
durch je ein kleineres Zimmer für die einzelnen 
Kinder. Bei der vorzusehenden späteren Aufteilungs- 
möglichkeit kann es so eingerichtet werden, daß die zu- 
künftigen Türöffnungen inzwischen zu Wandschränken 
benutzt werden (vergl. Abb. 150, S. 216). 

Es ist von Wichtigkeit, dafür zu sorgen, daß das Bad 
für die Kinder im bequemsten Anschluß an das Zimmer 
angelegt, jedoch nicht unmittelbar von ihm aus zugäng- 
lich gemacht wird, daß das Zimmer der Wärterin so liegt, 
dàn eine gehörige Überwachung stattfinden kann, und 
daß auch das Elternschlafzimmer nicht allzu weit ent- 
fornt ist. Die Planscherei der körperlichen Reinigung 
in das Badezimmer zu verlegen, ist gerade hier außer- 
ordentlich erwünscht. 

Das Kindertageszimmer ist der Raum, in dem die Kin- 
der spielen, wohl auch essen, in dem die ganz Kleinen die 
ersten Unterweisungen erhalten. Im Winter wird es bei- 
nahe den ganzen Tag in Benutzung sein, im Sommer da- 
gögen wird der Tagesaufenthalt der Kleinen möglichst ins 
Freie verlegt werden. Um eine bequeme Verbindung 
mit der freien Natur zu erreichen, legt man daher das 
Zimmer am besten ins Erdgeschoß. An anderer Stelle ist 
bereits darauf hingewiesen worden, daß man, wenn das 
Zimmer unten liegt, den Kindern einen besonderen Aus- 
gang mit kleiner Kleiderablage geben kann, 

Da das Tageszimmer hauptsächlich zum Spielen dient, 
ist es notwendig, hierfür die geeigneten Vorkehrungen zu 
treffen. Ein Spieltisch mit umfangreichen Schubladen 
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Abb, 167, Kinderspielzimmer 


für das Spielzeug, an dem alle Kinder und auch deren 
Spielgenossen Platz nehmen können, ist die erste Be- 
dingung. Da das Spielzeug aber nicht in vollem Umfnuge 
in den Schubläden unterzubringen sein wird, sind weitere 
Spielschränke erwünscht, die auch für sperrigere Ge- 
genstände Raum bieten müssen. Im Kinderspielzimmer 
wird ein durch das ganze Zimmer laufendes, in Reich- 
höhe der Erwachsenen befindliches Abstellbrett für grö- 
Beres Spielzeug (Häuser, Geräte, Modelle usw.) von 
Nutzen sein. Die auf diesem abgestellten Sachen dienen 
gleichzeitig zur Ausschmückung des Spielzimmers. Eine 
bewährte Einrichtung ist es, unter diesem Abstellbrett 
einen Fries für Bilder anzubringen. Buntdrucke aus der 
„Jugend“, Dürerbundblätter oder ähnliche Bilder eignen 
sich hierfür besonders. Sogenannte Wechselrahmen ge- 
statten, sie von Zeit zu Zeit durch neue zu ersetzen. Die 
Einrichtung des Zimmers sollte dauerhaft und so sein, 
daß alles leicht gereinigt werden kann. Linoleum ist hier 
der richtige Fußbodenbelag, als Wandanstrich kommt Öl- 
farbe in Betracht. Um einige Turngeräte im Zimmer an- 
bringen zu können, empflehlt es sich, von vornherein‘ 
Haken in die Decke einzulassen. 
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In den Abbildungen 166 und 167 ist ein Kinderspielzim- 
mer mit einem geräumigen Spielerker und einer halb- 
runden Nische für Aufführungen dargestellt. Es liegt an 
einem besonderen Kindereingang mit Kleiderablage, Den 
Verkehr nach dem über ihm liegenden Schlafzimmer ver- 
mittelt eine Nebentreppe. 

Für die ganz Kleinen mögen im Kinderspielzimmer 
einige kleine Stühle und Tische Platz finden. Aber es 
empfiehlt sich kaum, alle Sitzmöbel unter dem üblichen 
Größenmaß zu halten, denn abgesehen davon, daß die 
Kinder rasch heranwachsen, wirkt der Gebrauch größerer 
Möbel erziehender auf sie. Bei der Ausstattung des 
Kinderspielzimmers wird häufig etwas zu viel getan 
Kinderfriesen, Bilderbuchvergrößerungen und allerhan 
Kleinkinderkitsch. Kinder nehmen weit größeren Anteil 
am Leben der Erwachsenen als an ihrem eigenen, eine 
Tatsache, die meistens ganz vergessen wird. Solche Über- 
kinderzimmer, wie sie auf Kunstgewerbeausstellungen 
eine Rolle spielen, scheinen mehr zur Freude der Großen 
als der Kleinen gemacht. Auch die künstliche Einfalt in 
bildlichen Darstellungen ist für Kinder übel angebracht, 
Kinder lieben es, ernst genommen zu werden; und wenn 
sie selbst kindliche Zeichnungen fertigen, so haben sie 
sicher das Bewußtsein von deren Unvollkommenheit. Na- 
türlich aber wird der Gegenstand der Darstellung dem 
Gesichtskreis der Kinder angepaßt sein müssen. Die 
Einrichtungen des Kinderzimmers seien vor allen Dingen 
nützlich, zweckmäßig und gesundheitlich gut. Die farbige 
Wirkung sei hell und kräftig. Gerade im Kinderzimmer 
ist eine geschmackvolle Farbenzusammenstellung und 
Formengebung von besonderer Wichtigkeit wegen des er- 
zleherischen Wertes, den sie ausüben soll. Erhoffen wir 
von der Zukunft eine hochstehende deutsche Geschmacks- 
bildung, so müssen die Grundbegriffe davon in die 
Seele des heranwachsenden Geschlechts gepflanzt werden. 


26. Turnzimmer und Sonnenbad 


Die heutige Menschheit beginnt wieder eine ausgedehn- 
tere Körperpflege zu treiben. Das tägliche Bad, Zimmer- 
turnen, Atemübungen, das Luft- und Sonnenbad fangen 
an, bei uns wieder heimisch zu werden, Sport jeder Art 
findet auch in Deutschland immer größere Verbreitung. 
Nach langer Vernachlässigung nähern wir uns damit wie- 
der langsam dem Zustande, der bei den antiken Völkern 
dor selbatverständliche war. Für die im Hause sich ab- 
spielende Körperpflege müssen in der heutigen Wohnung 
selbstverständlich Vorkehrungen getroffen werden. Soweit 
Zimmerturnen, Atemübungen und zur Not auch das all- 
morgendliche kurze Luftbad in Betracht kommen, kann 
hier das Badezimmer oder das Ankleidezimmer mit weit 
geöffneten Fenstern als Übungsplatz dienen. Für richtige 
Luft- und Sonnenbäder ist aber unbedingt eine Vorkeh- 
rung im Freien zu treffen. Wer Gefallen an täglichen 
kurzen Turnübungen gefunden hat, wird die Forderung 
eines sehr geräumigen Badezimmers oder Ankleidezim- 
mers stellen, derart, daß daselbst zugleich auch einige 
Geräte für das Zimmerturnen angebracht werden können, 
Wo Kinder im Hause sind, die ausführlicheres Turnen 
pflegen, ist es geraten, ordentliche Turngeräte, wie Ringe, 
Barren und Reck aufzustellen und zwar im Sommer im 
Garten, im Winter irgendwo im Hause. Ist das Kinder- 
zimnier groß genug, so kann man hier wenigstens Ringe, 
von der Decke herabhängend, oder eine Reckstange an- 
bringen. Besser ist es, einen besonderen Turnraum ein- 
zurichten, wozu sich im Dachgeschoß ohne viel Umstände 
und Kosten eine Gelegenheit ergibt. Der Obergeschoß- 
grundriß eines größeren Hauses, Abb. 152, S. 217, zeigt 
ir solchen Turnraum über dem Küchenanbau, die 
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168 stellt die Ansicht dieses Raumes dar. Die Hölzer 
braun gestrichen (sie brauchen dazu nicht gehobelt zu 
werden), die geputzten Wandflächen weiß gehalten. Es ist 
mit einfachsten Mitteln ein Raum erreicht, der das 
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Abb. 168. Turnraum im Dachgeschoß 


Nützliche mit einer angenehmen Wirkung verbindet. In 
solchem Turnraum können dann auch Spiele oder Auf- 
führungen der Kinder stattfinden, eine Kinderschar kann 
sich hier unbeengter tummeln als im Kinderspielzimmer, 

Für Luft und Sonnenbäder wird sehr häufig ein Raum 
mit Bretterwänden im Garten abgegrenzt, was jedoch nie 
einen guten Anblick gewährt und auch nur auf einem 
ziemlich großen Grundstück möglich ist. 

Bei sorgfältiger Planung, und wenn man von vorn- 
herein darauf ausgeht, läßt sich eine weit bequemere Ge- 
legenheit für das Luft- und Sonnenbad auf einem genügend 
großen Austritt des Schlafzimmergeschosses erzielen. 
In dem Beispiel Abb. 169 ist auf der an das Haus an- 
gefügten Veranda ein flaches Dach gewonnen, das in 
seiner Ausdehnung von 3,20 :4,80 m zur freien Bewegung 
eines Menschen gerade groß genug ist, Das Sonnenbad 
schließt sich unmittelbar an das Badezimmer an. Damit 
ist eine hohe Bequemlichkeit geschaffen, sowohl für das 
An- und Auskleiden, als auch für den Fall, daß nach dem 
Bade eine Brause genommen werden soll. Einige Schwie- 
rigkeit bereitet der Umstand, daß der sich auf dem flachen 
Dache unbekleidet Bewegende nicht den Blicken der Vor- 
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Abb, 169. Schlafzimmergeschoss mit Sonnenbad 


übergehenden ausgesetzt werden darf. Das übliche 90 em 
hohe Brüstungsgeländer reicht hierfür, selbst wenn es 
undurchsichtig gestaltet würde, nicht aus, anderseits 
würde eine bis beinahe zur Schulterhöhe heraufgehende 
Brüstung dem kleinen Raum etwas Kastenartiges geben 
und auch architektonisch sehr schwer zu bewältigen sein. 
In dem vorgeführten Beispiel ist die Einrichtung so ge- 
troffen, daß das Sonnenbad nach den ihm zunächst lie- 
genden Fenstern einer Dienerwohnung hin durch eine 
höhere Mauer abgeschlossen ist, während auf den beiden 
anderen Seiten oberhalb des Brüstungsgeländers ein bis 
zur Schulterhöhe reichender Leinenvorhang vorgezogen 
werden kann. Das Tragegerüst des Vorhanges, bestehend 
aus Stütze und Stange, ist entfernbar. Es liegt auf der 
Hand, daß ein so bequem gelegenes Sonnenbad viel häu- 
tiger und unbehinderter benutzt wird als eine im Garten 
weit abliegende Einrichtung, zu der ein besonderer Weg 
nötig ist. 


27. Das Gastzimmer 


Ein Vorteil des eigenen Hauses ist darin gegeben, daß 
es ermöglicht, Wohnbesuch aufzunehmen. An die Stelle 
der in der Stadt üblichen Massengastmähler tritt in dem 
meist etwas abgesonderten Landhause der längere Besuch 
von Freunden. Nur ist, wenn der Besuch nicht für den 
Gast wie für den Wirt zu einer Last werden soll, eine 
weltgehende gegenseitige Unabhängigkeit nötig. Der Wirt 
darf sich nicht verpflichtet fühlen, seinen Gast von früh 
bis abends zu unterhalten, ihn ins Museum, in Konzerte, 
ins Theater zu führen. Abgesehen von der beiderseitigen 
Anspannung, die damit verbunden ist, liegt in diesen ge- 
waltsamen Bemühungen eigentlich die ständige stille Auf- 
forderung an den Gast, seinen Besuch abzukürzen, Erst 
die gegenseitige volle Freiheit macht den Besuch zu dem, 
was er sein sollte, zu einer Freude für beide Teile. 

Während in der Mietwohnung jedes Gastzimmer eine im 
Mietbetrag stark fühlbare Belastung bedeutet, ist es im 
Einfamilienhause leicht, ohne nennenswerten Mehrauf- 
wand irgendwo ein kleines Gastzimmer zu gewinnen. Am 
zwanglosesten bietet sich hierzu das Dachgeschoß dar. 

Die Zufälligkeiten des durch den Dachstuhl eingeengten 
Raumes im Verein mit den schrägen Außenwänden führen 
dort meist zu einer besonders reizvollen Ausbildung. Seiner 
Grundform und Bestimmung nach ist das Gastzimmer 
vorwiegend Schlafzimmer. Wo für einen Gast zwei Zim- 
mer zur Verfügung gestellt werden, kommt zum Schlaf- 
zimmer ein Wohnzimmer hinzu. Ältere Bauherren werden 
in ihrem Hause Besuchszimmer für die Tochter oder 
Schwiegertochter mit Kindern vorsehen wollen. Es müs- 
sen dann ein oder zwei Kinderzimmer hinzugefügt werden, 
sowie ein anschließendes Mädchenzimmer. Immer sollte 
für Badegelegenheit der Gäste gesorgt sein. 

Auch wenn für den Gast nur ein kleines Zimmer zur 
Verfügung gestellt wird, läßt es sich unter Umständen er- 
reichen, den Teil des Zimmers, in dem das Bett steht, von 
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Abb. 170. Gastzimmer (auch Tochterzimmer) mit Bettnische 


dem Wohntell abzutrennen, sei es durch einen Vorhang, 
sei es durch eine Zimmererweiterung oder eine Nische für 
das Bett. Gerade in den in das Dach eingebauten Räumen 
ergibt sich die Gelegenheit dazu. Eine ähnliche Forde- 
rung wird gewöhnlich auch für die Zimmer der heran- 
wachsenden Töchter erhoben, bei denen eine Abtrennung 
des Bettabteilles durch irgendeine Raumgliederung er- 
wünscht ist. Es genügt oft schon eine sinnbildliche Ab- 
trennung (durch einen Gurtbogen oder eine Pfeiler- oder 
Säulenstellung), um den Hauptteil des 
Zimmers als Wohnteil zu kennzeich- 
nen. Die Einfügung eines leichten 
Vorhanges kann dann eine zeitweilige 
völlige Abtrennung des Betteiles für 
das Auge bewirken (Abb. 170 und 171). 
Natürlich wird man es aus gesund- 
heitlichen Gründen vermeiden, wie- 
der auf die überwundene Anlage des 
luftdicht abgeschlossenen Alkovens zu 
verfallen. Kann dem Bettabteil Licht 
zugeführt werden, wie in Abb. 172, Abb. 171, 

so ist dies natürlich nur zu begrüßen. Tochterzimmer 
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Im Wohnteil des Gastzimmers 
wird gewöhnlich noch ein Schreib- 
tisch und ein Liegestuhl unter- 
gebracht. Reichliches Schrank- 
gelaß ist erwünscht, Solches ergibt 
sich aber auch im Dachgeschoß 
zwanglos in den Dachschrägen, 
es läßt sich dort sogar die beson- 
dere Bequemlichkeit für den 
Wohnbesuch schaffen, auch ganz 
große Koffer unmittelbar neben 
dem Zimmer unterzubringen (Ab- 
bildung 217, S. 319). Für Gast- 
zimmer empfiehlt pen ars 
dings in Gasthäusern vielfach ein- Kasten rennen 
geführtes Möbel, welches, je nach- AYB ATS. Gesteimmer mit 
dem das Zimmer von einem Herrn 
oder einer Frau benutzt wird, als Schreibtisch oder als 
Ankleidetisch dienen kann. Durch Aufklappen des Mit- 
telteiles der Tischplatte läßt sich ein Spiegelaufsatz mit 
Faltspiegeln zum Haarmachen gewinnen. Der unter dem 
aufklappbaren Tischteil befindliche Raum ist dann, wie 
es bei Frauenankleidetischen auch sonst der Fall ist, ge- 
gen die beiden mit Schubladen ausgestatteten Seitenteile 
etwas versenkt. Gastzimmer können, als hoch oben im 
Hause gelegen, mit kleineren, niedriger gestalteten Fen- 
stern auskommen, da die Lichtzuführung oben viel er- 
giebiger ist. Das überhebt dann der Notwendigkeit, die 
Dachfläche mit allzu großen Aufbauten zu durchbrechen, 
was, wie schon erwähnt, immer einen Nachteil für die 
Erscheinung des Hauses bedeutet. 
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28. Einige Sonderräume: 
Billardzimmer, Spielzimmer, Trink- 
stube,Frühstückszimmer,Sammlungs- 

raum, Bildersaal, Kunstkammer 


In großen Häusern wird häufig die Einrichtung eines 
Billardzimmers verlangt. Es ist die Frage, an welcher 
Stelle des Hauses es am besten angelegt wird. Durch 
das klappernde Geräusch der Billardspieler soll in den 
eigentlichen Wohnräumen keine Störung verursacht 
werden, es empfiehlt sich also, das Zimmer abseits zu 
rücken. Den Erdgeschoßgrundriß, der meist schon durch 
Wohnzimmer und Wirtschaftsräume überlastet ist, noch 
mit einem Billardzimmer zu beschweren, ist meistens 
nicht angängig. Man wird es daher entweder in einen 
Anbau verlegen, der hier z. B. dem etwa vorhandenen 
Küchenanbau gleichwertig gestaltet werden kann, oder es 
wird im Untergeschoß oder im Dachgeschoß unterge- 
bracht. Dort findet sich meist übrigbleibender Raum in 
genügender Menge, so daß eine Grundrißvergrößerung 
durch das Billardzimmer nicht herbeigeführt wird. Daß 
das Billardzimmer in der Halle, ein häufig getroffener 
Ausweg, nicht erwünscht ist, ist an anderer Stelle schon 
gesagt worden. Im Untergeschoß eines Hauses, dessen 
Erdgeschoßfußboden sich nur wenig über die Gartenfläche 
erhebt, wird es wegen der mangelnden Beleuchtung nicht 
leicht sein, einen behaglichen Raum zu erreichen, es sei 
denn, daß das Haus auf abschüssigem Boden steht und 
das Untergeschoß infolgedessen auf der einen Hausseite 
frei liegt. Die Unterbringung im Dachgeschoß ist viel ein- 
facher, dort werden die schrägen Wände und die Aus- 
bauten der Dachfenster sogar Gelegenheit zu einem 
malerischen Raum geben. Die für das Billardspiel not- 
wendige Bewegungsfreiheit erfordert ein geräumiges Zim- 
mer, sofern ein Billard von einiger Größe aufgestellt wer- 
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den soll. Billards werden von 1,70 zu 0,85 m bis 3,64 zu 
1,82 m hergestellt, für das Haus sind jedoch die gangbaren 
Größen 2 zu 1 m oder 2,10 zu 1,05 m (zwischen den Banden 
gemessen). Kleinere Größen finden nur da Verwendung, 
wo die Raumverhältnisse sehr beschränkt sind. Für die Be- 
tätigung des Spielens ist ein freier Raum von 1,40 m rings 
um das Billard erforderlich. Es würde daraus für ein 
Billard von 2,10 zu 1,05 m Spielfläche (d. h. 2,40 zu 1,35 m 
äußere Größe) ein Zimmer von 5,20 zu 4,15 m Grundfläche 
folgen. Da jedoch meistens an den Wänden noch Möbel 
aufgestellt werden sollen, für die jederseits 50 cm zu 
rechnen sind, so ergibt sich als bequemes Billardzimmer 
ein Raum von etwas über 6 zu 5 m Grundfläche. Es ist sehr 
angenehm, im Billardzimmer außerhalb des für die 
Spieler notwendigen Platzes noch über eine Sitzecke und 
eine an den Wänden entlanglaufende Bank auf erhöh- 
tem Platz für Zuschauer zu verfügen, Von großer Bedeu- 
tung ist die passende Beleuchtung. Am besten wäre es, 
um jede Art von Schatten zu vermeiden, Licht von allen 
Seiten zuzuführen, was jedoch sehr selten zu erreichen ist, 
Am Abend läßt sich eine gute Mittelbeleuchtung durch zwei 
große, mit Lichtschirmen ausgestattete Hängelampen her- 
beiführen. Das in Abb. 173 vorgeführte Billardzimmer 
eines größeren Hauses hat als Anbau an das Haupthaus 
Tageslicht von drei Seiten, ist von reichlicher Größe und 
weist alle denkbaren Bequemlichkeiten auf, Es ist mit 
hoher Wandverkleidung in Holz ausgestattet und hat ein 
großes Billard nach besonderer Zeichnung erhalten. 

Neuerdings sind für solche Fälle, in denen ein eigener 
Raum für das Billardspiel nicht geschaffen werden kann, 
sogenannte Tischbillards eingeführt worden, bei denen 
durch einen Hebeldruck die Höhe des Billards von 83 cm 
auf die übliche Tischhöhe von 76 cm heruntergestellt 
worden kann. Die Tischfläche wird durch Auflegebretter 
hergestellt, die bei Verwendung des Tisches als Billard 
entfernt werden müssen. Es versteht sich, daß der Tisch, 
wenn sein oberer Teil nicht durch eine tief herunter- 
reichende Tischdecke dem Auge entzogen wird, ein etwas 
ungefüges Gepräge hat. Im Eßzimmer wird dies am we- 
nigsten stören. 

Ein besonderes Spielzimmer wird in großen Häusern 
häufig als Teil der Gesellschaftsräume verlangt. Es wird 
dann mit Spieltischen ausgestattet, die für die verschiede- 
nen Spiele (Kartenspiele, Bridge, Schach usw.) eingerich- 
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tet sind, und verlangt eine entsprechende Gestaltung. 
Sitzstühle und andere Sitzmöbel sind meistens mit Leder 
überzogen, das ganze Zimmer hat einen gediegenen, klub- 
zimmerartigen Anstrich. Es dient meist auch zugleich 
als Rauchzimmer. Man wird hier neben den freistehenden 
Tischen solche in gemütliche Sitzecken stellen, die sich 
für Kartenspiel besonders eignen. An Möbeln ist ein 
Schrank zum Aufbewahren der Spiele nötig. 

Bauherren, die auf einen guten Weinkeller halten, 
wünschen häufig ein Trinkstübchen in Verbindung mit 
dem Weinkeller eingerichtet zu sehen. Es hat etwas be- 
sonders Anziehendes, mit Freunden die Weine im Keller 
zu probieren, in den urtümlichen Gewölben den edlen 
Trunk zu schlürfen. Die Gelegenheit, einen kleinen 
Raum im Untergeschoß abzusondern und ihn gemütlich 
einzurichten, ist fast immer vorhanden. Man wird aus 
Stimmungsgründen das alte Kreuzgewölbe als Über- 
deckung wählen, auch wenn die übrigen Keller mit ge- 
raden Decken versehen sind. Es muß natürlich zu diesem 
Trinkstübchen ein besonderer Zugang vom Erdgeschoß 
angelegt werden, der nicht zu weit von den Wohnräumen 
entfernt liegen sollte; auch sollte dafür gesorgt werden, 
daß sich in der Nähe des Gewölbes alle Bequemlichkeiten, 
oin Händewaschraum, Abort usw. befinden. In dem 
Beispiel Abb. 143, S. 205, konnte die Trinkstube in das- 
selbe Stockwerk gelegt werden, wie das EB- und Rauch- 
zimmer, da das Haus sich an einen Berg anlehnt. 

Ein Frühstückszimmer wird meist als eine Entlastung 
des Eßzimmers gewünscht und dient dann auch, wenn 
das Eßzimmer wegen der zu gebenden Gesellschaften 
eine so bedeutende Ausdehnung hat, daß es ungemütlich 
wird, als Eßzimmer im kleinen Familienkreise. Es muß 
dann mindestens in ebenso bequemer Verbindung mit der 
Anrichte liegen wie dieses. Für die Ausstattung gilt das 
beim Eßzimmer Gesagte. Häufig wird ein kleines Früh- 
stückszimmer im Schlafzimmergeschoß verlangt, derart, 
daß man das erste Frühstück einnehmen kann, ohne das 
Schlafzimmergeschoß verlassen zu müssen, Für ein sol- 
ches Frühstückszimmer ist es von Wichtigkeit, daß es die 
Sonnenlage hat, denn man wird sich, sei es Winter oder 
Sommer, beim ersten Frühstück an der frühen Morgen- 
sonne erfreuen wollen. Manchmal wird ein halboffener 
Raum, eine Loggia oder Veranda des Obergeschosses 
zum Einnehmen des Frühstückes benutzt; es ist dann auch 
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Abb, 178, Billardzimmer in einem größeren Hause 


hier ein kleiner Abstelltisch und das nötige Schrankgelaß 
vorzusehen. 

Sammlungs- und ähnliche Räume müssen geschaffen 
werden, um verschiedenen Liebhabereien des Hausherrn 
ontgegenzukommen. Kleinere Sammlungen werden wohl 
in das Herrenzimmer eingebaut, aber für größere ist im- 
mer ein besonderer Raum am Platze. Er kann, wie das 
Billardzimmer, in einem Anbau, im Keller oder auf dem 
Boden liegen, sofern ihn der Hausherr nicht neben seinem 
Arbeitszimmer verlangt. Die Einrichtung solcher Räume 
hängt ganz und gar von der Art der Sammlungen ab. 
Schränke, Bretter, Gelasse sind verschieden, je nachdem 
es sich um naturwissenschaftliche, technische, künstleri- 
sche, um graphische, ethnographische, wissenschaftliche 
Sammlungen irgendwelcher Art handelt. Immer aber 
muß der Sammlungsraum trocken und hell sein, Es ist 
vielleicht nicht unwichtig, darauf hinzuweisen, daß auch 
ein solcher Sammlungsraum so gestaltet werden kann, 
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daß er zum Verweilen einlädt; unbeschadet seiner Eigen- 
schaft als Speicher kann er mit bequemen Sitzgelegen- 
heiten, einem behaglichen Fensterplatz zum Ansehen der 
Sammlungsgegenstände usw. ausgestattet werden. Der 
Sammler wird ohnedies in seiner Sammlung arbeiten 
wollen, er wird dort sichten, ordnen, neue Stücke ein- 
fügen. Hierzu ist vor allem reichliche Tischfläche not- 
wendig., Auch ein großer Wandschrank oder eine Kam- 
mer für Kisten und Verpackungsstoffe ist im Anschluß an 
den Sammlungsraum erwünscht. 

Häufiger noch als eine ausgesprochene Sammlung Ist im 
Hause wohlhabender Bauherren ein gewisser Bestand von 
Gemälden. Es ist schon darauf hingewiesen worden, daß, 
wenn er eine bestimmte Grenze ülersteigt, es besser ist, 
einen besondıren Raum dafür zu schaffen, als die Wände 
aller Wohnzimmer mit Bildern zu bepflastern. Dieser 
Bildersaal kann dann auch eine geeignete Beleuchtung 
erhalten, ähnlich wie sie in Museen als notwendig er- 
achtet wird, er kann in jeder Beziehung für seinen Zweck 
eingerichtet werden; da hier gutes Oberlicht uner- 
läßlich ist, so wird der Bildersaal entweder im Ober- 
geschoß oder in einem Anbau liegen müssen (der Anbau 
empfiehlt sich am meisten). Im Hause erhält der Bilder- 
saal wohl selten das strenge Gepräge, das Museumssäle 
tragen, dem Raume muß vielmehr die wohnliche Stim- 
mung erhalten bleiben, denn ein Bilderliebhaber hat das 
Bedürfnis, sich in dem Raume, in dem seine Lieblinge 
untergebracht sind, aufzuhalten. Der Bildersaal kann 
auch für gesellige Zwecke eingerichtet werden, wozu er 
sich wegen seiner Größe besonders eignet, oder der Haus- 
herr wird sich entschließen, seinen Schreibtisch dort auf- 
zustellen. Auf jeden Fall sollten reichliche Sitzgelegen- 
heiten geschaffen werden. Auf die vom Museumstand- 
punkte aus zu stellenden Anforderungen soll hier nicht 
näher eingegangen werden. 

Auch Altertümer, Werke des Kunstgewerbes, Bildwerke 
kann man unter denselben Gesichtspunkten wie eine 
Bildersammlung in einem besonderen Raume unterbrin- 
gen, der zugleich als Empfangs- und Festraum benutzt 
wird, es 


In Häusern mit altem Hausrat und überkommenen 
Kunstwerken lohnt es sich, im Ober- oder Dachgeschoß 
eine „Kunstkammer“ einzurichten. Sie bietet einen Spei- 
cherraum für denjenigen alten Besitz, der zur Ausstattung 
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der Wohnräume nicht unbedingt gebraucht wird, von dem 
man sich aber nicht ohne weiteres trennen will, denn es 
haften an diesen Dingen so viele Familienerinnerungen 
und Empfindungswerte, daß es kalt und gefühllos sein 
würde, sie zu verkaufen. Auf der anderen Seite ist viel 
zu viel davon vorhanden. Wollte man alles aufstellen, 
so wäre an eine freie Bewegung in den Zimmern nicht zu 
denken. Viele der Dinge entsprechen vielleicht auch 
nicht mehr ganz unserm heutigen Geschmack, manche 
sind künstlerisch nicht vollwertig oder haben die oder 
jene Gebrechen, so daß sie der Wohnung nicht zur Zierde 
goreichen würden. Wie viele Häuser leiden unter der 
Vielheit solcher von den Vorfahren überkommener Dinge! 
Es ist gar nicht selten, daß Räume gebaut werden, nicht 
um darin zu wohnen, sondern nur, um diese Sachen un- 
terzubringen. Wo der Platz knapp ist, bilden sie eine 
Bürde, die man dennoch nicht auf sich nehmen will, 
abzuschütteln. Die alten Fürstenschlösser haben die Lö- 
sung der Schwierigkeiten in den damals sogenannten 
Kunstkammern gefunden, die den sich ansammelnden 
Kunstbesitz aufnahmen. Bekanntlich sind aus ihnen 
unsere heutigen Museen herausgewachsen. 

Eine wohleingerichtete Kunstkammer der erwähnten 
Art überhebt jeder Verlegenheit. Die überflüssigen 
Sachen werden oben gut aufgestellt, so daß sie zu jeder 
Zeit besehen werden können, und man kann anderseits 
aus dem Speicherraum das herausnehmen, was man für 
die Ausstattung der Wohnung benutzen möchte. Es ge- 
nügt für diese Kunstkammer ein großer Bodenraum, dem 
man durch eingebaute Wände, durch Abstellbretter und 
einige verglaste Schränke ein würdiges Aussehen verleiht. 
In jedem größeren Dachboden bietet sich Raum dafür die 
Fülle. Wenn es sich um Gemälde handelt, kann man 
hier auch leicht ein kleines Oberlicht einrichten, sonst 
genügen für die Beleuchtung die üblichen Dachfenster. 
Ist größerer und wertvollerer Besitz vorhanden, so sollte 
unbedingt die Sammelheizung bis ins Dach geführt wer- 
den, da gute Möbel usw. unter Külte leiden. Aber auch 
schon bei allereinfachster Ausstattung bildet die Kunst- 
kammer eine Erleichterung für jedes größere Haus und 
sollte nicht unterlassen werden, anzulegen. 
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29. Einige weitere Sonderräume: Ge- 
schäftszimmer, Schreibstube, Werkstatt- 
raum, Künstlerwerkstatt (Atelier), 
Dunkelkammer 


Sehr häufig liegt in größeren Häusern das Bedürfnis 
vor, ein Sprechzimmer für solche Besucher einzurichten, 
die in Geschäftsangelegenheiten kommen, und die man 
nicht gern bis in die Wohnung der Familie vordringen 
lassen will. Das Geschäftszimmer kann vom Hauptein- 
gange aus so zugänglich gemacht werden, daß es, wie in 
Abbildung 76 ersichtlich, unmittelbar vom Windfang aus 
betreten wird, der Geschäftsbesuch gelangt also nicht in 
die Halle. Auf der anderen Seite des Sprechzimmers 
schließt sich das Zimmer des Herrn an, aus dem dieser in 
das Sprechzimmer eintreten kann. 

In sehr großen Haushalten, wie in Herrenhäusern, 
Gutshäusern usw. wird im Geschäftszimmer zugleich eine 
Schreiberin zur Erledigung des Schreibwerkes, der Rech- 
nungsführung usw. sitzen. Dieses Geschäftszimmer mit 
Schreibstube liegt am passendsten an der Grenze zwischen 
Herrschaftstell und Wirtschaftsteil des Hauses. Es wird 
dann auch nicht vom Haupteingang zugänglich gemacht, 
sondern vom Nebeneingange.. Hier erhalten Geschäfts- 
leute, Boten und Bedienstete ihr Geld, hier wird die Post 
abgefertigt, die Fernsprechstelle liegt hier. Daraus folgt, 
daß der Raum mehr dem wirtschaftlichen Teil als dem 
Wohnteil des Hauses angehört. In Fällen, wo der Haus- 
herr trotzdem noch ein besonderes Sprechzimmer für ge- 
schäftliche Besuche verlangt, kann man dafür sorgen, 
daß dieses Zimmer sowohl vom Nebeneingange durch die 
Schreibstube, als auch vom Haupteingange aus zugäng- 
lich ist, hier jedoch so, daß der Wohnteil des Hauses 
nicht betreten zu werden braucht. So ist es in dem weiter 
hinten vorgeführten Beispiel Abb. 245 geschehen. Das 
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Sprechzimmer ist dort nur klein, da es von der Schreib- 
stube entlastet wird. 

Ein Werkstattraum ist für jedes Haus eine sehr er- 
wünschte Zugabe. Er kann klein sein, kann im Unter- 
geschoß, im Dachgeschoß, im Anbau oder in einem Neben- 
gebäude liegen, immer aber erweist er sich als außer- 
ordentlich nützlich. Es sind im Hause so viele kleine 
Arbeiten zu verrichten, geringfügige Instandsetzungen 
vorzunehmen, für die man nicht immer erst den Hand- 
werker holen will. Es kommt noch eins hinzu. Unser 
Leben wird mehr und mehr mit technischen Dingen durch- 
setzt, Infolgedessen wird die Erziehung zur Handfertig- 
keit, die Fähigkeit, einfache Maschinen und Vorrichtun- 
‚gen zu verstehen und kleine technische Arbeiten uszu- 
führen, für jedermann dringend. Die Schulen sollten 
dafür sorgen, daß der heutige Mensch in die Lage versetzt 
wird, zum mindesten das Technische, das ihn im Hause 
umgibt, bis ins einzelne zu verstehen und einige Hand- 
verrichtungen der Holz- und Metallbearbeitung vorzu- 
nehmen. Hat er dann in einer kleinen Werkstatt eine 
Hobelbank und einen Schraubstock mit dem nötigen 
Handwerkszeug zur Verfügung, so ist er Herr über viele 
kleine Widerwärtigkeiten, die sonst dadurch eintreten, 
daß die eine oder andere technische Einrichtung einmal 
stockt. Die- Erziehung kann diese Fähigkeit bei jedem 
Menschen entwickeln. Die Jugend wetteifert, sie sich an- 
zueignen. Man sollte schon den heranwachsenden Kindern 
zu Liebe eine Werkstatt im Hause einrichten, um diese 
an die neue Lebensanforderung zu gewöhnen. 

Abgesehen davon dient die Werkstatt zur Ausführung 
von allerhand Liebhabereien, und die Beschäftigung in ihr 
ist ein gutes Heilmittel gegen die Ermüdung und körper- 
liche Verbildung, die den heutigen geistig arbeitenden 
Menschen so leicht befällt, 

Eine Künstlerwerkstatt (Atelier) wird häufig für die 
malenden, besonders weiblichen, Familienmitglieder im 
Hause verlangt. Der Dachboden bietet hierfür die beste 
Gelegenheit, da sich dort leicht ein Oberlicht einrichten 
läßt. Je nach den Anforderungen wird die Künstler- 
werkstatt als großer und umfassender oder nur als klei- 
ner, mehr einer Liebhaberei :lienender Raum gestaltet. 
Wenn nicht gemalt, sondern modelliert wird, ist eine 
Werkstatt im Dachboden ungeeignet, sie wird dann besser 
im Untergeschoß untergebracht. Das hat auch insofern 
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für das Haus selbst sein Gutes, als dann diejenige pein- 
liche Sauberkeit aufrecht erhalten werden kann, die sonst 
in den Räumen eines gutgepflegten Hauses üblich ist. Denn 
Modellieren in Ton erzeugt Schmutz, der aus der Werk- 
statt leicht mit den Füßen in die anschließenden Räume ge- 
tragen wird. Treten an die Künstlerwerkstatt für Malen 
oder Modellieren die Anforderungen heran, die ein Be- 
rufskünstler stellt, so müssen größere Anlagen geschaffen 
werden, die als Berufsräume außerhalb des Rahmens 
dieser Arbeit liegen. Bei der neuerdings sehr erfreulichen 
Entwicklung des Kunstgewerbes werden auch Zeichnun- 
gen, Schnitzereien, Webereien und Metall- und andere 
Arbeiten im Hause ausgeführt. Es genügt, dafür ein 
helles, geräumiges Zimmer einzurichten, in das die dazu 
erforderlichen Geräte und Werkzeuge eingestellt werden. 

Bei der großen Verbreitung der Liebhaberphotographie 
wird heute fast immer eine kleine Dunkelkammer ver- 
langt, Für gewöhnliche Fälle genügt dafür irgendein 
kleiner Raum im Ober- oder Dachgeschoß, doch ist es 
wichtig, das Fenster so einzurichten, daß die photogra- 
phischen Platten ohne künstliches Licht entwickelt werden 
können. Man erreicht dies durch Schließen eines licht- 
dichten inneren Ladens, in den eine kleine Rubinglas- 
scheibe eingesetzt ist. Die Wände des Raumes sollten 
grün oder schwarz gestrichen sein und der Raum sollte 
ein Entlüftungsrohr erhalten. Es ist selbstverständlich, 
daß eine Wasserzapfstelle sowie reichliche Abstellvorrich- 
tungen eingebaut werden. Gewöhnlich bildet die Dunkel- 
kammer auch gleichzeitig den Aufbewahrungsort für die 
oft in großer Zahl vorhandenen Platten, Wer auf seine 
photographische Beschäftigung großes Gewicht legt, kann 
natürlich in der Dunkelkammereinrichtung viel weiter 
koan diese wird sich dann der eines Berufsphotographen 
nähern, 
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30. Veranda und Wintergarten 


Sobald im Frühjahr die Witterung freundlicher wird, 
drängt es die Bewohner hinaus ins Freie. Man will sich 
nicht nur draußen bewegen, man will bei fortschreitender 
Jahreszeit auch im Freien sitzen, dort lesen und vor allem 
dort die Mahlzeiten einnehmen. Dazu ist aber ein Raum 
nötig, der von oben gedeckt und somit gegen Regen ge- 
schützt, und der von einer oder zwei Seiten gegen Luftzug 
gesichert ist. Aus der ausgesprochen deutschen Vorliebe 
für das Sitzen im Freien ist im deutschen Landhause die 
sogenannte Veranda entstanden, die bei uns eine größere 
Bedeutung beansprucht als im Hause irgendeines anderen 
Volkes. Der Wunsch nach einem wirklich brauchbaren, 
großen bedeckten Sitzplatz im Freien ist beim deutschen 
Bauherrn ganz allgemein, und es ist daher auch Pflicht des 
Architekten, ihm gerecht zu werden. Um so auffallender 
ist es, daß Vertreter der akademischen Architektur jetzt 
einen Kreuzzug gegen die Veranda unternehmen, offen- 
bar, well ihnen der Raum nicht in ihre Fassadenkunst 
paßt. Es ist richtig, daß die Veranda, wenn sie als be- 
sonderer Bauteil aus dem Hauskörper herausgestreckt 
wird, ein architektonisch unbequemes Anhängsel, wenn 
sie ins Innere des Hauses gerückt wird, ein unangenehmes 
Loch in der Wand ergibt, mit dem derjenige nichts anzu- 
fangen weiß, der auf das Haus des 18, Jahrhunderts ein- 
geschworen ist. Aber deshalb zu behaupten, eine Veranda 
sel überflüssig, ist doch ein starkes Stück. Das an ihrer 
Stelle empfohlene Gartenhäuschen bildet na‘ürlich eine 
architektonisch reizvollere Aufgabe als die Veranda am 
Hause, aber es kann diese nicht ersetzen, weil immer erst 
ein Weg dahin zurückgelegt werden müßte. Das Wesent- 
liche der Veranda besteht eben gerade darin, daß sie sich 
den Wohnräumen unmittelbar anschließt. 

Für die Lage und Größe der Veranda ist gewöhnlich 
der Wunsch bestimmend, daß sich im Sommer das Leben 
der Landhausbewohner dort abspielen, daß vor allem 


auch die Mahlzeiten dort eingenommen werden sollen. 
Es ist deshalb wichtig, die Veranda so an die Wohn- 
zimmer des Hauses anzuglicdern, daß das Bedienen des 
Veranda-Eßtisches nach Möglichkeit erleichtert wird. 
Am besten wird sich die Veranda dem Eßzimmer an- 
schließen. Die dort vorhandenen Einrichtungen, An- 
richteschrank, Abstelltisch und auch der anschließende 
Anrichteraum können dann ungezwungen weiter benutzt 
werden. Eine noch bequemere Anlage wird geschaffen, 
wenn die Veranda mit der Anrichte unmittelbar in Ver- 
bindung gesetzt wird. Es läßt sich oft ermöglichen, von 
der Anrichte aus, wenn nicht eine Tür, so doch eine Be- 
dienungsklappe zum Durchreichen der Speisen nach der 
Veranda anzubringen (Abb. 174). 

Die Größe und Grundrißgestaltung der Veranda hängt 
davon ab, ob der Tisch eine Mittelstellung erhalten, oder 
ob er einseitig an eine Wandbank gerückt werden soll. 
Meistens wird die Wandstellung dem Bedürfnis genügen. 
Sie bringt allerdings die Unbequemlichkeit mit sich, daß 
die auf der Bank Sitzenden nur einer nach dem andern 
an ihre Plätze gelangen können, Man spart aber be- 
deutend an Grundfläche. Denn wenn auch der Veranda- 
Eßtisch schmaler sein wird als der Speisezimmertisch, 
und wenn auch die Wände der Veranda nicht mit Möbeln 
besetzt sind, so würde doch der Mitteltisch die übliche 
Breite des Raumes ganz einnehmen und die sonstige freie 
Bewegung unmöglich machen. Dagegen läßt sich durch 
eine Wand- oder Eckstellung des Tisches auch schon bei 


Abb. 174. Große Veranda mit anschließender Anrichte 
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3,00 m Tiefe eine gewisse Weiträumigkeit und auch eine 
gute Gesamtausnutzung der Veranda erzielen. In den Ab- 
bildungen 175 und 176 ist bei einer Veranda von 3,20 m 
Tiefe und 6,50 m Länge die Seitenstellung sowohl wie die 
Mittelstellung des Tisches eingezeichnet. 

Der Grundriß der Veranda braucht nicht unbedingt 
rechteckig zu sein. Sehr oft bietet eine vieleckige oder 
gerundete Grundform Vorteile. Die Kreis- oder Eiform 
zum Beispiel erlaubt bei sparsamer Flächenbemessung 
auch dann noch Bewegungsfreiheit, wenn ein runder 
Mitteltisch gewählt wird (Abb. 177 und 71 S. 105). Außer- 
dem schafft sie einen anziehenden Raumeindruck (Abb. 
178). 

Bei Beurteilung der Lage der Veranda zur Himmels- 
richtung kommen ganz verschiedene Gesichtspunkte in 
Betracht. Soll sie vorzugsweise in den heißen Sommer- 
monaten ihren Zweck erfüllen, so darf sie nicht allzu 
sonnig liegen. Für die allerheißeste Zeit wäre sogar die 
Nordlage die angenehmste. Für Sommerhäuser ist sie 
die gegebene. Wählt man eine mittlere Sonnenlage, also 
die Richtung nach Osten oder nach Westen, so hat man 
nur am Morgen oder am Abend Sonne, zur übrigen Tages- 
zeit Schatten. Von beiden Lagen ist im allgemeinen die 
Ostlage vorzuziehen. Man hat dann, wenn man auf der 
Veranda frühstückt, die Sonne zu einer Tageszeit, zu der 
sie erwünscht ist und kann sich nachmittags und abends 
des Schattens erfreuen. Eine Südlage der Veranda ist 
für die kühleren Monate, Oktober bis April, erwünscht. 
Daß die Veranda auch im Winter eine große Annehmlich- 
keit ist, wird nicht immer genügend gewürdigt. Gerade 
in der rauhen Jahreszeit ist reich einflutendes Sonnen- 


Abb. 175 u. 176, Veranda mit Seiten- Abb. 177, Runde Veranda 
und mit Mittelstellung des Tisches 
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Abb, 178. Runde Veranda 


licht eine Wohltat, Vorausgesetzt also, daß die freien 
Öffnungen der Veranda für den Winter verglast werden 
können, bietet eine Südveranda für die Wintermonate 
einen wundervollen Aufenthalt. In unserem Klima sind 
die Monate, in denen man nicht im Freien sitzen kann, 
ja die zahlreicheren. Es leuchtet daher ohne weiteres 
ein, dad man in einem dafür bestimmten Raum mit 
weiten Öffnungen soviel Licht und Sonne einfangen sollte, 
als nur eben möglich ist. Eine solche Südveranda kann 
mehr im Körper des Hauses liegen, damit sie sich im 
Sommer nicht durch die Sonnenstrahlen allzusehr er- 
wärmt und im Winter durch die Kälte nicht zu sehr ab- 
kühlt. Nur die Südseite selbst braucht vollständig offen 
zu sein, während die drei anderen Seiten ganz oder teil- 
weise eingebaut sein können. 

Aus den sich kreuzenden Anforderungen ergibt sich 
schon von selbst, daß, wo es die Verhältnisse erlauben, 
man dem Hause zwei Veranden geben sollte, eine Sommer- 
und eine Winterveranda. Die Sommerveranda kann nach 
Osten, Nordosten oder selbst nach Norden gerichtet sein, 
der Winterveranda ist jedoch das volle Sonnenlicht, also 
eine möglichst reine Südlage zu geben. Kranke brauchen 
sonnige Veranden für den Vor- wie für den Nachmittag. 
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Abb. 179. Haus mit zwei Veranden 


Das in Abbildung 179 mitgeteilte Haus hat für diesen 
Zweck eine Nordost- und eine Südwestveranda erhalten, 

Es ist selbstverständlich, daß auch noch andere Um- 
stände auf die Lage der Veranda einwirken können, etwa 


` die bequeme Verbindung mit dem Garten, die erwünschte 


Aussicht in eine schöne Landschaft, die Abschließung 
gegen eine vorherrschende Windrichtung. Wie die Grund- 
rißgestaltung des Landhauses überhaupt, so hängt eben 
auch die Lage der Veranda durchaus von den örtlichen 
Bedingungen ab, So köunen starke Winde aus einer 
bestimmten Richtung, wie sie beispielsweise an der 
Moeresküste auftreten, für eine bestimmte Lage der 
Veranda gebieterisch sein und alle anderen Gesichtspunkte 
zurückdrängen. In dem Sommerhause, Abbildungen 40 
bis 49, S. 45, wurde die Lage von Veranda und Terrasse 
durch solche Umstände bestimmt. 

Um die Benutzung einer Veranda im Winter zu ermög- 
lichen, müssen, wie gesagt, deren offene Seiten stets mit 
Glas verschlossen werden können. Es ist von Wichtigkeit, 
diese Glaswände so einzurichten, daß sie beim Eintreten 
der guten Jahreszeit ohne allzugroße Mühe ausgehoben 
und beiseite gebracht werden können. Bedingung dafür 
ist, daß die einzelnen Felder noch hantierbar bleiben, das 
heißt so gestaltet sind, daß sie ein Mann ausheben und 
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auf den Boden tragen kann. Nun unterliegt es keinem 
Zweifel, daß große Spiegelscheiben der schönste Verschluß 
sind, besonders wenn ein Landschaftsbild vor der Veranda 
liegt, oder wenn ein Blumengarten sich vor ihr ausbreitet, 
Aber eine solche schwere Spiegelscheibe läßt sich nicht 
so leicht ausheben. Es bleibt der Ausweg offen, die Scheibe 
nach unten zu versenken. Selbstverständlich ist dazu ein 
Schlitz in der unteren Mauer notwendig, in den die 
Scheibe mittels einer Kurbelvorrichtung heruntergelassen 
wird, auch muß die ganze Einrichtung sehr sorgfältig 
und gediegen gebaut sein, wenn sie gut arbeiten soll. Das 
ist schließlich nur eine Kostenfrage. Statt die Scheibe zu 
versenken, kann sie auch nach oben gehoben werden, 
wenn das Fenster nicht allzu breit und schwer ist 
(ein bedeutendes Gewicht ergibt sich hauptsächlich bei 
wachsender Größe der Spiegelscheibe, da die Glasstärke 
mit der Größe zunimmt). Bei Schiebefenstern muß für 
die Höhe der verschlebbaren Fensterhälfte genügender 
Platz nach oben vorhanden sein. Da nun die übliche 
Querteilung des Fensters (der sogenannte Kämpfer) nicht 
gut unter 1,90 m bis 2,00 m angebracht werden kann, weil 
sie sonst beim Heraussehen stören würde, so ist es nur 
bei einer beträchtlichen Stockwerkhöhe einzurichten, daß 
sich die ganze untere Fensterhälfte hinter die obere 
schiebt. Ist die notwendige Stockwerkhöhe nicht vor- 
handen, so kann das nach oben verschobene Fenster auch 
in die Fensterbrüstung des Obergeschosses hineinreichen, 
woselbst es dem Auge durch eine vorgesetzte dünne Wand 
entzogen wird. Die Einrichtung muß wohldurchdacht 
und das Schiebefenster höchst gediegen ausgeführt sein. 
Es gibt jetzt in Deutschland eine gesetzlich geschützte 
Schiebefensterbauart, die alle Anforderungen an guten 
Verschluß und leichte Hantierbarkeit erfüllt, und die 
außerdem noch ein Herausklappen der verschiebbaren 
Flügel zum Zwecke des Putzens ermöglicht. 

Für die räumliche Ausstattung der Veranda sei Ein- 
fachheit der Leitsatz. Helle lichte Töne sind das Ge- 
gebene, die Behandlung von Wänden und Decke bleibt am 
besten schlicht und anspruchslos. Denn der Raum ist 
eine Überleitung des Innenraumes in die freie Natur, die 
Wände der Veranda gehören daher schon halb zum 
Außenbau. Eine Weiterführung der äußeren Haus- 
wand in die Veranda hinein, etwa als Haustein- oder 
Ziegelsteinwand, empfiehlt sich trotzdem nicht, weil sie den 
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Raum zu kalt und unwohnlich macht. Anderseits würden 
tapezierte, mit Stoff bespannte oder mit Holz verkleidete 
Wände befremden. Die natürliche Wandbehandlung ist 
Putz mit Anstrich. Wo reichere Mittel verwendet werden, 
kann Wandmalerei eintreten, für die sich gerade derartige 
halboffene Räume ausgezeichnet eignen. Der Fußboden 
muß in allen Fällen holzlos sein, er wird gewöhnlich 
entweder mit Fliesen oder, was weit angenehmer ist, mit 
Steinplatten belegt. Als Sitzmöbel werden in der Veranda 
mit Vorliebe Korbmöbel benutzt. Es gibt neuerdings ge- 
schmackvolle Muster, die das Formlose und Zerfahrene, 
das diesen Möbeln oft eigen ist, mit Erfolg vermeiden. Im 
Aussehen besser als Korbmöbel sind unbedingt weiß- 
gestrichene Holzmöbel; auch bei Holzstühlen kann eine 
dem Körper gut angepaßte Form hohen Bequemlichkeits- 
forderungen gerecht werden, Möbel mit Holzgestell und 
Korbgeflecht vereinigen bis zu einem gewissen Grade die 
Vorzüge beider Möbelarten. Als Teppichbelag der Veranda 
wird meist ein Kokosteppich oder ein ähnlicher, aus einem 
bastartigen Stoff geflochtener Belag gewählt. Besser noch 
ist ein recht hochfloriger geknüpfter Teppich. 

Ein ähnlicher Anhang an die Wohnräume wie die Ver- 
anda ist der sogenannte Wintergarten. Mit diesem Aus- 
druck ist freilich eine eindeutige Vorstellung nicht ver- 
knüpft; fest steht nur, daß der Raum zum Aufstellen von 
Blumen dient. Er wird gewöhnlich so mit den Wohn- 
räumen in Verbindung gesetzt, daß man von diesen aus 
einen Blick auf die Pflanzen werfen kann. Der Raum 
wird auch häufig so gestaltet, daß er zugleich als Aufent- 
haltsort benutzt werden kann. Handelt es sich lediglich 
um einen Raum zur Aufstellung von Pflanzen und Blu- 
men, den man nur gelegentlich einmal durchschreiten 
will, so nehmen die Aufstellungsvorrichtungen so ziemlich 
allen verfügbaren Platz ein. Gestelle und Abstellbretter 
laufen dann nicht nur an den Wänden entlang, sondern 
sind auch in der Mitte des Raumes angebracht, Wird 
dagegen die Forderung gestellt, in dem Raum auch sitzen 
zu können, so sind vor allem Sitzgelegenheiten zu schaf- 
fen, und es ist deshalb die nötige Rücksicht auf die 
Möbelstellung zu nehmen. 

Im allgemeinen überwiegt die zweite Benutzung. Ist 
dies der Fall, so ist darauf zu achten, daß die Pflanzen- 
aufstellung nicht allzusehr behindert wird. Die manch- 
mal bemerkte allzuspärliche Besetzung mit Pflanzen 
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schreibt sich meist aus einer besonderen Ursache 
her. Einen wohlgepflegten Wintergarten im Hause zu 
haben, ist, wenn jede Topfpflanze und jede Palme vom 
Gärtner gekauft werden muß, ein teures Vergnügen. Reich 
besetzt pflegt er nur da zu sein, wo ein Treibhaus vor- 
handen ist, Deshalb wäre es eigentlich das Richtige, 
einen Wintergarten nur dann im Hause anzulegen, wenn 
der Garten ein Gewächshaus enthält. Dann treten Ver- 
legenheiten nicht auf, der Wintergarten wird stets das 
reiche und üppige Bild bieten, das eigentlich doch er- 
wartet werden muß. Er ist gewissermaßen nur das Schau- 
fenster für den Gewächshausvorrat. Wo kein solches Ge- 
wächshaus den ständig wechselnden Bedarf des Winter- 
gartens deckt, da ist es besser, von vornherein nur einen 
verandaähnlichen Aufenthaltsraum zu planen, in welchem 
auch einige Pflanzen aufgestellt werden. Die Gestelle 
können dann vielleicht auf die Fensterbänke beschränkt 
werden, während an den Wänden Sitzmöbel stehen. Ein 
solcher Raum kann zugleich die Winterveranda bilden, 

Unerläßlich für jeden Pflanzenraum ist die gute Son- 
nenlage. Pflanzen fordern für ihr Gedeihen stets vollste 
Belichtung. Es würde daher falsch sein, einen Pflanzen- 
raum an eine andere als an die Südseite des Hauses zu 
legen. Am bosten ist eine Ecklage, so daß der Raum 
außer der Südsonne auch noch die Ost- oder Woestsonne 
hat. Da, wo Palmen aufgestellt werden sollen, muß die 
entsprechende Höhe vorhanden sein, die übliche Stock- 
workhöhe wird dafür nur selten ausreichen. Es ist des- 
halb in solchen Fällen besser, den Wintergarten als An- 
bau zum Hause zu gestalten, zumal dann auch das Dach 
aus Glas gebildet werden kann. Die Bauart eines solchen 
Glasdaches ist technisch nicht ganz einfach, ebensowenig 
wie es die Wintergartenheizung ist. Auf beides hier ein- 
zugehen würde zu weit führen. Bei Glasdächern darf 
nicht versäumt werden, Schutzvorrichtungen gegen die 
allerheißesten Sommersonnenstrahlen anzubringen. Die 
Gärtner benutzen als solche am liebsten aufrollbare Stroh- 
matten. Die Anlage der Gestelle und Abstellbretter im, 
Innern des Raumes richtet sich nach der Art der aufzu- 
stellenden Pflanzen. Hohe Topfpflanzen stehen auf dem 
Boden. Für blühende Pflanzen müssen Gestelle etwa in 
Tischhöhe gebaut werden. Der Zwischenraum kann für 
mittelgroße Pflanzen ausgenutzt werden, die auf ein oder 
zwei treppenartigen Abstellbrettern stehen. Es können 
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auch ganze Wände mit Spalier verkleidet und mit Kletter- 
pflanzen berankt werden. Die Art der Unterbringung der 
Pflanzen, bei deren Auswahl natürlich auch Liebhabereien 
mitsprechen, wird am besten mit vorläufigen Gestellen 
ausprobiert. 

Nach den angrenzenden Wohnräumen hin pflegt das 
Pflanzenhaus durch große Glasflächen geöffnet zu werden. 
Auch diese lassen sich so einrichten, daß sie durch eine 
besondere Vorrichtung in den Boden versenkt oder auch 
als Schiebefenster in die Höhe gehoben werden können. 
Dem Herkommen nach wird der Wintergarten dem EB- 
zimmer angeschlossen. Es fragt sich jedoch, ob nicht das 
Wohnzimmer der vorzuziehende Raum wäre, Im übrigen 
kann die Lage des Pflanzenraumes im Grundriß so ge- 
wählt werden, daß zwei Zimmer einen Einblick in den 
Raum erhalten. Bei einer Ecklage ergibt sich dieser 
Vorteil von selbst. In Abbildung 181 grenzen das Eßzim- 
mer und das Zimmer der Frau, in den Abbildungen 180 
und 182 je zwei Wohnzimmer an das Pflanzenhaus an. 

Der Pflanzenraum eignet sich ganz besonders zur Un- 
terbringung eines festen Wandbrunnens. Einmal deshalb, 
weil der Wandbrunnen den Gebrauchszweck erfüllt, 
Wasser zum Gießen der Pflanzen zu liefern, sodann aber 
auch, weil dem Plätschern des ausfließenden Wassers ge- 
rade im Pflanzenraum ein besonderer Reiz eigen ist; es 


Abb. 180—182, Blumenraum (Win- 
tergarten) und dessen Verbindung 
mit den übrigen Räumen 
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Abb. 183, Blumenveranda mit Wandbrunnen 


vervollständigt die Vorstellung, ein Stück Natur ins In- 
nere des Hauses verpflanzt zu haben (Abb. 189). Dor 
Wandbrunnen fordert, wenn er nicht zu dauernden Miß- 
ständen Veranlassung geben soll, eine sehr sorgfältige 
Bauart. Grundsätzlich sollte stets das Wasserbecken 
durch eine geschmiedete, mit Asphalt überzogene Eisen- 
einlage ausgefüttert werden, gleichgültig, ob äußerlich 
Fliesen oder Steinplatten sichtbar sind. Die schmiede- 
eiserne Ausfütterung gibt die alleinige Gewähr dafür, daß 
nicht Feuchtigkeit durch die Fugen dringt, die dann so- 
fort Zerstörung anrichtet. Es ist selbstverständlich, daß 
zum mindesten die nächste Umgebung des Wasseraus- 
lasses mit Fliesen oder Marmorplatten bekleidet wird. Das 
Wasserbecken selbst sollte von genügender Größe sein. 
Die Bauart des Speiers erfordert besondere Sorgfalt, damit 
der Wasserstrahl nach Wunsch gestaltet und dahin ge- 
führt wird, wohin man ihn zu haben wünscht. Oft ge- 
nügt die allerkleinste Verkrümmung oder Unregelmäßig- 
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keit im Auslauf, um die Form des Strahles empfindlich zu 
stören. 

Die Wände des Wintergartens werden am besten mit 
Fliesen oder mit Marmor verkleidet, auch eine Werkstein- 
mauer ist hier ganz am Platze. Die Verkleidung mit 
Marmor wird in der Regel als unerhört kostbar einge- 
schätzt, während Marmor kaum teurer als sogenannte 
Kunstfliesen und oft billiger als gute Holzverkleidung ist. 
Falls nicht gerade ein sehr kostspieliger Marmor gewählt 
wird, ist seine Anwendung in einem kleinen Raume des 
Hauses keine ins Gewicht fallende Ausgabe. Entsprechend 
der Wandverkleidung wird der Fußbodenbelag gewählt. 
Auch hier sind Platten von natürlichem Stein, etwa von 
mattgeschliffenem Marmor, jedem anderen Belag vorzu- 
ziehen. Der Fußboden des Pflanzenraumes muß selbstver- 
ständlich entwässert werden, so daß unbemerkt aus- 
fließendes Wasser kein Unglück anrichten kann. Die 
Decke und der obere Wandfries müssen glatt geputzt 
und der Feuchtigkeit wegen womöglich mit durchlässiger 
Farbe gestrichen sein. Die Erwärmung des Raumes ist 
sorgfältig zu regeln, es genügt, sie auf 15 Grad Celsius zu 
bringen. Abgesehen davon, daß eine Luftwärme, dio 
niedriger ist als die des Zimmers, den Pflanzen zuträglich 
ist, entspricht es auch dem natürlichen Empfinden, 
Räume dieser Art etwas kühler zu halten als die an- 
schließenden eigentlichen Wohnräume. 
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31. Terrasse und Loggia 


Bildet die Veranda den Übergang aus den geschlossenen 
Wohnräumen ins Freie, so ist die Terrasse als noch 
weiter hinausgerückter, gänzlich unbedeckter Wohnraum 
des Hauses aufzufassen; sie ist zugleich das natürliche 
Bindeglied zwischen Haus und Garten. Die Terrasse 
stellt gewissermaßen das Fußgestell dar, auf das das Haus 
gesetzt ist. Sie gibt dem Hause den Rahmen in der Natur 
und nimmt die Härte weg, die entstehen würde, wenn es 
unmittelbar auf die Gartenerde gesetzt würde. Daneben 
bietet die so gewonnene ebene Fläche vor dem Hause im 
Sommer einen höchst angenehmen Aufenthaltsort für die 
Bewohner. Erschließt sich vor dem Hause eine schöne 
Aussicht, oder liegt das Haus am Wasser, so ergibt sich 
aus den Umständen selbst die Forderung, einen Platz zu 
schaffen, von dem aus der Blick über die Ferne schweifen 
kann. Eine solche Terrasse zeigt das hoch auf dem 
Berge liegende Haus Abb. 184, 

Wenn das Gelände vor dem Hause abfällt, erfordert 
meistens auch schon die Zugänglichkeit des Hauses die 
Anlegung einer ebenen Fläche vor seiner Front. Die 
Terrasse läßt sich aber auch schon in solchen Fällen an- 
legen, wo sich das Erdgeschoß des Hauses nur 50 cm 
über dem Boden erhebt. Sie kann einfach aus der Erde 
aufgeschüttet werden, die aus der Ausschachtung des 
Hauses gewonnen wird und verhilft dann gleichzeitig 
dazu, jede Abfuhr von Erde zu sparen. Wo die Aus- 
schachtungserde nicht reicht, läßt sich durch Versenkung 
eines Gartenteiles, der sich passend vor der Terrasse 
ausdehnt, die erforderliche Erde gewinnen. 

Der Fußboden der Terrasse liegt immer auf der Höhe 
des Erdgeschosses. Der Unterschied beträgt nur eine 
niedrige Stufe, d. h. 10 bis 12 cm, soviel, daß der Regen 
nicht in das Haus laufen kann. Der Boden der Terrasse 
ist stets befestigt, meistens mit Platten belegt. Er muß 
genügend entwässert sein, so daß selbst bei strömendem 
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Abb. 184. Haus auf dem Berge mit Aussichtsterrasse 


Regen das Wasser sofort abläuft und der Boden nach 
wenigen Minuten wieder begehbar ist. Der Plattenbelag 
ist insofern der gewöhnlichen Befestigung mit Kiesbelag 
vorzuziehen, als durch ihn verhindert wird, daß Kiesteile 
an den Füßen mit ins Innere des Hauses getragen werden. 

Liegt die Terrasse auf abfallendem Gelände, so muß 
ihre ebene Oberfläche stets etwas taleinwärts gesenkt wer- 
den. Erst dann erscheint sie dem menschlichen Auge 
wagerecht. Eine mathematisch wagerechte Fläche würde 
so aussehen, als ob sie schräg in den Berg einschnitte. Die 
Anpassung an die Empfindlichkeit des Auges ist auch 
dann nötig, wenn bei abschüssigem Boden wagerechte 
Gartenflächen, Pergolen, Umwehrungen angelegt werden. 

Der Abschluß nach dem Garten hin erfolgt durch eine 
Stützmauer (Futtermauer) oder eine Böschung (Abb. 185 
bis 187). Futtermauern in Stein bilden eine unangenehme 
Ausgabe, da die Mauer bei zunehmender Höhe, um den 
Erddruck auszuhalten, eine sehr bedeutende Stärke an- 
nehmen muß (Abb. 185). Seitdem man sie in einem 
winkelförmigen Querschnitt aus Eisenbeton herstellt, sind 
die Kosten ganz bedeutend vermindert (Abb. 186). Natür- 
lich wird man die dem Auge sichtbare Außenseite ent- 


a7 


Es [= — 

Abb, 185, Terrassen- Abb. 186. Terrassen- Abb. 187. Böschung 

mauer mit niedriger mauer aus Eisenbe- mit Hecke als Ab- 
Brüstung ton mit 80cm hoher  grenzung der 

Brästung Terrasse 


weder mit Vorsatzbeton behandeln oder mit Steinen ver- 
kleiden. Es versteht sich, daß auf der Futtermauer eino 
Sehutzvorrichtung gegen das Herabfallen geschaffen wer- 
den muß. Das erforderliche Geländer kann aus Stein, 
Metall oder Holz sein. Seine Höhe wird meist durch die 
Baupolizei auf 90 cm festgelegt (Abb. 186). Es hat dann 
den Nachteil, daß es für die im Zimmer oder auf der 
Terrasse Sitzenden den Ausblick in den Garten oder in 
die Landschaft verdeckt. Man vermeidet die Schwierig- 
keiten, wenn man statt des Geländers ein kleines Mäuer- 
chon von Sitzbankhöhe aufführt, das mit einer Steinplatte 
abgedeckt wird (Abbildung 185) In der Breite von 
35 bis 40 cm gewährt dieses auch dann einen vollständigen 
Schutz, wenn die Futtermauer außergewöhnlich hoch ist. 
Das Mäuerchen kann berankt werden, wodurch es sich 
dem Auge sehr wenig aufdrängt. In Abb. 188 ist eine 
Terrasse mit einem solchen Mäuerchen umgrenzt dar- 
gestellt. Sie erhebt sich 1,65 m über den Garten und ist 
ganz aus der Ausschachtungserde gewonnen, Der Ter- 
rassenfußboden ist der Kostenersparnis wegen mit Kies 
belegt. Ein erkerartiger Eckausbau gewährt einen Sitz- 
platz mit Aussicht über die Gartenfläche. 

Wird die Terrasse statt mit einer Futtermauer mit einer 
Böschung gegen den abfallenden Garten hin abgeschlos- 
sen, so ist eine Hecke als Schutzwehr mehr am Platze 
(Abb, 187). Obgleich die Böschung einfacher und billiger 
als eine Futtermauer zu sein scheint, so hat sie doch den 
Nachteil, daß die schräge Erdfläche sich sehr schwer im 
Stande halten läßt. Es kann sich ereignen, daß die Un- 
terhaltungskosten die einmalige Ausgabe einer Futter- 
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Abb. 188. Hausterrasse mit niedrigem Brüstungsmäuerchen 


mauer auf die Dauer aufwiegen. Keinesfalls sollte man ver- 
säumen, bei einer Böschung unmittelbar unter dem oberen 
Rande einen kleinen Weg anzulegen, der die gärtneri- 
schen Instandsetzungsarbeiten vereinfacht (Abb. 187). 
Man wird die Terrasse stets an der Wohnseite des 
Hauses anlegen und durch einen Ausgang aus dem Haupt- 
zimmer so bequem als irgend möglich zugänglich ma- 
chen. Nur auf diese Weise bildet sie die erwünschte Er- 
weiterung der Wohnung ins Freie hinaus, ist dann aber 
auch ein unschätzbarer Gewinn für das Haus. Die Maße 
der Terrassenoberfläche dürfen, wenn sie ihren Zweck er- 
füllen soll, nicht zu klein gewählt werden. 10 m Breite 
ist bei mittleren Häusern ein gutes Maß, unter 7 m sollte 
man überhaupt nicht heruntergehen. Terrassen solcher 
Art sind in den Abbildungen 51 bis 57, S. 86 bis 92 ersicht- 
lich. Wird die ganze Fläche mit Platten belegt, so wird 
man Kübelpflanzen an den Rändern aufstellen, um die Ein- 
tönigkeit zu durchbrechen und in der Mitte eine Sitz- 
gelegenheit schaffen. Sehr willkommen ist auch ein 
großer schattenspendender Nußbaum mitten auf der Ter- 
rasse, oder zwei Bäume seitlich, Ein noch besserer Plan 
ist, auf der Terrasse Blumenbeete anzulegen, wobei jedoch 
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eine ganz niedrige Bepflanzung gewählt werden muß 
(etwa kriechende immerblühende Rosen), da Sträucher, 
hochstämmige Rosen und hohe Blumen die Aussicht ver- 
sperren. Auch auf einer bepflanzten Terrasse muß ein 
Platz frei gelassen werden, der eine Sitzgelegenheit für 
eine kleine Gesellschaft bietet. Im Freien stehende Möbel 
dürfen nicht mit festen Holzplatten bedeckt werden, weil 
diese sich im Regen nicht halten, Stuhlsitze sowohl wie 
Tischplatten müssen aus Latten bestehen. Weiß ge- 
strichene Holzmöbel sind die geeignete Möblierung, im 
Freien aufgestellte Korbmöbel sind zu leicht vergänglich. 
Die Terrassenausschmückung im gärtnerischen Sinne ist 
durch die bisher beschriebene Bepflanzungsart auf keine 
Weise erschöpft. Die Brüstung kann mit Schlinggewäch- 
son berankt werden, es kann sich eine Pergola mit 
Pfeilern und einer wagerechten Abdeckung über dem Ge- 
länder entwickeln, die berankt wird und die dann in den 
freibleibenden Mittelfeldern das Landschaftsbild angenehm 
einrahmt. Immer aber muß die gärtnerische Behand- 
lung sich der Hausarchitektur unterordnen, die sich noch 
auf die Terrasse erstreckt und ihr das Gepräge gibt. An 
einem Ende der Terrasse kann ein Gartenhäuschen odor 
eine Gartenlaube errichtet werden, auch eine Spring- 
oder Wandbrunnenanlage ist erwünscht. 

Die sogenannte Loggia ist, wie schon der Name sagt, ein 
aus südlichen Ländern in das nordische Wohnhaus über- 
tragener Baubestandteil. Man versteht darunter ge- 
wöhnlich einen offenen Säulengang im Obergeschoß des 
Hauses, oder einen nach außen vollständig geöffneten 
Raum. In heißen Ländern hat dieser die Bedeutung, die 
Sonne von der Bestrahlung der Wände abzuhalten. Bei 
unseren Witterungsverhältnissen wird man der Sonne 
oher Einlaß gewähren wollen; gegen die steilen Hoch- 
sommersonnenstrahlen kann man sich auf geeignetere 
Weise durch einen breiten Dachvorsprung oder einen über 
den Südfenstern angebrachten Austritt schützen, wie das 
weiter vorn erläutert worden ist (Abb. 49 und 50). Liegen 
im Obergeschoß Wohnräume, oder wünscht man dort das 
Frühstück einzunehmen, so ergibt sich für die Loggia 
auch eine Benutzung. Im allgemeinen hat sie aber nicht 
viel Zweck, zumal sie im Winter, wo der hereinwehende 
Schnee zur Vermeidung einer Deckendurchnässung stän- 
dig beseitigt werden muß, die Quelle von Mühe und Un- 
bequemlichkeit werden kann. 
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32. Die Küche und ihre Nebenräume 


Unter den Annehmlichkeiten, die das Landhaus vor der 
städtischen Mietwohnung voraus hat, gehört die größere 
Geräumigkeit und bessere Ausbildungsmöglichkeit der 
Wirtschaftsräume mit zu den fühlbarsten. In der Stadt- 
wohnung werden meistens alle Bewirtschaftungsarbeiten 
in einem einzigen Raume, der Küche, vorgenommen. Sie 
ist nicht nur der Raum, in dem man kocht, sondern in 
dem man auch aufwäscht, in dem die Dienstboten essen 
und sich aufhalten, wo die Speisen angerichtet werden, 
ja, wo Bekleidung und Schuhzeug geputzt und Kinder- 
wäsche gewaschen wird. Bedarf es der Betonung, daß 
hierin eine der Hauptrückständigkeiten der heutigen 
Stadtwohnung vorliegt? Bedenkt man noch, daß die 
Küche dort meistens in einem ubrig gebliebenen Winkel 
untergebracht wird, so daß die Beleuchtung unzulänglich 
und die Belüftung erschwert ist, so ist klar ersichtlich, 
daß, wenn von einer Verbesserung der Wohnungsverhält- 
nisse die Rede ist, gerade hier ein Hebel angesetzt werden 
muß. Für das bequeme und gesunde Wohnen kommen 
nicht allein die Räume in Betracht, in denen wir uns auf- 
halten, sondern vor allem auch diejenigen, in denen un- 
sere Speisen bereitet werden, bei deren Erscheinen auf 
dem Tische wir doch die denkbarsten Ansprüche an 
Sauberkeit zu stellen pflegen, und diejenigen, in denen 
die Rohstoffe dazu aufbewahrt werden. Diese Räume 
sollten die weitgehendsten Anforderungen an Gesundheit- 
lichkeit und Reinlichkeit erfüllen, sie sollten so angelegt 
sein, daß sie hell, luftig und groß genug sind, um Un- 
sauberkeit und schlechte Luft nicht aufkommen zu las- 
sen. Schmutzige Arbeiten sollten aus der Küche grund- 
sätzlich verbannt werden, die Küche sollte auch, wo es 
angeht, den Dienstboten nicht zum dauernden Aufenthalte 
dienen. Die Befreiung der Küche von der Verkrüppelung, 
die sie in der großstädtischen Mietwohnung erfahren hat, 
geht jetzt langsam und schrittweise vor sich. Es ist 
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selbstverständlich, daß im Landhause gute Aufbewah- 
rungsräume für die Vorräte an Lebensmitteln geschaffen 
werden können. Dies geschieht heute. Auch hat sich die 
Anrichte, der Übergangsraum zwischen Speisezimmer 
und Küche, schon als dauernder Bestandteil des Land- 
hauses eingefunden. Doch gehört die Anlage einer Ab- 
waschküche, eines Dienstbotenaufenthaltsraumes selbst in 
großen Häusern noch nicht zu den täglichen Erscheinun- 
gen, ganz zu schweigen von einigen weiteren, höchst er- 
wünschten Räumen, von denen noch die Rede sein wird. 
Und doch ist es leicht, auch für alle kleinsten Wirtschafts- 
bedürfnisse zu sorgen, handelt es sich doch meist nur um 
ganz kleine Räume, die den Grundriß nicht wesentlich be- 
lasten. Wer sich in einem wohleingerichteten Hause erst 
einmal an das Vorhandensein dieser Räume gewöhnt hat, 
für den sind sie eine nicht wieder zu entbehrende An- 
nehmlichkeit. Sie erhöhen das Behagen des Wohnens in 
ungeahnter Weise, das durchaus nicht allein in dem Bo- 
wußtsein besteht, so und so viele Wohnzimmer zur Ver- 
fagung zu haben, sondern vor allem in der Gewißheit, 
daß alle Hilfsdienste der Bewirtschaftung in der einwand- 
freisten, sorgfältigsten und saubersten Art verrichtet 
werden, 

Der wichtigste der Wirtschaftsräume ist die Küche, sie 
ist nach Lage und Einrichtung beim Entwurf mit an 
erster Stelle zu bedenken. Da ihr hauptsächlichstes Aus- 
stattungsstück der Herd ist, muß der ganze Raum von ihm 
aus entwickelt werden. Am Herde werden die Haupt- 
arbeiten der Küche verrichtet. Ähnlich wie beim Schreib- 
tisch im Herrenzimmer ist daher auch für den Herd in 
der Küche die Beleuchtungsfrage von erster Bedeutung. 
Es ist zunächst selbstverständlich, daß der Herd möglichst 
hell beleuchtet sel. Der Lichteinfall von links ist zwar 
nicht unter allen Umständen erforderlich, jedoch er- 
wünscht, denn auch hier wird meist mit der rechten Hand 
gearbeitet. Keinesfalls darf das Licht vom Rücken her 
einfallen; eine Beleuchtung von vorn ist dagegen ein- 
wandfrei, vorausgesetzt, daß das Licht nicht so beschaf- 
fen ist, daß es blendet. Reines Nordlicht ist für die 
Küche wie für alle Arbeitsräume die günstigste Beleuch- 
tung. Damit die Küche aber nicht einen unfreundlichen 
Eindruck macht, ist es außerordentlich erwünscht, auch 
ein kleines Süd-, Ost- oder Westfenster zur Verfügung zu 
haben. Dieses bietet zugleich einen großen andern Vor- 
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teil: durch Öffnen der gegenüberliegenden Fenster kann 
ein kräftiger Durchzug geschaffen werden. Diese Art 
von Durchlüftung ist gerade für die Küche von größter 
Wichtigkeit, denn Gerüche, Qualm und Dampf sind so 
besser zu beseitigen als durch irgendeine andere Maß- 
nahme. Die Querlüftung läßt sich am besten durchführen, 
wenn die Küche und die sich anschließenden Wirtschafts- 
räume in einen Flügelbau gelegt werden, wie es in den 
Abbildungen 60 und 61, S. 97, geschehen ist. In welcher 
Weise die Küche von Nebenräumen begleitet wird, zeigen 
die Abb. 189 bis 192, In Abb. 189 und 190 befinden sich die 
Wirtschaftsräume in einem Flügelanbau. 

Der Herd wird meistens ein- oder zweiseitig an die 
Wand gerückt. Die Wandstellung ist die natürliche we- 
gen des in der Wand liegenden Rauchrohres, auch kann 
die Grundfläche der Küche bei einer Seitenstellung spar- 
samer bemessen werden als bei einer Mittelstellung des 
Hordes. In großen Häusern, wo für die Küche doch ein 
ansehnlicher Raum zur Verfügung gestellt wird, empfiehlt 
sich die Stellung des Herdes in der Mitte, so wie sie in 
Gasthofküchen die Regel bildet. Ein Mittelherd hat den 
großen Vorteil, von allen Seiten zugänglich zu sein (Abb. 
192). Da er aber vom Fenster abgerückt ist, ist eine 
große Lichtquelle für eine solche Küche Bedingung. Die 


Abb. 189 und 190, Küche mit Nebenräumen in größeren Häusern 
(in besonderem Flügel untergebracht) 
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Ableitung des Rauches erfolgt unterirdisch dergestalt, 
daß unter dem Fußboden ein wagerechtes Rohr bis in den 
nächsten Schornstein geführt wird. Nur bei gut angeleg- 
tem Rauchabzug ist auf untadelige Wirkung zu rechnen. 
Bei Seitenstellung des Herdes empflehlt sich die Anbrin- 
gung eines Überbaues, ähnlich dem alten Rauchfange 
(Abb. 193) Er ist das sicherste Mittel, die Küchen- 
gerüche wirklich abzuführen. Denn diese steigen vom 
Herde sofort hoch und können sich, nachdem sie in den 
Rauchfang gelangt sind, nicht mehr im Raume ausbreiten, 
werden dort vielmehr durch das Luftabzugsrohr aufge- 
nommen. Bei einer Mittelstellung ist ein solcher Über- 
bau etwas schwieriger anzubringen, doch leistet er, wenn 
das wagerechte Deckenrohr nicht zu lang wird, auch hier 
gute Dienste, 

Zur Wahl des Herdes selbst wird die Hausfrau das be- 
stimmende Wort zu reden haben, hier handelt es sich um 
eine Frage, über die einmal die Ansichten sehr verschieden 
sind, die aber auch so rein technischer Art ist, daß der 
Architekt kaum die Verantwortung für das Zutreffendo 
wird übernehmen können, Zum guten Teil wird es von 
den Gewohnheiten der Köchin abhängen, welche Art von 
Feuerung, welche Art von Bratöfen und Kochvorrichtun- 
gen, welche Art von Gasbrennern jeweilig für die beste 
erklärt wird. Was die Feuerung anbetrifft, so ist Gas- 


Abb. 191. Küche mit Neben- 

räumen (Anrichte, Speisckam- 

mer, Tüchertrockenraum) in 
einem kleineren Hause 


Abb. 192. Küche in einem größeren 

Hause mit Mittelstellung des Her- 

des, anschließender Speisekammer, 

Tüchertrockenraum, Spülküche u. 
Anrichte 
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Abb, 193. Geruchfang über dem Herde 


feuerung unbedingt die reinlichste. Da sie dabei auch am 
leichtesten zu handhaben ist, hat sie sich neuerdings 
stark eingebürgert. Obgleich rein rechnerisch die Nutz- 
wirkung des Gases nur ein Fünftel der für denselben 
Preis erhältlichen Kohle beträgt, heit der Gasherd kaum 
teurer als der Kohlenherd, weil bei Kohlenfeuerung eine 
ungeheure Verschwendung an Heizstoff getrieben wird. 
Dafür hat Kohlenfeuerung wiederum den Vorzug, daß der 
ganze Herd erwärmt wird und daß infolgedessen das 
Warmhalten von Speisen, das Anwärmen von Tellern 
und viele andere Arbeiten, bei denen eine milde Dauer- 
wärme Bedingung ist, ungemein erleichtert werden. Ein 
Gasofen ist immer kalt, für das Tellerwärmen werden 
daher besondere Vorrichtungen nötig, Auch erwärmt 
ein Gasherd die Küche nicht, so daß reichliche Heiz- 
körperfläche angebracht werden muß. Eine Küche in 
einem Hause ohne Sammelheizung lediglich mit einem 
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Gasherde auszustatten, würde Verlegenheit bereiten; es 
muß dann für eine andere Wärmeeinrichtung gesorgt 
werden. 

Solche einseitige Eigenschaften der Gasfeuerung haben 
zu dem sogenaunten kombinierten Herde geführt, der 
teils für Gasfeuerung, teils für Kohlenfeuerung einge- 
richtet ist. Diese Art Herd ist in Mietwohnungen allge- 
mein üblich, hauptsächlich deshalb, weil die wechselnden 
Mieter verschiedener Meinung über die beste Feuerung 
zu sein pflegen. Sie können dann entweder die Gasseite 
oder die Kohlenseite benutzen. Im Einfamilienhause 
mit seiner dauernden Bewohnerschaft hat dieser Ge- 
sichtspunkt keine Geltung. Da, wo der Herd für Gas und 
Kohle eingerichtet wird, verführt er höchstens die Köchin 
dazu, dauernd Kohlenfeuer zu unterhalten und aus Be- 
quemlichke't dennoch auf Gas zu kochen. In ganz großen 
Häusern tritt dagegen wieder das Bedürfnis auf, für die 
Mannigfaltigkeit der Verrichtungen Kohlen- wie Gas- 
feuerung gleichzeitig zur Verfügung zu haben. 

Die neuere Technik hat sehr bequeme und wirkungs- 
volle Kocheinrichtungen mit Elektrizität gebracht, Bei 
den jetzigen Elektrizitätspreisen steht die geringe Wirt 
schaftlichkeit der Allgemeineinführung noch im Wege, 
was sich aber mit der Zeit ändern kann. Indessen ist 
es auch jetzt schon üblich, an großen Herden Hilfseinrich- 
tungen für elektrisches Kochen anzubringen. 

Früher wurden Herde geradeso wie Öfen „gesetzt“, das 
heißt vom Töpfer aus Kacheln zusammengebaut, Die ein- 
zelnen Feuerstellen, Bratöfen, Wärmespinden usw, wur- 
den von ihm eingefügt, wie es das wechselnde Bedürfnis 
erforderte, Diese gebauten Herde boten einen besseren 
Anblick und trugen mehr zur guten Erscheinung der 
Küche bei als die heutigen fertig gekauften. Trotzdem 
erobern sich jetzt die fertigen Herde immer mehr das 
Feld. Man braucht auch heute aus geschmacklichen 
Gründen nicht mehr an gebauten Herden festzuhalten, da 
die jetzigen fertigen meist ganz gut aussehen, besonders 
wenn sie ganz einfach gehalten und nicht zum Träger 
unsachlicher Verzierungen gemacht sind. 

Nächst dem Herd ist in der Küche das wichtigste Aus- 
stattungsstück der Küchentisch. Er hat seine Stellung am 
besten am Fenster, weil die an ihm zu verrichtenden Ar- 
beiten gute Beleuchtung erfordern. Er ist gewöhnlich 
ein stark gebautes Möbel mit stämmigen Beinen und 
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Linoleumbezug oder scheuerbarer 
Tischplatte. Dient er gleichzeitig 
als Ebtisch der Dienstboten, so ist 
es geraten, ilın in eine Sitzecke, viel- 
leicht einen erkerartigen Ausbau, zu 
rücken und mit festen Bünken zu 
umgeben (Abb. 194). 

Eih weiteres, nie fehlendes Möbel 
der Küche ist der Küchenschrank 
(Abb, 195). Man wird ihn im Ein- 
familienhause wohl stets fest mit 
der Wand verbinden, zumal dadurch 
die besondere Bekleidung der Wand > Dh Sache mit 
hinter dem Schrank gespart wird. 

Er kann als Wandschrank etwa in einer Nische Platz finden 
oder eine ganze Wand einnehmen. Der untere Teil des Schran- 
kes wird gewöhnlich als Topfschrank eingerichtet, er muß da- 
zu in genügender Tiefe gehalten und mit Böden versehen 
werden. Das Oberteil dient für kleineres Küchengeschirr, Des 
guten Aussehens und auch der Übersichtlichkeit des In- 
haltes wegen wird er am besten als Glasschrank gebildet. 
Zwischen Unterschrank und Oberschrank wird ein Rück- 
sprung eingehalten, damit die Schrankplatte zum Ab- 
stellen benutzt werden kann. Dor Oberschrank darf erst 
40 cm über der Platte beginnen, damit auch größere Ge- 
genstände im Zwischenraum Platz finden können. _ Das 


Maß von 40 cm ergibt sich als Höhe einer gewöhnlichen 
Weinflasche mit Stöpsel. 

An sonstigen Ausstattungsstücken kommt in größeren 
Küchen ein besonderer Wärmeschrank für den Fall in 
Betracht, daß der Herd nur Gasfeuerung hat. Er kann 
mit der Warmwasserbereitung (nicht mit der Heizung, 
weil diese im Sommer nicht in Betrieb ist) gewärmt wer- 
den oder auch eine besondere Feuerung erhalten. Ob 
sonst noch Einrichtungen für das Braten, Rösten, Backen 
und Kochen, etwa ein Röstherd (Grill) oder ein Spießbrat- 
ofen in der Küche Platz finden sollen, hängt von der 
Größe des Wirtschaftsbetriebes und den Wünschen der 
Bauherrin ab. Derartige Ergänzungen des Küchenherdes 
worden meist in einem besonderen Seitenherd vereinigt. 
In jeder besseren Küche sollte sich auch ein Gemüse- 
waschtrog und ein Fleischhackeklotz befinden, 

In der Nähe des Kochherdes wird der Ausguß unter- 
gebracht. Dieser sollte so dauerhaft wie möglich gehalten 
und am oberen Rande mit einem Holzwulst bekleidet sein. 
Ein Waschbecken mit kaltem und warmem Wasser ist in 
der Küche oder einem anschließenden Raume sehr er- 
wünscht. Wird der Herd mit Kohlen gefeuert, so ist auch 
ein kleines Gelaß für die Brennstoffe angenehm, denn 
diese in der Küche, sel es auch in einem Kohlenkasten, 
aufzuspeichern, kann nicht als beste und letzte Lösung 
betrachter werden. 

Eine besondere Abwaschküche anzulegen, empfiehlt sich 
auch schon für mittlere und kleinere Häuser. Sie ent- 
lastet die Küche von allen schmutzigen Arbeiten und 
trägt dazu bei, sie zu einem wirklich sauberen, appetit- 
lichen Raume zu machen. Ob der Abwaschraum von der 
Küche durch eine Tür abgetrennt ist oder beide Räume 
ineinander übergehen, macht dabei keinen großen Unter- 
schied. Eine sinnbildliche Abtrennung kann etwa durch 
einen Gurtbogen bewirkt werden, wie es in Abb. 196 ge- 
schehen ist. Der offene Raumanschluß erhöht sogar die 
Bequemlichkeit, weil der lebhafte Verkehr zwischen Küche 
und Abwasehraum durch das stete Öffnen und Schließen 
einer Tür behindert werden würde, 

Im Abwaschraum ist der wichtigste Einrichtungsgegen- 
stand die Abwaschvorrichtung (Abb. 197). Sie besteht 
heute meist aus einem Doppeltrog mit Zufluß von war- 
mem und kaltem Wasser und einem Ablaufbrett. Als 
Mindestgröße jeden Troges ist 50 X 60 cm im Lichten anzu- 
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Abb, 196., Küche mit anschließender;Abwaschküche 


nehmen, außen ergibt sich dann ein Maß von 60 X 135 cm. 
Um für beide Tröge mit einem warmen und einem kalten 
Hahn auszukommen, bedient man sich des Schwenk- 
hahnes, bei dem vermöge eines beweglichen Ansatzstük- 
kos das ausfließende Wasser entweder in den einen oder 
in den anderen Trog gelenkt werden kann. Die Abwasch- 
tröge werden aus Zink, Tombak oder anderen Legierun- 
gen, Nickel oder vernickeltem Metall, Zinn, Blei, Feuer- 
ton, Zement, Stein gefertigt. Die billigsten sind die aus 
Zink; sie haben aber den Nachteil, immer schmutzig aus- 
zusehen, trotz der ständigen Mühe des Putzens, die dar- 
auf verwendet wird. Dem Anspruch des blanken sauberen 
Aussehens kommen die besseren Metallarten, die mit Kup- 
fer versetzten Legierungen, die vernickelten Metalle ein- 
wandfrei nach. Von allen Metallen das geeignetste ist das 
Zinn, freilich auch das teuerste, denn eine gute Abwasche 
aus Zinn kostete, als sie noch erhältlich war, viele Hun- 
derte von Mark. Das Zinn erfüllt gleichzeitig die For- 
derungen des dauernden sauberen Aussehens und der 
Weichheit der Wandungen. Diese ist wichtig, weil es sich 
. beim Abwaschen stets um äußerst zerbrechliche Gegen- 
stünde handelt. Weicher noch als Zinn ist Blei, das aber 


Muthesiun, Wie baue Ich mein Haus 289 e 


Abb. 197. Abwaschtrog mit Ablaufbrett 


ein unsauberes Aussehen hat, es findet hier und da in der 
kleineren Gläser- und Silberabwasche Verwendung, die 
meistens nicht im Abwaschraum, sondern in der Anrichte 
aufgestellt wird. Abwaschtröge aus Feuerton sind in 
jeder Beziehung die saubersten und im Ansehen erfreu- 
lichsten, aber sie haben den großen Nachteil der harten 
Wandungen, der dadurch noch vergrößert wird, daß die 
Wände außerordentlich glatt sind. Man hat dadurch Ab- 
hilfe zu schaffen versucht, daß man einen hölzernen 
Rost oder ein Drahtgestell in die Tröge legt. Dadurch 
wird aber wieder die Sauberkeit, der Hauptvorzug der 
Feuertonabwaschen, in Frage gestellt. Nach dem heutigen 
Stande der Technik gebührt dem Zinn ohne Frage der 
Vorrang. Der einzige Nachteil ist, daß sich bei Anwen- 
dung sehr heißen Wassers der Boden gelegentlich verbeult 
und der Trog dadurch einen Schönheitsfehler erhält. 
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Seitlich des Trogpaares schließt sich das Ablaufbrett an, 
das bei einer vollkommenen Einrichtung von demselben 
Stoff hergestellt sein ‘sollte wie die Tröge. Vom Stand- 
punkt der Zweckmäßigkeit entspricht jedoch auch ein 
Holzablaufbrett allen Anforderungen. Auf ihm lagert das 
gereinigte und abgestellte Geschirr sogar am besten und 
sichersten, In einigen Gegenden Deutschlands besteht 
die überkommene Form der Abwasche nus einem aus- 
gehöhlten Stein- oder Marmorblock. Abgesehen davon, 
daß bei Marmor die Wandungen sehr hart sind, ist gegen 
einen solchen Trog nichts einzuwenden. In billigeren 
Häusern, etwa Arbeiterwohnungen, wird häufig ein Ze- 
menttrog verwendet, der aber den Nachteil des unsaube- 
ren Aussehens hat. Zum Abstellen der gereinigten Teller 
und Schüsseln kann statt des Ablaufbrettes auch ein an 
der Wand hängendes Gestell aus Stüben Verwendung 
finden, das so gebaut ist, daß für jeden Teller und jede 
Schüssel ein besonderes kleines Gefach vorhanden ist (in 
Abb. 196 ist ein solches Brett über dem Ablaufbrett sicht- 
bar). Diese in einzelnen Gegenden übliche, außerordent- 
lich zweckmäßige Einrichtung allgemein einzuführen, 
scheitert aber meist am Widerstande der Küchenmädchen, 
die von ihren Gewohnheiten nicht ablassen wollen, 

Die Abwasche muß unbedingt an der hellsten Stelle des 
ganzen Raumes ‚stehen, eine einfache Forderung, die 
leider nicht immer beachtet wird. Der beste Aufstellungs- 
ort ist die Fensternische, nur sollte dann gleich beim Ent- 
wurf bedacht werden, daß die Brüstung genügend hoch 
ist, so hoch jedenfalls, daß über dem obersten Rande des 
Troges noch die Hähne für den Wasserzufluß Platz finden 
können. So einfach dies zu sein scheint, so störend ist 
die Höherrückung einzelner Fenster unter Umständen für 
die äußere Erscheinung des Hauses. Wenn die Neben- 
räume sich in einem besonderen Wirtschaftsflügel be- 
finden, können die Brüstungen aller dortigen Fenster 
etwas höher als bei Wohnräumen, etwa auf 90 bis 100 cm" 
gerückt werden, da auch für die Küche und die anderen 
Wirtschaftsräume eine hohe Brüstung nicht unerwünscht 
ist. Die Räume werden dadurch etwas mehr von der 
Außenwelt abgeschlossen, und der Fensterplatz wird für 
allerhand Arbeiten besser benutzbar. Es ist dann ratsam, 
das Fensterbrett trotzdem in die übliche Brüstungshöhe 
von 80 cm zu setzen, so daß zwischen ihm und dem auf- 
gehenden Fensterflügel ein freier Raum zum Abstellen 
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verbleibt; ein so heruntergerücktes Fensterbrett hat den 
Vorteil, daß der aufgehende Fensterflügel die dort auf- 
gestellten Gegenstände nicht herunterfegt. 

Die Abwasche mit einem Schrankunterbau zu versehen, 
empfiehlt sich nicht, denn es läßt sich kaum vermeiden, 
daß Nässe in den Schrankteil unter dem Trog dringt, wo- 
durch dieser feucht wird und die Bildung von Schimmel- 
pilzen erleichtert ist. Wenn der Raum frei bleibt, ist ein- 
mal das Hantieren an der Abwasche bequemer, sodann ist 
nuch der Wasserverschluß unter der Abwasche besser zu- 
gänglich. Es ist sogar geraten, die Abwasche statt auf 
Füße auf Ausleger zu setzen, da sich dann der Küchen- 
fußboden ungehindert reinigen läßt. 

Die weitere Ausstattung der Abwaschküche wird vor- 
zugsweise in einem Schrank bestehen, der ganz ähnlich 
wie der Küchenschrank ausgebildet wird. Auch bei ihm 
ist eine große, mit Linoleum bedeckte Tischplatte er- 
wünscht. Der Schrank muß für allerhand Geschirr ein- 
gerichtet sein, er wird am besten fest eingebaut und bis 
an die Decke geführt. 

Der Anrichteraum bildet gewöhnlich den Übergang aus 
den Wirtschaftsräumen zum Eßzimmer. Schließt sich, 
wie es in der Regel der Fall ist, auch die Abwaschküche 
nach der Richtung des Eßzimmers hin der Küche an, #0 
sind zwischen Küche und Eßzimmer zwei Räume ein- 
geschaltet. Wenn der längere Weg zum Eßzimmer auf 
diese Weise umständlich erscheint, so ist mit ihm doch 
der Vorteil verknüpft, daß die Küchengerüche vom EB- 
zimmer erfolgreich abgeschlossen werden. Die mit Türen 
beiderseits versehene Anrichte bildet gewissermaßen die 
Geruchverschleusung des Weges. Um die Abaperrung 
möglichst vollständig zu machen, ist es sogar geraten, den 
Weg vom Eßzimmer nach der Küche in der Richtung zu 
brechen. Für kleinere Verhältnisse genügt für Anrichte 
und Abwaschküche auch ein einziger Raum. 

Das Hauptmöbelstück der Anrichte ist der große Tisch. 
Ein einziger Tisch wird allerdings nicht ausreichen, es 
empfiehlt sich daher, auch noch am Gläserschrank eine 
nusgiebige Tischplatte zu schaffen. Die Anrichte erfordert 
von allen Wirtschaftsräumen das reichlichste Schrank- 
gelaß, denn alles Eßzimmergerät, Geschirr, Gläser, Bo- 
stecke, Tischwäsche soll dort untergebracht werden, Wie 
bereits früher erwähnt, hat die fortschreitende Entwick- 
lung der Wirtschaftsräume das „Büfett" des Eßzimmers 
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weitgehend entlastet. Ob das Tischsilber in der Anrichte 
oder im Eßzimmer untergebracht werden soll, ist heute 
bei uns noch eine offene Frage. Wo es aber auch unter- 
gebracht werde, es müssen geeignete Behälter dafür ge- 
schaffen werden. In der Regel wird es in Kästen gelegt, 
die mit Tuch ausgeschlagen sind und für die einzelnen 
Gegenstände besondere Abteilungen enthalten. Bei um- 
fangreicherem Silbergerät tritt eine Mannigfaltigkeit von 
Schiebern und Schubladen, geeigneten Fächern für sper- 
rigeres Tafelgerät und Tafelaufsätze ein. Es ist erwünscht, 
das Silber in einem sicheren, verschließbaren Schrank 
unterzubringen, weil sich das Begehren der Einbrecher ge- 
rade auf das Silber zu richten pflegt. Freilich hat die letzte 
Zeit die altüberkommenen Anschauungen über die Hütung 
des Silberschatzes etwas geändert. Einmal ist das Silber, 
als Metall genommen, jetzt viel weniger wertvoll als 
früher, es stellt also gar nicht mehr den Schatz der Fa- 
milie in demselben Umfange wie früher dar; dann aber 
ist die Kunst der Diebe jetzt so ausgebildet, daß auch die 
sichersten Schränke keine Gewähr gegen Einbruch bieten. 
Viele stehen daher auf dem Standpunkte, das Silber preis- 
zugeben und lieber durch eine Diebesversicherung für 
Schadenersatz zu sorgen. Natürlich wird man mit wert- 
vollen Familienstücken eine Ausnahme machen. 

Über die Art, wie das für das Eßzimmer nötige Ge- 
schirr in den Schränken der Anrichte untergebracht wer- 
den soll, sind Beratungen mit der Hausfrau nötig, Es 
ist selbstverständlich, daß die Schränke in ihren Maßen, 
besonders in ihrer Tiefe, ferner in der Höhe und Tiefe der 
Schubladen, in der Anzahl der einzubauenden Abstell- 
bretter und Züge genau nach den Bedürfnissen gebaut 
werden. Denn es wird sich wohl stets um fest eingebaute, 
also besonders anzufertigende Schränke handeln; für ein 
Einfamilienhaus diese Möbel fertig zu kaufen, wäre wider- 
sinnig. Der Hauptgeschirr- und Gläserschrank der An- 
richte ist dem schon beschriebenen Küchenschrank, sowie 
auch dem Abwaschküchenschrank sehr ähnlich. Er 
besteht wohl immer aus einem ziemlich tiefen Unterbau 
mit Schranktür oder Schubladen und aus einem ganz oder 
teilweise verglasten Schrankaufsatz, Zwischen der Tisch- 
platte des Unterbaues und dem Beginn des oberen 
Schrankteiles muß der übliche, beim Küchenschrank er- 
läuterte freie Raum von 40 cm verbleiben. Da auf diese 
Weise der Schrankaufsatz ziemlich in die Höhe rückt, 


darf nicht versäumt werden, das Schloß der Schranktüren 
in bequeme Reichhöhe zu setzen und zwar auch für 
kleinere Frauen; dadurch tritt es meistens aus der Mitte 
der Schranktür heraus, was bei dem üblichen Verschluß 
mit doppeltem Triebriegel keinen Unterschied für das 
sichere Schließen macht. Gerade in’der Anrichte werden 
auch Schrankgelasse für Dinge erwünscht sein, die ganz 
selten einmal gebraucht werden, aber doch im Bedarfs- 
falle bequem zur Hand sein sollen. Hierzu bietet sich Ge- 
legenheit durch Oberschränke, das heißt Schränke, die 
den Zwischenraum zwischen dem üblichen Schrank- 
gesims und der Decke ausfüllen, Sie werden, wie schon 
beim Herrenzimmer erörtert, durch eine Leiter zugänglich 
gemacht, für die ein besonderes Abteil im Unterschrank 
gleich von vornherein vorgesehen werden sollte. 

In der Anrichte wird meistens eine sogenannte Silber- 
wäsche, das heißt ein kleiner Abwaschtrog mit zuflie- 
Bondem kalten und warmen Wasser eingebaut, der zum 
Reinigen von Silberbestecken und Gläsern dient. Sie 
braucht zum Unterschied von der großen Abwasche nur 
aus einem einzigen Trog zu bestehen, und dieser kann 
von mäßiger Größe sein. Wie für die große Abwasche, 
so ist auch hier der hellste Platz im Raum gerade gut 
genug, die Fensternische ergibt sich als geeigneter Ort. 
Bei einer solchen Ausnutzung des-Fensterplatzes verbietet 
es sich selbstverständlich, den Heizkörper dort aufzustel- 
len, Schon beim Entwurf müssen eben die Einrichtungs- 
gegenstände eines jeden einzelnen Raumes bedacht wer- 
den, so daß später beim Einbau keine Verlegenheiten 
entstehen, 

In jedem mittleren und größeren Hause sollte, wie be- 
reits weiter vorn erwähnt, in der Nähe der Küche eine 
Leutestube eingerichtet werden (Abb. 69, S. 103, 81, S. 117, 
132, S. 195). Sie braucht nicht sehr groß zu sein, aber sie 
wird stets dazu beitragen, das Leben der Bediensteten an- 
genehmer zu gestalten und wird außerdem die Küche ent- 
lasten. In ihr nehmen die Dienstboten und auf Zeit im 
Hause beschäftigten Leute die Mahlzeiten ein, hier finden 
Besuche der Dienstboten eine Unterkunft, ohne sich in 
der Küche herumdrücken zu müssen, hier werden kleine 
Arbeiten verrichtet, Briefe geschrieben, hier bergen die 
Dienstboten ihre Überkleider. Auch Näh- und Flick- 
arbeiten für die Herrschaft können im Leutezimmer vor- 
genommen werden. -Die Leutestube ist deshalb von be- 
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sonderer Wichtigkeit, weil die Schlafräume der Dienst- 
boten meist von der Küche sehr weit entfernt liegen, ein 
Sichzurückziehen in diese während einiger freier Augen- 
blicke also so gut wie ausgeschlossen ist. Eine Sitz- 
gelegenheit in Form einer langen oder einer Eckbank mit 
einem großen Arbeitstisch davor, ist der notwendigste Teil 
der Ausstattung. Außerdem sollte reichliches Schrank- 
gelaß vorhanden sein. Die Leutestube liegt am besten, 
von den Wohnräumen des Hauses aus betrachtet, jenseits 
der Küche, doch sollte sie so angelegt werden, daß sie der 
Ueberwachung durch die Herrschaft nicht gänzlich ent- 
zogen ist. Ein Abort für die Dienstboten liege in der 
Nähe, Wenn es sich so einrichten läßt, daß vor dem 
Leutezimmer auch ein kleiner Sitzplatz im Freien ge- 
wonnen werden kann, so ist damit ein großer Vorteil er- 
reicht, zumal auf diesem offenen Platz im Sommer auch 
Nebenarbeiten für die Küche erledigt werden können. 

Ein solcher Austritt aus den Wirtschaftsräumen ins 
Freie ist auf alle Fälle zu begrüßen und auch in kleineren 
Häusern, bei denen die Küche nur geringe Nebenräume 
hat, von großem Nutzen. 

Ein wichtiger kleiner Raum, der in besseren Häusern 
nicht fehlen sollte, ist der Ort zum Trocknen feuchter 
Tücher, wie er in den Abbildungen 189 bis 192 ersichtlich 
ist. Bei sorgfältiger Entwurfsarbeit kann er mit Leich- 
tigkeit irgendwo neben der Küche gewonnen werden. Er 
braucht nur winzig zu sein, muß aber ein Fenster ins 
Freie haben. Er erhält am besten auch eine Trocken- 
vorrichtung durch Einbau einiger Rohre der Warmwasser- 
bereitung, Ein solcher Raum entlastet die Küche von 
den sonst dort zum Trocknen aufgehängten Scheuer- und 
anderen nassen Tüchern und trägt dadurch nicht nur zum 
sauberen und netten Aussehen der Küche bei, sondern 
erfüllt auch die wichtige Aufgabe des schnelleren Trock- 
nens der Tücher. Ein kleines Holzgestell in Höhe des zu 
öffnenden Fensters erleichtert das Aufhängen, Am Boden 
können Eimer und kleine Dinge, die man dem Auge gern 
entzieht, Platz finden. Der Raum erhält reichliche Wand- 
haken und einige Abstellbretter, 

In einem gut eingerichteten Hause sollte sodann auch 
neben der Küche noch ein besonderer Putzraum vor- 
gesehen werden. In ihm werden Besen und alle Reini- 
gungsgeräte, ferner auch die Trittleiter untergebracht, er 
dient aber auch zur Verrichtung von Reinigungsarbeiten, 
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wie Stiefelputzen und Kleiderbür- 
sten. Seine nähere Einrichtung wird 
weiter hinten beschrieben werden, 

Ein unerläßlicher Nebenraum der 
Küche ist die Speisekammer. Sie 
muß kühl und luftig sein, in un- 
mittelbarer Verbindung mit der 
Küche stehen und wegen der Som- 
merhitze möglichst nach Norden 
liegen, In ihr findet gewöhnlich 
auch der Eisschrank Aufstellung, dessen Platz schon 
bei der Grundrißanlage vorzuschen ist (Abb. 198), Die 
übrige Ausstattung der Speisekammer ist gewöhnlich 
auch der Eisschrank Aufstellung, dessen Platz schon 
gebaut, wobei die unter Tischhöhe liegenden Böden eine 
größere Tiefe erhalten als die über Tischhöhe (Abb. 199). 
Sehr erwünscht ist es, die Tischplatte aus Marmor zu 
machen, um Fleisch und andere nasse Vorräte auflegen 
zu können, Natürlich steht es frei, auch die übrigen 
Abstellbretter aus Marmor, Glas oder einem anderen fe- 
sten Baustoffe zu gestalten. Reichliche Schubladen für 
Hülsenfrüchte, Mehl, Zucker und andere in Behältern auf- 
zubewahrende Vorräte sind erwünscht, sofern für diese 
trockenen Vorräte nicht ein anderer Aufbewahrungsort 
vorhanden ist. Für das Fenster sind Einsätze aus Draht- 
netzstoff vorzusehen, um im Sommer bei geöffneten Fen- 
stern die Fliegen fernzuhalten. Eine wirksame Decken- 
entlüftung ist Erfordernis. Außer den Abstellbrettern, 
die bis an die Decke hinaufgeführt werden, sind Stangen 
und Haken zum Aufhängen von Fleischwaren anzu- 
bringen, 

Die Hausfrau wird sich meistens für die unter ihrer 
eigenen Obhut befindlichen Vorräte einen verschließbaren 
Schrank in einem Abteil der Speisekammer vorbehalten. 
Viel richtiger ist es jedoch, wo die Umstände es irgend 
gestatten, eine besondere zweite kleine Vorratskammer 
für diesen Zweck einzurichten. Diese enthält dann vor 
allem die Dauerbüchsenvorräte und größere Mengen von 
Kolonialwaren. 

Im Eigenhause nehmen die Speisegelasse neben der 
Küche im übrigen stets nur die Vorräte für den unmittel- 
baren Gebrauch auf. Der Keller bietet ja reichlichen 
Raum für größere Vorräte, sowie auch für Kartoffeln, Obst, 
Getränke, Er sollte für alle vorliegenden Bedürfnisse aufs 
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Abb. 198, Spelsckammer 


melheizung geheizten Hause gewöhnlich der ganze Keller 
dauernd stark erwärmt ist. Der Grund dafür ist, daß 
sich gewöhnlich das wagerechte Verteilungsrohrnetz der 
Heizung an der Kellerdecke entlang zieht. Erfahrungs- 
gemäß ist es sehr schwer, einem solchen Keller einen 
einigermaßen kühlen Raum abzugewinnen. Selbst wenn 
man einen Raumabteil von jedem Heizrohr frei hält, wirkt 
doch die warme Umgebung so stark ein, daß auch in 
diesem Raum die Luft ziemlich warm wird. Einigen 
Erfolg versprechen starke Trennungswände, die durch 
eine Luftschicht gegen die übrigen Kellerräume abgesperrt 
sind. Auch gegen die Decke hin muß eine Trennung 
durch einen schlechten Wärmeleiter erfolgen. Besser 
noch ist es, kühl zu haltende Vorratsräume außerhalb der 
Grundfläche des Hauses anzulegen. Bei Häusern an der 
Berglehne ergibt sich hierfür leicht Gelegenheit, aber auch 
sonst kann an das Haus anschließend etwa eine Terrasso 
nder ein Küchenhof unterkellert werden. In Abbildung 
200 ist ein kleines, neben dem Hause liegendes Eishaus 
so in Verbindung mit dem außerhalb angefügten Keller 
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sorgfältigste ausgenutzt werden (Abb. 212, S, 315). Für die 
Vorratskammern sind jedoch von vornherein besondere 
Vorkehrungen insofern zu treffen, als in einem mit Sam- 
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Abb. 200, Kellergeschoß mit anschließendem 
Kühlkeller und Eishaus außerhalb des Hausgrundrisses 


gebracht, daß dieser den Übergang vom Hauskeller in den 
Eiskeller bildet, 

Ein Eishaus wird oft gewünscht und ist sehr nützlich; 
es gehört jedoch zu den hier außer Betracht gelassenen 
Nebengebäuden des Hauses, Ob die neuerdings einge- 
führten elektrischen Eiserzeuger nicht berufen sind, das 
Eishaus zu verdrängen, muß abgewartet werden. Ge- 
nügende Erfahrungen damit liegen zurzeit noch nicht vor. 

Die Kartoffeln werden im Kellervorratsraume am besten 
in einer Kartoffelkiste aufbewahrt, die nach Entfernung 
eines Deckels von oben gefüllt wird, und aus der die Kar- 
toffeln durch eine unten mit einer Klappe verschließbare 
Öffnung entnommen werden, Für Obst sind Lattengestelle 
mit Auszügen einzubauen. Die Aufbewahrung von Obst 
bietet mannigfache Schwierigkeiten, der bestgeeignete Ort 
dafür muß ausprobiert werden. Häufig schrumpft es 
trotz aller Vorsichtsmaßregeln im Keller zusammen, wo- 
gegen es sich in einer kühlen und luftigen Bodenkammer 
gut hält. 

Für Wein dient meistens ein besonderer Weinkeller, in 
den die entsprechenden Einrichtungen gleich eingebaut 
werden. Dabei sind die Wärmeanforderungen für Rot- 
und Weißwein verschieden. Rotwein verlangt wärmere 
Aufbewahrungsräume (etwa 9 Grad Celsius), Weißwein 


298 


kältere (etwa 4 Grad Celsius). Hier und da sind für die 
Aufbewahrung von Weinflaschen tönerne Entwässerungs- 
rohre (sogenannte Drainrohre) angewandt worden, die, 
ihre Öffnung nach vorn richtend, fest in die Mauer ein- 
gebaut werden. In jedes Rohr wird eine Weinflasche 
eingeschoben. Doch sind auch eiserne oder hölzerne, be- 
sonders für Weinflaschen eingerichtete Gestelle üblich, die 
überdies noch leicht verschließbar sind. Wer auf gut 
gepflegte Weine Gewicht legt, läßt sich am besten einen 
besonderen kleinen Tiefkeller anlegen, der noch unter 
dem eigentlichen Keller liegt und von da durch eine kleine 
schmale Treppe zugänglich gemacht ist. Voraussetzung 
ist jedoch, daß der Grundwasserstand so tief liegt, daß er 
die Sohle noch nicht berührt. Denn einen Tiefkeller in 
das Grundwasser zu versenken, ist wegen der dazu nö- 
tigen schwierigen Dichtungsarbeiten eine umständliche 
Maßnahme, 

Für die Raumaustattung der Küche und ihrer Neben- 
räume sind zwar in erster Linie Zweckmäßigkeitsgründe 
maßgebend, allein das Angenehme läßt sich auch hier mit 
dem Nützlichen verbinden, Schönheitsrücksichten können 
unbeschadet der Gebrauchsfähigkeit walten. Die Ent- 
faltung von Geschmack gehört nicht zu den Dingen, mit 
denen besondere Unkosten verknüpft sind. Um schön- 
heitliche Wirkungen zu erreichen, sind, wie schon welter 
vorn allgemein ausgeführt, gute Verhältnisse und ein- 
heitliche Farbe von erster Wichtigkeit. Bei sorgfältiger 
Ausbildung kann die Küche zu einem Raume werden, der 
in seiner Lichtfülle, Sauberkeit und Nettigkeit anziehend 
wirkt, 

Es ist heute selbstverständlich geworden, die Wünde 
der Küche mit Fliesen zu bekleiden. Für einen Raum wie 
die Küche ist Weiß die beste Farbe der Fliesen. Jedoch 
kann sehr wohl durch einen farbigen Fries, durch eine 
Wandeinteilung mittels farbiger Streifen oder durch ähn- 
liche Mittel eine höhere Ausbildung erzielt werden. Der 
Fußboden der Küche muß wegen der vorkommenden 
Planscharbeiten jedenfalls holzlos gestaltet werden. 
Welcher Belag am besten angewandt wird, darüber hört 
man die verschiedensten Meinungen. Wenn es auch 
keinem Zweifel unterliegt, daß der Belag mit Fliesen nach 
gewisser Richtung der zweckdienlichste ist, so wird doch 
häufig darüber geklagt, daß ein solcher Boden durch seine 
Härte und Kälte für die Küchenmädchen, die beinahe 


den ganzen Tag in der Küche beschäftigt sind, unange- 
nehm sei. Abhilfe wird häufig in Steinholz gesucht, 
jener Mischung aus Sägespänen und Steinmehl, die unter 
den verschiedensten Namen, am häufigsten als Xylolith, 
auf dem Markt ist. Greift man aber zum Steinholzboden, so 
wird zwar eine gewisse Wärme und Weichheit erzielt, 
es muß aber dazu wieder die Mühewaltung des häufigen 
Ölens in Kauf genommen werden, denn Steinholzfußböden 
haben die Eigentümlichkeit, daß sie, wenn sie nicht im- 
mer unter Öl gehalten werden, durch Austrocknung 
fleckig werden. Terrazzofußboden hält die Mitte zwischen 
beiden Fußbodenarten, er kann aber im sauberen Aus- 
sehen nicht mit Fliesenbelag wetteifern und hat außerdem 
die Eigenschaft, bald Risse zu zeigen, wenn er in großen 
Flächen aufgebracht wird. Ein Fußboden aus Sand- oder 
Kalkstein ist nicht sauber genug. Marmorfußboden würde 
diese Anforderung glänzend erfüllen, ist aber für gewöhn- 
liche Fälle zu teuer, Hat die Wand weiße Fliesenbeklei- 
dung, so empfiehlt es sich, auch im Fußboden Weiß 
wiederkehren zu lassen, etwa indem ein Muster aus 
weißen und farbigen Fliesen gelegt wird. Ein solches 
Muster hat gleichzeitig den Vorteil, daß man kleine Ver- 
unreinigungen nicht so störend empfindet wie auf einem 
einfarbigen hellen Fußboden. 

Alles Holzwerk in der Küche wird man in gleichem 
Ton streichen, wobei jede Farbe angängig ist. Ganz helle 
Farben erhöhen die gewünschte saubere Wirkung der 
Küche, fordern aber auch eine peinliche Reinhaltung, die 
nur mit viel Bedienung zu erreichen ist. Eine kräftige 
hellgrüne, blaue, gelbe Farbe vermeidet diesen Nachteil. 
Ein gelbliches Hellgrau gewährleistet sauberes Aussehen, 
verbunden mit guter Gebrauchsfähigkeit. Da auf dieser 
Farbe nicht jeder kleine Fleck sogleich sichtbar ist, emp- 1 
fichit sie sich überhaupt als die gegebene Anstrichfarbe | 
für alle Wirtschaftsräume, 

Die Fliesenverkleidung der Wände reicht gewöhnlich 
bis auf 1,50 bis 2 m hinauf. Der freie Raum über dieser 4 
Fliesenverkleidung bleibt als weiße Wand stehen und | 
wird, um Verschmutzung zu vermeiden, mit einer Farbe | 
gestrichen, die Feuchtigkeit aufnimmt. Dasselbe gilt von 1 
der Decke, Ölfarbenanstrich würde bei Feuchtigkeits- 
bildung Niederschlagwasser zeigen, das an den Wänden 
herunterliefe. In der Küche, wie in allen Wirtschafts- 
räumen, empfiehlt es sich, möglichst viele Wandhaken an- 
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Abb, 201. Küche mit Fliesenverkleidung und hölzernem Abstellbrett 


zubringen. Sie sind am leichtesten zu befestigen, wenn 
die Fliesenverkleidung mit einer Holzleiste abgeschlossen 
wird, die als Träger der Haken dient. An diese Holzleiste 
kann sich gleichzeitig ein an allen Küchenwänden ent- 
lang laufendes Abstellbrett in Reichhöhe anschließen 
(Abb. 201). Bei der Wahl des Herdes, des Ausgusses und 
anderer mit Schmelz überzogener Metallgegenstünde, s0- 
wie auch bei Feuertonbecken ist darauf zu achten, daß 
die Gegenstände genau dieselbe Tönung haben wie die 
Fliesen, weil sie im anderen Falle wie fremd hineingestellt 
aussehen, Es ist oine bekannte Tatsache, daß ähnliche, 
aber doch nicht völlig gleiche Farben schlechter zuein- 
anderstehen als ganz verschiedene, 

Die Ausstattung der kleineren Wirtschaftsräume schließt 
sich am besten der der Küche an. Dieselbe Fliesenart 
für Wandbekleidung und Fußbodenbelag wie in der 
Küche, dieselbe Farbe für das Holzwerk, dieselbe Höhe 
der Wandfliesen sollten in der Abwaschküche und der 
Anrichte gewählt werden. Nur auf diese Weise erhält 
man einen einheitlichen und schönen Eindruck. Als Fuß- 
boden in der Anrichte könnte statt der harten Fliesen 
vielleicht auch Holzboden oder Linoleumbelag genommen 
werden; dies ist jedoch nur dann ratsam, wenn sich dort 
keinerlei Wasserzufluß und -abfluß befindet. Auch die 
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Wände der Speisekammer werden, wo die Mittel vorhan- 
den sind, mit Fliesen verkleidet, ebenso wie die des 
Tüchertrockenraumes, Fliesen verursachen zwar eine 
einmalige ziemlich fühlbare Ausgabe, die Wände sind 
aber dann dauernd blank und rein, kein Schmutz kann 
auf ihnen haften, und die Reinigung ist die einfachste. 
Fliesenbekleidung macht sich auf die Dauer immer be- 
zahlt; sie ist deshalb billiger als irgendeine andere Wand- 
behandlung, weil jede Art von Unterhaltungs- und Aus- 
besserungsarbeiten bei ihr unterbleibt. 

In Verbindung mit der Küche muß des Küchenhofes ge- 
dacht werden, der sich jedem Landhause, dem großen wie 
dem kleinen, an derjenigen Seite anschließen sollte, an 
der die Wirtschaftsräume untergebracht sind. Er muß 
gepflastert und mit einer Fußbodenentwässerung ver- 
sehen sein. Der Küchenhof fehlte bei der bisherigen 
„Villa“ meistens, man war genötigt die Gartenwege statt 
seiner in Anspruch zu nehmen. Er ist aber einer der 
notwendigsten Bestandteile, die ein wohl angelegtes Land- 
haus aufweisen muß (Abb. 44 bis 47, 51, 52, 54 bis 57). 
Für den Küchenhof genügt unter Umständen ein klei- 
ner Raum von wenigen Geviertmetern, Er sollte gegen 
seine Umgebung abgeschlossen sein, möglichst durch 
eine Mauer. Denn dort werden nicht nur größere Reini- 
gungsarbeiten verrichtet, sondern auch Geräte beiseite ge- 
stellt, Kisten und Küsten aufgemacht und aufgestapelt, 
allerhand Überflüssiges zeitweilig gelagert. Meistens wird 
der Zugang zur Küche durch diesen Hof erfolgen, weil im 
andern Falle die Küche zwei Ausgangstüren haben müßte, 


33. Die Waschküche 
und ihre Nebenräume 


Obgleich fest steht, daß das Waschen im Hause bei den 
heutigen Löhnen in den meisten Fällen teurer ist, als 
wenn die Wäsche der Waschanstalt übergeben wird, ob- 
gleich das Waschen im Hause Umständlichkeiten ver- 
ursacht, die sich oft bis zum Hausherrm hinauf fühlbar 
machen, wird doch von deutschen Hausfrauen noch das 
größte Gewicht auf die Erledigung der Wäsche im Hause 
gelegt. Hierin ist eigentlich eine Anklage gegen die öf- 
fentlichen Wäschereien enthalten, die angeblich die 
Wäsche durch chemische Stoffe oder falsche Behandlung 
verderben. Würden die Waschanstalten dieses Miß- 
trauen vollständig entkräften, so würde sicher auch bei 
uns das Waschen bald aus dem Hause verschwinden. 
Solange aber noch im Hause gewaschen wird, ist auch 
die umständliche Einrichtung einer Waschküche er- 
forderlich. 

Wo die Waschküche und ihre Nebenräume im Hause 
am besten unterzubringen seien, darüber hört man ganz 
verschiedene Meinungen. Früher wurden diese Räume 
gewohnheitsmäßig ins Untergeschoß, neuerdings werden 
sie häufig ins Dachgeschoß gelegt. Das eine wie das an- 
dere hat Vorzüge wie Nachteile. Im Untergeschoß ist die 
Zugänglichkeit bequemer, der Feuerungsstoff ist in näch- 
ster Nähe, im Sommer herrscht angenehme Kühle. Dafür 
macht sich das Waschen für das ganze Haus durch die 
aufsteigenden Wasserdämpfe und die Seifengerüche be- 
merkbar, die trotz aller Abzugskanäle doch nicht voll- 
ständig zu beseitigen sind; im Winter muß die gewaschene 
Wäsche auf den obersten Boden geschafft werden, und 
die Tagesbeleuchtung des Raumes ist im Untergeschoß 
nicht die beste, besonders dann nicht, wenn das Erd- 
geschoß wenig über den Boden hinausgehoben ist, Dazu 


kommt der dumpfe, kellerartige Eindruck solcher Räume 
überhaupt. Schließlich nötigt die Kellerlage zu einem be- 
sonderen äußeren Eingang ins Kellergeschoß. Im Dach- 
geschoß hat die Waschküche Licht die Fülle, der Trocken- 
boden liegt unmittelbar daneben, es findet sich meist auch 
Platz zur Anlegung einer hellen Bügelstube, sowie eines 
luftigen Aufbewahrungsraumes für die schmutzige 
Wäsche, Vor allem aber merken die Hausbewohner nichts 
vom Waschen, denn die sich entwickelndön Dämpfe kön- 
nen, nach obën steigend, ohne weiteres ins Freie ent- 
welchen. Diese Annehmlichkeit ist von großer Bedeutung. 
Als Nachteile der Lage im Dachgeschoß kommen in Be- 
tracht der Umstand, daß die Feuerungsstoffe die Treppe 
hinauf, und daß im Sommer die Wäsche in nassem 
schwerem Zustande nach unten getragen werden muß. 
Immerhin ist dies leichter, als die nasse Wäsche vom 
Keller auf den Boden zu bringen. Wenn ein Wirt- 
schaftsflügel vorhanden ist, wird die Waschküche stets am 
besten in diesem untergebracht. Sie kann ebenerdig neben 
den sonstigen Wirtschaftsräumen liegen und eine Fort- 
setzung dazu bilden oder auch in das Dachgeschoß des 
Flügels eingebaut werden. 

Häuflg hört man äußern, daß bei der Waschküchenlage 
im Dachgeschoß die Gefahr einer Überschwemmung vor- 
handen sei. Die Frage der vollständigen Sicherung des 
Waschküchenfußbodens gegen Wasserdurchlässigkeit, die 
an und für sich im Keller leichter lösbar zu sein scheint, 
spielt heute kaum mehr eine Rolle. Der Fußboden einer 
im Dachgeschoß liegenden Waschküche kann völlig un- 
durchlässig gebaut werden. Er enthält selbstverständlich 
eine sogenannte Fußbodenentwässerung, das heißt einen 
Ablauf für ausgeschüttetes Wasser, Der Abfluß der Ent- 
wässerung kann sich allerdings verstopfen und bei grober 
Fahrlässigkeit zu einer Überschwemmung Veranlassung 
geben. Dasselbe trifft aber dann bei allen Räumen zu, 
in denen eine Fußbodenentwässerung angebracht ist, also 
auch in allen Bädern. Ein Grund, die Waschküche die- 
serhalb nicht auf dem Boden unterzubringen, liegt nicht 
vor, 

Im ganzen bietet die Lage der Waschküche auf dem 
Boden die größeren Vorteile. Allerdings sollte, um der 
Überhitzung im Sommer nach Möglichkeit vorzubeugen, 
die reine Nordlage gewählt werden, 
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Zelt 
Abb. 202. Waschküche und Plättstube für Handbetricb, 
im Dachgeschoß eines größeren Hauses 


Abb. 203. Dieselbe Waschküche u. 
Plättstube für Maschinenbetrieh 


Für die Einrichtung der Waschküche sind neuerdings 
große Vervollkommnungen durch allerhand arbeitsparende 
Maschinen eingeführt worden. Ihre Anschaffung hängt 
von der Bedeutung ab, die dem Waschen im Hause zu- 
gesprochen wird. Die alte Art des Waschens erforderte 
als feste Einrichtung kaum mehr als einen Waschkessel 
und Spültrog, die neue Art kennt Zentrifuge und Wasch- 
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maschine, Schleudertrockenmaschine und Plättmaschine, 
In den Abbildungen 202 und 203 sind.die Grundrisse der- 
selben Waschküche nebst anschließendem Plättraume ein- 
mal für Handbetrieb, das zweite Mal mit vollständiger 
Maschineneinrichtung wiedergegeben. Bei der heutigen All- 
gemeinverbreitung der Elektrizität ist es verhältnismäßig 
leicht, die Maschinen mit elektrischem Antrieb zu ver- 
sehen, 

Allerdings sollte dem Hause dann neben der Be- 
leuchtungselektrizität auch Betriebselektrizität zugeführt 
werden, die in den meisten Orten zu einem billigeren 
Satze abgegeben wird, 

Eine solche wohl eingerichtete Waschküche steht in 
ihrer Nettigkeit und sauberen Erscheinung in einem sehr 
erfreulichen Gegensatze zu dem früher als Waschküche 
dienenden, feuchten und verrauchten Raume. Es ist 
selbstverständlich, daß, wo Maschinen aufgestellt werden, 
auch Boden und Wände Fliesenbekleldung erhalten, denn 
zu guten Maschinen gehört eine gute Raumausstattung. 
Von äußerster Wichtigkeit ist in der Waschküche ein 
wirksamer Wasserdampfabzug. Dieser läßt sich am 
besten durch einen Auslaß kurz unter der Decke erreichen, 
Auch in der Waschküche sollten, wie in der Küche, der 
obere Wandteil und die Decke wegen des Schwitzwassers 
nicht mit Ölfarbe, sondern mit durchlässiger Farbe ge- 
strichen werden. Allerdings ist dieser Grundsatz in 
neueren Krankenhausanlagen durchbrochen worden, wo 
sogar die Decken mit Platten verkleidet sind. 

Der neben der Waschküche liegende Plättraum muß 
seinem Zwecke vor allem durch einen geräumigen und 
außerordentlich hellen Arbeitsplatz entsprechen. Gewöhn- 
lich wird im Plättraum auch eine Drehmangel aufgestellt. 
Reichliche Abstellbretter für die Wäsche sind erwünscht. 
Durchlüftungsmöglichkeit ınittels Gegenzug ist in Anbe- 
tracht der Hitzeentwicklung eine Wohltat für die in 
einem solchen Raume Beschäftigten. Allerdings wird diese 
durch Einführung der elektrischen Plätte statt der Gas- 
plätte wesentlich gemildert. Der schon bei den Neben- 
räumen zum Schlafzimmer erwähnte Aufbewahrungsraum 
für schmutzige Wäsche kann auch passend neben der 
Waschküche liogen. 

Der Raum zum Trocknen der Wäsche steht am besten 
mit der Waschküche in enger Verbindung. Wenn das 
eigentliche Dachgeschoß zu anderen Zwecken, wie für 
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Abb. 204. Spitzboden zum Trocknen der Wäsche 


Gastzimmer, Dienstbotenschlafzimmer usw. verwende: 
wird, so kann meistens der oberste Dachboden, der Raum 
über dem Kehlgobälk (Spitzboden), als Trockenboden ein- 
gerichtet werden. Es ist eine kleine Mühe, diesen Boden- 
raum durch Haken für die Wäscheleinen oder noch besser 
durch ein festes, aus Latten gezimmertes Trockengestel. 
seinem Zwecke anzupassen, Für einen Trockenboden is: 
der Durchzug von frischer Luft Bedingung, es muß alsi 
für genügend große, einander gegenüberliegende Öffnun- 
gen gesorgt werden. Als Fußbodenbelag kann hier auf 
den alten Estrich zurückgegriffen werden. Seine Her- 
stellung erfordert Sachkenntnis, vor allem ist daran fest 
zuhalten, daß für Estrichfußboden ein ganz anderer Gips 
Verwendung finden muß als für Gipsputz an den Wänden. 
Der spitze Winkel, den der Fußboden mit dem schrägen 
Dach bildet, wird am besten durch ein 30 cm hohes senk 
rechtes Brett abgeschlossen, weil sonst der Anschluß des 
Fußbodenbelagss an die Dachhaut Schwierigkeiten macht. 
Auf alle Fälle wird dadurch jener unsaubere und schlecht 
zugängliche Winkel vermieden, der sonst auf Dachböden 
80 störend ist (Abb. 204). 


34. Einige weitere Nebenräume 
des Hauses 


Für die bequeme Bewirtschaftung des Hauses sind Rei- 
nigungs-(Putz-JRäume in allen Stockwerken von großer 
Wichtigkeit. Bisher war ein solcher, gewöhnlich Besenkam- 
mer genannt, nur in Verbindung mit der Küche üblich, Un- 
bedingt notwendig ist er aber auch im Schlafzimmerstock- 
werk. Der Raum dient nicht nur zum Abstellen von 
Besen, Eimern, der Trittleiter usw., sondern auch zum 
Stiefelputzen und Kleiderbürsten. In großen Häusern 
wird man für beide Arbeiten getrennte Räume schaffen. 
Stiefel und Kleider brauchen dann von den Dienstboten 
nicht treppauf und -ab getragen zu werden, das Reinigen 
geschieht pünktlicher, und die Sachen gelangen sofort 
wieder an ihren Platz. Im anderen Falle werden sie 
leicht eine Zeitlang unten behalten und sind beim Um- 
kleiden manchmal nicht zur Stelle. Außerdem ist es 
aber auch für die Dienstboten eine große Erleichterung, alle 
Arbeiten auf derselben Stockwerkhöhe verrichten zu kön- 
nen. Der Kleiderputzraum muß einen langen Tisch auf- 
weisen, auf dem die Sachen zum Bürsten ausgebreitet 
werden können; der Schuhputzraum einen Abstellplatz für 
das Schuhzeug und für Bürsten und Putzzeug. Die Abb. 
205 zeigt einen vereinigten Putzraum von 2,50 zu 4 m 
Größe mit der Einrichtung für beide Tätig- 
keiten, An den Wänden sollten reichliche 
Haken zum Aufhängen von Kleidern und 
Gerät angebracht werden. Der Raum ent- 
hält ferner einen Ausguß für Schmutzwäs- 
ser und eine Wasserzapfstelle. Diese über- 
einander anzubringen, etwa wie es beim 
Küchenausguß geschieht, ist nicht ratsam, 
Vielmehr sollte über dem 
Schmutzausguß ein Spülkasten 
mit Kette wie bei den Abort- 


Abb. 205. Put: m 
(Reinmache). > becken vorhanden sein, um 
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die Schmutzstoffe wegzuschwemmen (Abb. 206). Die Was. 
serzapfstelle, an der das Trinkwasser für die Wasser- 
flaschen gezapft wird, wird besonders untergebracht, Un- 
ter ihr befindet sich ein kleiner flacher Feuertontrog. Der 
Schmutzwasserausguß ist ein tief angebrachter Trog aus 
Feuerton mit Holzrand. Die tiefe Lage soll das Ausgießen 
bequem machen, weil andernfalls die Dienstboten Schmutz- 
eimer gern in das Becken unter dem Ausguß oder in das 
Abortbecken entleeren, was beides wegen der möglichen 
Verschmutzung zu beanstanden ist. Es ist immer wichtig, 
diejenigen Verrichtungen, die die Herrschaft gern getan 
sehen möchte, den Dienstboten so bequem wie möglich 
zu machen. 

Die Ausstattung des Reinmacheraumes ist ähnlich der 
der anderen Wirtschaftsräume. Fliesenfußboden und 
Fliesenverkleidung der 
Wände sind erwünscht, 
wenn auch nicht Be- 
dingung. Nahe an dem 
reichlich zu bemessen- 
den Fenster steht der 
Tisch zum Bürsten der 
Kleider, weil dafur die 
größte Helligkeit erfor- 
derlich ist, doch muß 
auch der Schuhputz- 
platz gut beleuchtet 
sein. Und auch der 
Schmutzausguß darf 
keineswegs in der 
dunklen Ecke ange- 
bracht werden, die da- 
für als gut genug an- 
gesehen wird. 

Sollten sich in ganz 
großen Häusern auch 
im Dachgeschoß noch 
zahlreiche und häufig 
oder dauernd bewohnte 
Zimmer (Gastzimmer 


einen Reinmacheraum Abb. 206. Schmutzausguß und Wasser- 
einzurichten. zupfstelle im Reinmacheraum 


Abb. 207 u, 208, Kleiderablage In einem 
mittleren und einem größeren Hause 


Von vielen Bauherren wird noch ein besonderes 
Schrankzimmer gewünscht, eigentlich bei der heutigen 
Ausstattung des Hauses mit Wandschränken ein über- 
holter Raum, soweit er nicht als Näh- und Flickstube 
dient, Der Raum liegt meistens in der Nähe der Plätt- 
stube oder auch im Erdgeschoß bei den Wirtschafts- 
räumen, 

Über einen unerläßlichen Nebenraum jedes Hauses, die 
Kleiderablage, ist schon weiter vorn gesprochen worden, 
Sie muß, wie ebenfalls schon erwähnt, zwei Zugangs- 
türen haben, eine vom Windfang und eine nach der Halle, 
Wenn nur eine Tür vorhanden ist, laufen sich bei Ge- 
legenheiten, wo eine Anzahl Besucher zur selben Zeit ins 
Haus treten, wie bei Abendgesellschaften, Mittagsein- 
ladungen usw., die Gäste gegenseitig in die Arme. Da die 
Ablage möglichst viel Abzulegendes aufnehmen soll, müs- 
sen an den Wänden genügende Hängevorrichtungen für 
Überklelder, ein Ständer für Schirme und eine Abstell- 
vorrichtung für Gummischuhe vorhanden sein. Unerläß- 
lich ist ferner ein Waschbecken. In Abb. 207 ist eine Ab- 
lage nebst anschließendem Windfang und Abort für ein 
mittleres, in Abb. 208 für ein größeres Haus dargestellt. 
Den Schirmständer in Verbindung mit dem Kleiderhaken- 
gestell zu bringen, empfiehlt sich nicht, da die Kleider 
sonst die nassen Schirme berühren würden. Zum Ablegen 
der Hüte wird meistens über den Kleiderhaken eine auf 
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Messingauslegern ruhende Glasplatte angebracht. Be- 
kanntlich sammelt sich aber auf wagerechten Abstell- 
brettern leicht Staub an, der die aufgelegten Gegenstände 
anschmutzt. Es ist deshalb vorteilhafter, ein Hutablege- 
gestell aus runden dünnen Messingstäben zu bilden, die 
keine Staubauflagefläche bieten, oder aus hölzernen Vier- 
kantstäben, die mit einer Kante nach oben liegen. Bei 
dem jetzigen Fehlen von Messing kann überhaupt die 
ganze Einrichtung ebensogut aus Holz hergestellt werden. 

Für die Hüte der Damen ist ein Hutschrank von 
genügender Raumausdehnung erwünscht. Das Wasch- 
becken ist ein solches mit zufließendem kaltem und war- 
mem Wasser. Die vielfach angetroffene kunstgewerbliche 
Aufmachung dieser Händewaschstelle sollte vermieden 
werden, Ein Waschbecken ist ein Waschbecken, es hat 
keinen Zweck, dies verschleiern zu wollen. Es sei vor 
allem groß und tief, es sei weiß und nicht bunt; Sachlich- 
keit hat hier den Vortritt vor Kunst. Es ist selbatver- 
ständlich, daß neben dem Waschbecken Platz für Seife, 
Wassergläser, Nagel- und Haarbürsten, für Schalen mit 
Stecknadeln und Haarnadeln für Damen, für Kleider- und 
Hutbürsten geschaffen werden muß, Hierfür sind die nö- 
tigen Gestelle zu schaffen; ein Tischchen zum Ausderhand- 
legen von Sachen ist willkommen. Statt des früher 
üblichen aufgehängten Handtuches für allgemeinen Ge- 
brauch sollte eine Einrichtung getroffen werden, bei der 
ein Stoß kleiner Handtücher in einem besonderen Schränk- 
chen aufgespelchert ist. Dieses Schränkchen sollte die 
Form eines offenen Gestelles haben, damit jeder Besucher 
die Handtücher sieht. Natürlich gehört dann auch ein 
unter dem Schränkchen anzubringender Aufnahme- 
behälter für die gebrauchten Handtücher dazu. Beide 
Gegenstände können in einer Form ausgebildet werden, 
die ihre Zusammengehörigkeit bekundet (Abb. 209). 

Die an den Wänden angebrachten Kleiderhaken ge- 
nügen häufig nicht für zahlreicheren Besuch. Man kann 
die Aufnahmefählgkeit auch eines kleinen Ablageraumes 
vergrößern durch eine oder zwei Stellwände, die beider- 
seits Klelderhaken erhalten (Abb. 208), Es ist stets rat- 
sam, für besonderen Bedarf noch einen festen Wand- 
schrank in die Ablage einzubauen, in dem Überkleider, 
Hüte usw., die seltener gebraucht werden, Platz finden 
oder den sich etwa der Hausherr für seinen eigenen Ge- 
brauch vorbehält, wie es in Abb. 207 und 208 geschehen 
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ist. Auch für andere Fami- 
lienmitglieder sind Sonder- 
schränke erwünscht, 

Die allgemeine Ausstattung 
der Ablage ist so zu wählen, 
daß der Raum ein helles, 
sauberes Gepräge erhält. Die 
Wände und der Fußboden 
werden häufig mit Fliesen 
vorkleidet. Würmer und 
wohnlicher wirkt jedoch 
Holzverkleidung der Wände 
und Teppichbelag des Bo- 
dens. Die in Abbildung 210 
dargestellte Ablage zeigt 
Roßhaarstoffverkleidung der 
Wände und Fliesenbelag des 
Fußbodens. 

Der Kleiderablage schließt 
sich nach der einen Seite 
hin unauffällig ein Abort an, 
der hier für Fremde an der 
goeignetsten Stelle des Hau- 
ses liegt und von ihnen stets 
gefunden wird. Wie schon 
erwähnt, sollte hier die üb- 
liche Spülkastenvorrichtung 
des Geräusches wegen ver- Abb.209.Schränkchen und Auf- 
mieden und das sogenannte nahmebchälter für Handtücher 
amerikanische Absaugebek- Te. 
ken angewendet werden, 

An der entgegengesetzten Seite der Ablage liegt der 
Windfang, über den schon weiter vorn gesprochen ist. 
Diese kleine Schleuse zwischen Außenluft und Innenluft 
ist in unserm Himmelsstrich nötig, um lästige Zugluft im 
Winter zu vermeiden. Der Windfang braucht nicht groß 
zu sein und nicht geheizt zu werden. Er wird meistens 
eine quadratische, manchmal eine vieleckige oder runde 
Form haben. Oft liegt er unter dem Treppenabsatz der 
Haupttreppe und hat dann nur geringe Höhe. Die An- 
bringung einer Spiegeldecke täuscht über diesen Zustand 
leicht hinweg. Die Ausstattung des Windfanges sei, bei 
voller Wahrung des Vorraumgepräges, doch wohnlich und 
anheimelnd. Denn es ist der erste Eindruck, der hier 
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Abb. 210, Kleiderablage (Grundriß hierzu s. Abb. 207) 


dem Eintretenden vom Hause übermittelt wird. In Abb. 
211, einem reicheren Beispiel, sind die Wände und der 
Fußboden mit Marmor verkleidet, Hier sind auch die 
Ausgleichstufen zwischen Erdgeschoßhöhe und Außen- 
boden im Windfang untergebracht, was zur Vermeidung 
von Stufen im Freien immer anzuraten -ist. 

Wenn sich die Bewohner des Landhauses viel im Garten 
aufhalten, ist eine zweite ganz kleine Ablage nach dem 
Garten hin erwünscht. Der Gartenausgang liegt meistens 
an der dem Haupteingang entgegengesetzten Seite des 
Hauses. Man will, um sich die Mütze aufzusetzen, nicht 
immer erst in den vorderen Eingang gehen. Kommt man 
aus dem Garten in das Haus zurück, so hat man das Be- 
dürfnis, sich die Hände zu waschen, ein Waschbecken ist 
also auch dort am Platze. Die kleine Gartenablage kann 
gleichzeitig zum Aufbewahren von Spielgerät, wie Ball- 
schlägern, Bällen usw. eingerichtet werden, wofür be- 
sondere Schränke anzulegen sind. 

An irgendeiner Stelle des Hauses sollte ein feuer- und 
diebessicherer Schrank für Papiere und Wertgegenstände 
eingebaut werden. Der beste Platz dafür ergibt sich im 
Herrenzimmer oder auch im Hauptschlafzimmer. Es ist 
wichtig, den Zugang unauffällig zu gestalten, etwa 50, 
daß der Schrank hinter einer Wandverkleidung liegt, die 
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sich türartig öffnet. 
Noch besser ist es, 
ihn vom Innern 
eines Wandschran- 
kes aus zugänglich 
zu machen. Für die 
Bauart eines solchen 
Sicherheits- 
schrankesbilden die 
Stahlkammern in 
Banken das Vorbild. 
Auf sie hier einzu- 
gehen, erübrigt sich 
wohl, zumal gerade 
diese Einrichtungen 
infolge der fortlau- 
fenden Welterent- 
wicklung der Tech- 
nik schnellen Verän- 
derungen unterlie- 
gen. 

Einige notwendige 
Nebenräume im Kel- 
ler sind noben den 
schon betrachteten 
Vorratsräumen noch mit einem Wort zu streifen. Die 
Sammelheizung erfordert einen besonders gut beleuch- 
teten und belüfteten Raum. Er muß bei der üblichen ge- 
ringen Höhe der Kellerräume meist um einige Stufen in 
den Kellerboden versenkt werden. Auch die Warmwasser- 
bereitungsanlage findet hier ihren Platz. Dem Heizraum 
schließt sich das Kohlenlager an. Dieses möglichst groß 
zu halten, ist insofern wichtig, als dann im Sommer der 
gesamte Brennstoff für den Winter zu vorteilhafteren 
Bedingungen eingekauft werden kann, Die Erfahrungen 
des Krieges haben hier ein besonders wichtiges Wort 
gesprochen. Der Kohlenkeller muß nicht nur bequem 
zum Heizraum, sondern auch so liegen, daß die Heiz- 
stoffe zu Wagen von außen an ihn herangebracht 
werden können. Eine Kohlenschurre spart das lästige 
Hineintragen der Kohlen über die Kellertreppe. Der Heiz- 
keller sollte durch einen gut gelüfteten Vorraum von den 
Fluren und Treppen des Hauses getrennt sein, da Trep- 
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Abb, 211, Windfang,in reicher Ausstattung 


Abb, 212, Nebenräume im Kellergeschoß 
eines größeren Hauses 


penhäuser im Winter wie Schornsteine wirken und den 
Dunst des Heizraumes in das Haus ziehen. 

Das Kellergeschoß bietet meistens noch bequemes und 
reichliches Gelaß für allerhand Wegzustellendes, wie 
Gartenmöbel, sonstiges zeitweilig unbenutztes Hausgerät, 
Kisten, Gartengeräte usw, Es ist erwünscht, einen Teil 
des Kellers mit dem Garten in unmittelbare Verbindung 
zu bringen, so daß er für Gartenarbeiten, wie Umsetzen 
von Pflanzen usw. benutzt werden kann. In Abb, 212 
führt eine Treppe aus dem Garten unmittelbar in einen 
Pflanzenumsetzraum des Kellers. Auch für das Auf- 
bewahren von Lorbeerbliumen im Winter kann ein Keller- 
abteil eingerichtet werden. Da für diesen Zweck jedoch 
meistens eine größere Raumhöhe erforderlich ist, muß der 
Boden hier, ähnlich wie bei der Sammelheizung, tiefer in 
die Erde gesenkt werden. Natürlich wird der bestgelegene 
Teil des Kellers immer zunächst für die Vorratsräume vor- 
behalten werden, deren Anlage, wie an anderer Stelle 
erwähnt ist, wegen der lästigen Erwärmung durch die 
Rohre der Sammelheizung die größte Umsicht erfordert. 
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35. Über Wandschränke 


Das Eigenhaus hat einen alten Bestandteil des Woh- 
nungsbaues, den Wandschrank, wieder zu Ehren ge- 
bracht. Er war in der Mietwohnung völlig in Vergessen- 
heit geraten, denn dort, wo es darauf ankam, den Mieter 
durch große Wohnräume zu blenden, schien es vorteilhaf- 
ter, diese Wohnräume nicht durch den Einbau von Wand- 
schränken zu verkleinern. Wenigstens so lange nicht, als 
der Sinn für verfeinerte Wohnbedürfnisse beim Mieter 
noch nicht geweckt war. In letzter Zeit findet der Wand- 
schrank, vom Landhaus kommend, auch im Miethaus 
wieder spärlichen Eingang, nicht ohne daß diese angeb- 
liche Neuerung in den Mietankündigungen als atwas 
Außergewöhnliches hingestellt würde, Der Miethausbauer 
baut seine Räume ohne Rücksicht auf ihre Sonderbenut- 
zung, ihre Einrichtung zu einer Wohnung wird dem 
Mieter überlassen. Dieser ist daher genötigt, ganze Mö- 
belwagen voll Schränke, Kommoden und Hausgerät aller 
Art anzuschaffen, nur um das notdürftigste Gelaß für die 
tausend kleinen Dinge des Haushaltes zu schaffen. Im 
Eigenhause kann ganz anders vorgesorgt werden, Es 
ergeben sich beim Entwerfen von selbst allerhand natür- 
liche Gelasse in unbenutzten Ecken (Abb. 213), beim Zu- 
sammentreffen verschieden gerichteter Mauern (Abb. 214), 
in übrig bleibenden Zipfeln des Grundrisses, durch Aus- 
sparung der Mauerstärken an bestimmten Stellen (Abb. 
215). Diese bieten, zu Schrän- 
ken ausgebaut, reichlichere, 
festere, bequemere und über- 
dies bedeutend billigers Aut- 
bewahrungsstellen, als sie in 
beweglichen Schränken und 
Truhen gegeben sind. Da, wo 
sehr zahlreiches Schrankge- 
laß gebraucht wird, wie in 
Abb. 213. Wandschränke in Schlafzimmern und An- 

starken Mauerpfeilern kleidezimmern, kann eine 
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Abb. 214. Wandschränke bei 
Versetzung von Mauern 


Abb. 215. Aus der Mauerstärke 
ausgesparte Notenschränke 


ganze Reihe Schränke gewonnen werden durch Vorbau 

einer oder zweier besonderer Wände, die mit der Tren- 

nungswand gleichgerichtet sind (Abb. 216). 
Wandschränke haben neben ihrem Gebrauchswert auch 


Einfluß auf die Erscheinung des Raumes. 


wird leerer, 


Das Zimmer 


denn ein großer Teil des beweglichen Geräts 


fällt weg, es ist eigentlich nur für Stuhl- und Tischmöbel 
zu sorgen. Nun ist allerdings zunächst vielfach zu beob- 


Abb.216. Wandschränkeineiner 
Zwischenwand zwischen zwei 
Schlafzimmern 


achten, daß die in der Miet- 
wohnung üblichen überfüllten 
Räume wohnlicher gefunden 
werden. Es gibt Leute, die ihre 
Räume so vollstopfen, daß 
man sich darin nicht drehen 
kann, die auch kein Qua- 
dratmeter freien Raumes an 
der Wand sehen können, die 
alle Tisch- und Schreibtisch- 
platten mit Nippsachen und 
Photographieständern bela- 
den, so daß man in einem 
Verkaufsgeschäft zu sein 
glaubt. Können solche 
Räume noch wohnlich ge- 
nannt werden? Ist es nicht 
gerade die Weiträumigkeit, 
die befreiend, erhebend, rein- 
lich und damit in höherem 
Sinne behaglich wirkt? Dio 
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Räume früherer Jahrhunderte, vor allem auch die 
Räume der französischen Königsstile (die besten, 
die überhaupt je gestaltet worden sind), waren 
weit weniger vollgepfropft als unsere heutigen Wohn- 
zimmer, Vollends die antiken Räume hatten verschwin- 
dend wenig Hausgerät. Und ein so künstlerisch veran- 
lagtes Volk wie die Japaner kennt überhaupt keine auf- 
gestellten Möbel in unserem Sinne, alles wird bei ihnen in 
Wandschränken verstaut, selbst das Bett wird erst abends 
aus diesen herausgenommen. Das, was dort erstrebt wird, 
ist ein völlig leeres, bis zur äußersten Zurückhaltung und 
Feinheit durchgebildetes Zimmer. In der Frage der An- 
füllung unserer Wohnung mit Möbeln spielt, wie überall, 
die Gewohnheit eine mächtige Rolle. Es wird einiger 
Zeit bedürfen, um uns von den vollgepfropften Räumen 
wieder zu befreien. Aber schließlich wird die leerere Art 
wie eine Wohltat wirken. 

Wandschränke haben den beweglichen Schränken ge- 
genüber stets den Vorteil, daß der ganze Raum zwischen 
Fußboden und Decke zur Verfügung steht. Es ist richtig, 
daß die obere, über Reichhöhe liegende Hälfte der be- 
quemen Benutzung entzogen ist; aber wir besitzen in 
unserem Haushalte so viele wegzustellende, selten ge- 
brauchte Dinge, daß wir für sie gar nicht genug Abstell- 
raum schaffen können. In der Mietwohnung häuften sie 
sich innerhalb des spärlichen Bodenverschlages überein- 
ander, sie verstaubten, zerfielen und wurden rein durch 
die ungeeignete Lagerung unbrauchbar. Ein wagerechtes 
Brett, das in den Wandschrank in Höhe von etwa 2 m 
eingebaut wird und eine (gleich in den Schrank einge- 
fügte) Leiter, mittels deren man in den oberen Schrankteil 
gelangen kann, macht den Raum für Abstellzwecke ge- 
eignet und sichert eine staubfreie, sofort zugängliche 
Unterkunft für tausend Sachen. 

Wandschränke zum Abstellen von Gerät sind in allen 
Zimmern erwünscht; im Eßzimmer für größere Tischauf- 
sätze, wegzustellende Tischeinlagen, die überzähligen, bei 
Gesellschaften gebrauchten Stühle; im Herrenzimmer für 
Bücher, Broschüren, Akten, Papiere, Erinnerungen, 
Sammlungen, Werkzeuge, Zigarren, Getränke; im Musik- 
zimmer für Noten, Streichinstrumente, Notenpulte. Am 
wichtigsten sind sie im Schlafzimmergeschoß zur Bergung 
von Kleidern und Wäsche, wie schon an anderer Stelle be- 
schrieben worden ist. Unentbehrlich sind sie vor allem in 
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den Wirtschaftsräumen: in der Küche, der Anrichte, der 
Aufwasche, dem Leutezimmer. Und eine besondere Annehm- 
lichkeit bilden sie, worüber schon gesprochen ist, für die 
Gastzimmer, wo sie sich durch Abtrennung der Wand- 
schrägen gewissermaßen von selbst ergeben. Nebenbei 
entstehen durch die Abtrennung anheimelnde Raumgestal- 
tungen; so werden die Fensterplätze erkerartig einge- 
rahmt, weil die senkrechten Fensterflächen infolge der 
Dachschrägen weit hinausgeschoben sind. In Abb. 217 
und 219 ist ersichtlich, wie in der durch Dachstuhlteile in 
Anspruch genommenen Ecke einerseits eine vertiefte 
Sitzbank, anderseits ein großer Wandschrank gewonnen 
ist, der durch eine kleine Tür zugänglich gemacht ist. 
Aber auch in den Räumen der anderen Geschosse lassen 
sich durch Schrankeinbauten Erker, Kaminplätze und 
nischenartige Sitzplätze erreichen. Praktische Anforde- 
rungen und Raumgestaltungsgedanken können dabei 
Hand in Hand gehen. 

Die Wandschränke können entweder so flach gehalten 
sein, daß sie nur von der geöffneten Tür aus benutzt wer- 
den, oder sie können so tief gebaut werden, daß man in 
sie hineintreten kann (Abb. 217 und 218), Die flache Art 


Abb. 217. Wundschränke in der Abb. 218. Begehbarer 
Dachschräge neben Gastzimmern Wandschrank 
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erfordert Türen, die so breit sind, daß die links und rechts 
noch verbleibenden inneren Wände mit der Hand erreicht 
werden können, Die Türen müssen also beinahe die ganze 
Schrankfläche einnehmen. Für die begehbaren Wand- 
schränke jedoch genügen kleine Eingangstüren. Solche 
Schränke sind daher nicht nur in der Anlage weit billiger, 
sondern sie lassen auch, was ein Vorteil ist, die Zimmer- 
wand bestehen. 

Für einen größeren betretbaren Wandschrank genügt 
eine Tiefe von 80 bis 90 cm schon vollkommen. Bei 1 m 
Tiefe und darüber können schon beide gegenüberliegenden 
Längswände benutzt werden, sei es zum Aufhängen von 
Kleidern an Haken, sei es zum Ablegen von Sachen auf 
Brettern. Die Umschließungswände eines solchen Wand- 
schrankes können dünne Drahtputzwände (sogenannte 
Rabitzwände) sein. Die Tür braucht, wenn nicht gerade 
sperrige Gegenstände durch sie gebracht werden sollen 
(für Möbel sind überhaupt nur sehr geräumige Wand- 
schränke geeignet), nicht breiter als 60 cm und nicht höher 
als 1,70 m zu sein (Abb. 219). Es ist schon deshalb bes- 
ser, die Türen klein zu machen, weil große für den Zweck 
zu bedeutend erscheinen würden. Man hat das natür- 
liche Gefühl, daß man, um in einen Wandschrank zu ge- 
langen, sich wohl etwas bücken und zwängen kann. Für 
das Innere lohnt es der Mühe, die Wände sorgfältig zu 
behandeln, sie entweder ganz glatt zu putzen und in Öl- 
farbe zu streichen oder mit Leinwand zu bespannen; auch 
eine Beklebung mit nicht zu dünnem Papier ist prak- 
tisch. 

In einem so ausgestatteten Wandschranke halten 
sich die aufzubewahrenden Sachen besser, es bröckelt 
kein Platz ab und die Wand verschmutzt nicht. Ob ein 
Wandschrank mit Brettern, Haken auf Leisten, ver- 
schließbaren Fächern, Schubladen oder Schiebern aus- 
gestattet werden soll, hängt ganz von seiner Bestimmung 
ab. Wo von vornherein über seine Benutzungsart keine 
endgültige Anweisung gegeben werden kann, sollte lieber 
die innere Einrichtung für später vorbehalten bleiben, Die 
Erfahrung des Wohnens ist die beste Richtschnur für 
solche kleinere Anlagen. 

Von Vorteil ist es, einen begehbaren Wandschrank 
auch ordentlich zu beleuchten. Ihm Tageslicht zuzufüh- 
ren, wird nur möglich sein, wenn eine seiner Seiten an 
einer Außenwand liegt. Für inmitten des Hauses liegende 
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Abb, 219. Gastzimmer mit großem Wandschrank 


Schränke führt man eine Beleuchtung durch elektrisches 
Licht ein. Es ist sehr einfach, eine Lampe sich selbst- 
tätig beim Öffnen der Wandschranktür einschalten zu 
lassen, so daß man stets, wenn man die Tür aufmacht, 
diesen hell erleuchtet vor sich hat, Wichtig wie die Be- 
leuchtung ist bei einem großen Wandschrank die Belüf- 
tung. Wenn irgend möglich, lege man ein Luftabzugs- 
rohr an, um die sich stauende Luft wenigstens in dem 
Teil des Jahres abzuführen, in dem die Außenluft kälter 
als die innere ist. 

Reichliches Schrankgelaß erhöht das Behagen des Woh- 
nens und erhebt das Haus zu dem, was es sein sollte, 
zu einem dem Menschen angepaßten weiteren Kleido, 
Was die Taschen in unserem Anzuge, das sind die Wand- 
schränke im Hause, ebenso nützlich, bequem und unent- 
behrlich wie diese. 


Muthesius, Wie baue ch mein Haus S21 2 


36. Die Wirtschaftsräume im 
kleineren Bürgerhause 


Wie im kleineren Hause die vielgestaltigen Raumanfor- 
derungen des Wohnteiles notwendigerweise eine Be- 
schränkung erfahren müssen, so drängt die Kosten- 
ersparnis auch dazu, die Wirtschafts- und Nebenräume zu 
vermindern. Leider wird durch die Beschränkung der 
Wirtschaftsräume der Bequemlichkeit des Wohnens mehr 
Eintrag getan, als durch die Verminderung der Wohn- 
räume. Die Wohnräume können ihrer Zahl nach meist 
ohne Bodenken verringert werden (selbst in Häusern, die 
mit Aufwand gebaut sind), aber für den Wirtschafts- 
betrieb möchte man im großen wie im kleinen Hause über 
einigen Spielraum verfügen, man möchte nicht gern auf 
die Annehmlichkeiten verzichten, die reichliches Gelaß für 
die Hausbewohner mit sich bringt. Im kleinen Hause 
um so mehr, als hier die Hausfrau den Wirtschaftsbetrieb 
selbst in der Hand hat, ihn sogar teilweise in eigener 
Person besorgt. Eine schöne Küche ist für jede solche 
Hausfrau der Herzenswunsch. Denn hier spielt sich ein 
Teil ihres Tagewerkes ab, hier ist ihr Bereich. Gerade 
im kleinen Hause wird man also der Küche besondere 
Aufmerksamkeit widmen müssen. Sie sel vor allem 
freundlich, hell und sogar bis zu einem gewissen Grade 
geräumig. Freilich müssen die vielfachen, weiter vorn 
aufgezählten Nebenräume der Küche im kleineren Hause 
zum Teil oder ganz wegfallen. Das Anrichten der Speisen 
muß in der Küche erfolgen, ein Nebentisch, über dem sich 
zugleich der Geschirrschrank erhebt, ist dafür vorzusehen. 
Schlimmstenfalls muß auch das Abwaschen des Geschir- 
res hier vorgenommen werden. Die Speisekammer wird 
klein werden müssen, sie kann zur Not auf einen Speise- 
schrank beschränkt werden, der vielleicht in der Fenster- 
brüstung liegt, soweit nur Vorsorge getroffen ist, daß sich 
die Tür des Kellers, der ja reichliches Gelaß für Vorräte 
bietet, der Küche unmittelbar anschließt, Bei einer sol- 
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chen beschränkten Anlage 
wird man aber trotzdem, 
wenn es irgend möglich 
ist, eine unmittelbare Ver- 
bindung zwischen Küche 
und Wohnzimmer vermei- 
den, um das Übertreten 
der Küchengerüche zu ver- 
hindern. So ist es in 
Abb. 220 geschehen, wo ein 
kleiner Stichflur einge- 
schaltet ist. Wo dies nicht 
möglich ist, ist es besser, | 
die Speisen über den Flur Abb. 220. Küche in kleinem 
ins Eßzimmer zu tragen. Bürgerhause 

Daß bei einer so viel- 

seitigen Beanspruchung der Küche jedes Stückchen 
Grund- und Wandfläche sorgfältig ausgenutzt werden, 
daß insbesondere die Stellung des Herdes, die Lage der 
Türen, der Platz für den Küchentisch, die Anbringung 
des Aufwaschtroges aufs genaueste überlegt werden muß, 
versteht sich von selbst. Hier gerade wird das Planen zu 
einem Kunststück, "denn es gilt, das Äußerste an Ge- 
brauchsfähigkeit herauszuholen. Die Schiffsküche kann 
als Vorbild dienen. Die in der Hauptgrundfläche nur 
3,50 zu 4 m große Küche in Abb. 220 zeigt alles, was 
zum Betrieb nötig ist, auf engem Raume vereinigt. Die 
Abwaschvorrichtung ist in einer Nische untergebracht, 
neben ihr liegt eine kleine Speisekammer. Damit Han- 
delsleute nicht gleich in die Küche prallen, ist ein Wind- 
fang vorgelegt, von dem aus die Waren durch eine Tür- 
klappe in die Küche gereicht werden können. Der Zu- 
gang zum Keller erfolgt über den Windfang, 

Erlaubt die Größe des Hauses, daß neben die Einraum- 
küche noch ein weiterer Raum tritt, so wird dieser die 
Aufgaben der Abwaschküche und Anrichte in sich ver- 
einigen (Abb. 191, S. 284). Ein Anrichtetisch, ein großer 
Geschirrschrank, eine Abwaschvorrichtung bildet dann 
die Ausstattung, Damit ist dann auch zugleich die 
Geruchsverschleusung gegen den Wohnteil erreicht, denn 
diese vereinigte Anrichte und Abwasche hat ihre natür- 
liche Lage zwischen Küche und Eßzimmer. 

Für ganz kleine Verhältnisse kann die Küche eine ge- 
wisse Entlastung dadurch erfahren, daß die Waschküche 
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neben sie gelegt wird, vielleicht in einem kleinen Anbau. 
Sie bildet dann, als sogenannte Planschküche, den Ort, 
an dem gröbere Reinigungsarbeiten verrichtet, an dem 
Eimer und Besen abgestellt werden, an den alles, was 
der sauberen Erscheinung der Küche zum Nachteil ge- 
reichen würde, abgeschoben wird. 

Einen weiteren Schritt nach der Einschränkung hin be- 
deutet der Übergang zur Wohnküche, der für Arbeiter- 
häuser bezeichnend geworden ist. Die Wohnküche ist an 
und für sich ein außerordentlich gemütlicher Raum, wir 
kehren hier zum eigentlichen Urraum der menschlichen 
Wohnung zurück, in dem sich um den häuslichen 
Herd herum das Leben der ganzen Familie abspielte, 
Die Wohnküche ist da am Platze, wo von Dienstboten 
nicht mehr die Rede ist, wo vielmehr die Hausfrau 
die gesamten Hausarbeiten selbst verrichtet. Für die 
Wohnküche ist der genannte kleine Nebenraum der 
Planschküche unentbehrlich. Er wird häufig so ein- 
gerichtet, daß er auch die Badegelegenheit für die Fa- 
milie enthält, bestehend in einer Wanne, die zugleich für 
die Hauswäsche als Spültrog benutzt wird. 

Gerade für das kleine Haus mit den beschränkten No- 
benräumen ist es von größter Wichtigkeit, aus der Küche, 
‚oder besser noch aus der sich hier anschließenden Plansch- 
küche unmittelbar auf einen kleinen gepflasterten Küchen- 
hof heraustreten zu können. Dort wird in der guten 
Jahreszeit ein Teil der Wirtschaftsarbeiten vorgenommen. 
Im Arbeiterhause bildet ein solcher rückwärtiger Hof zu- 
gleich den Vorplatz und Übergang zu dem Hausgärtchen; 
die Mutter kann dann von der Küche aus die dort spielen- 
den Kinder beobachten und überwachen. Doch gehört das 
Arbeiterhaus nicht eigentlich in den Rahmen dieser Ar- 
beit, und so muß davon Abstand genommen werden, hier 
näher auf die Einzelheiten einzugehen. 
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37. Einiges über Treppen 


Eine Treppe ist ‚vor allem für den Gebrauch 
bestimmt und sollte im Wohnhause zunächst von diesem 
Gesichtspunkte aus angelegt, gestaltet und bemessen 
werden. Anders liegen die Verhältnisse bei öffentlichen 
Gebäuden, Dort ist es von Wichtigkeit, daß die Treppe 
an sichtbarer Stelle liegt, denn sie muß auch von Fremdan 
sofort gefunden werden; es wird also eine gewisse Schau- 
stellung erforderlich, und im Zusammenhange damit er- 
hält sie auch eine stärker betonte architektonische Aus- 
bildung. Man findet nun häufig, daß solche Schautrep- 
pen auch ins Wohnhaus übertragen werden. Der Wunsch 
nach einer Prachttreppe, wie wir sie von öffentlichen 
Gebäuden her gewohnt sind, wird von vielen Bauherren 
geäußert. Vor allem wird häufig eine große Breite und 
eine herrschaftliche Entwicklung der Treppe gewünscht, 
und solchen Wünschen werden manchmal Opfer an Raum 
und Aufwand gebracht, die viel besser auf andere Dinge 
verwendet werden könnten. Was an der Haupttreppe 
verschwendet wird, wird dann häufig an der Nebentreppe 
wieder einzubringen versucht. Aber auch diese sollte mit 
Rücksicht auf den Gebrauch vor allem bequem eingerich- 
tet werden. Wird sie doch oft mehr begangen als die 
Haupttreppe. Ob eine Nebentreppe entbehrlich oder nötig 
sei, richtet sich nach der Größe des Hauses. Starre Re- 
geln lassen sich nicht geben, doch kann angenommen 
worden, daß überall da, wo alle Hausarbeit von Dienst- 
boten verrichtet wird, auch eine Nebentreppe am Platze 
ist, daß dagegen, wo die Hausfrau selbst mittätig eingreift, 
eine einzige Treppe genügt, 

Zunächst muß betont werden, daß viel wichtiger als die 
Breite der Treppe ihre bequeme Begehbarkeit ist. Diese 
ist durch die Neigung der Treppenläufe, mit anderen 


-Worten durch das Verhältnis von Steigung zu Auftritt 


der einzelnen Stufen gekennzeichnet. Die erste Forde- 
rung, die es für eine gute Treppe gibt, ist die, daß das 
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Steigungsverhältnis so bequem wie nur irgend möglich sei. 
Hier sollten wirklich einmal keine Opfer gescheut werden, 
denn es verlohnt sich, auf einem so häufig begangenen 
Wege den menschlichen Kraftaufwand auf ein Mindest- 
maß zu verringern. Dagegen ist eine übermäßige Breite 
der Treppe nicht nur völlig überflüssig, sondern sie führt 
sogar zu Unbequemlichkeiten insofern, als der Handgriff, 
auf den man sich beim Auf- und Absteigen stützen will, 
weit aus der Gangmitte herausgerückt wird. Selbstver- 
ständlich muß eine Treppe, die etwa aus einer geräumigen 
Halle sichtbar aufsteigt, im richtigen Verhältnis zum 
ganzen Raum stehen. Man sollte aber nie vergessen, daß 
im allgemeinen eine Treppenbreite von 1 oder 1,20 m für 
den Gebrauch mehr als genügend ist. In kleinen Häusern 
mit beschränktem Platz reichen sogar 90 cm Gangbreite 
vollständig aus. Es würden 80 cm genügen, wenn nicht 
gelegentlich sperrige Möbel zu befördern wären. Bedenkt 
man aber, wie selten im Eigenhause dieser Fall vor- 
kommt, so ist zu überlegen, ob man es nicht auf andere 
Weise, etwa durch geräumige Treppenabsätze und durch 
Vermeidung aller gewendelten Stufen ermöglichen kann, 
die Möbel auch auf einer schmalen Treppe herunter- und 
hinaufzubringen. In vielen Füllen können große Möbel- 
stücke viel bequemer durch die Fensteröffnungen in die 
oberen Stockwerke gezogen werden als durch die Türen 
und über die Treppe. 

Das Verhältnis des Auftrittes zur Steigung der einzel- 
nen Stufen wird nach einer Berechnung bestimmt, die 
von der Schrittlänge des Menschen ausgeht, Als Durch- 
schnitt der Schrittlänge von Männern, Frauen und Kin- 
dern rechnet man gewöhnlich 63 cm. Man nimmt nach 
einem alten Verfahren dann an, daß die Überwindung 
jeder Stufe einen Schritt bedeutet. Die Voraussetzung, 
daß die senkrechte Bewegung den doppelten Kraftaufwand 
erfordert, als die wagrechte, führt zu der Regel, daß jedes- 
mal ein Auftritt plus zwei Steigungen die Schrittlänge von 
63 cm ergeben soll. Als Steigung einer ausgesprochen be- 
quemen Treppe kann 16 bis 17 cm gelten. Wählt man 
16,5 cm, so ergeben sich nach der obigen Berechnung für 
den Auftritt 63—2 16,5 = 30 cm. Leider gehören solche 
Troppen im gewöhnlichen deutschen Wohnhause heute 
noch zu den Seltenheiten. Die Steigung beträgt häufig 
18 cm und darüber, dann aber pflegt vor allem am Auf- 
tritt gespart zu werden, und zwar deshalb, weil so die 


Treppe auf einen viel kleineren Grundraum zusammen- 
gedrängt werden kann. Es ist nicht immer bequem, beim 
Entwerfen die langen Treppenläufe solcher gut begehbarer 
Treppen unterzubringen. Die Erleichterung, die sich der 
Entwerfer mit einer steilen Treppe leistet, hat aber eine 
dauernde Erschwerung für die Bewohner des Hauses zur 
Folge. Die Abbildung 221 gibt den Schnitt durch eine 
steile (19:25 cm) Treppe, die Abbildung 222 durch eine 
bequeme (16:31 cm) Treppe. 

Viel flacher als innere Haustreppen werden in der 
Regel äußere Stufen, insbesondere Gartentreppen, an- 


"s 


Abb.221.SteilerTreppen- Abb 222. Schr bequemer Treppen- 
lauf mit Stufen 19x25 cm lauf mit Stufen 16x81 cm 


gelegt. Hier ist die Steigung von 15 cm schon als Höchst- 
maß aufzufassen, meistens werden sie nur 12, 13 oder 14 
cm hoch gewählt, Im Garten ist eine solche flache Stei- 
gung sehr angenehm, besonders wenn nur wenige Stufen 
zum Ausgleich eines kleinen Höhenunterschiedes ein- 
gelegt sind. Im Innern des Hauses jedoch gibt es auch 
nach unten hin eine Grenze der Bequemlichkeit, Stufen 
unter 15 cm Steigung fangen an, lästig zu werden, weil 
man das Gefühl hat, nicht vorwärts zu kommen. Eine 
Treppe von 12 oder 13 cm Steigung wird unmittelbar zur 
Qual. In Fürstenschlössern früherer Jahrhunderte ist die 


Abb. 223, Gerade Abb. 224. Treppe mit teils ge- Abb. 225, Ge- 
Treppe m. Absatz raden, teils gewendelten Stufen wendelte Treppe 
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Bequemlichkeitsgrenze sehr häufig unterschritten, es 
braucht nur an die Treppe im Fürstbischöflichen Palast in 
Würzburg erinnert zu werden. Freilich muß in Betracht 
gezogen werden, daß jene Menschen mehr Zeit hatten 
und noch nicht von der Unrast der heutigen Tage befallen 
waren. 

Neben dem Steigungsverhältnis spricht für die Begeh- 
barkeit der Umstand mit, ob die Treppe gerade (Abb. 223) 
oder gewendelt (Abb. 225) ist. Gewendelte Treppen sind 
besonders dann lästig, wenn sich die Wendelung nicht 
auf den ganzen Treppenlauf, wie bei runden oder halb- 
runden Treppen erstreckt, sondern nur auf einzelne Stufen 
(Abb. 224). Man sollte sich zur Regel machen, entweder 
nur gerade oder nur gewendelte Stufen zu verwenden. 
Bei durchweg gewendelten gewöhnt sich der Benutzer 
an die einmal gewählte Schrittart, ja, jeder kann sich das 
seiner Körpergröße entsprechende Steigungsverhältnis 
aussuchen, indem er mehr an der inneren oder mehr an 
der üußeren Seite geht (Abbildung 225); bei ge- 
mischten Treppen (Abbildung 224) muß der Benutzer 
aber auf dem Wege selbst wechseln und sich an 
andere Steigungen gewöhnen. Abgesehen von der Un- 
bequemlichkeit ergeben sich daraus häufig Fehltritte. 
Wichtig für die Bequemlichkeit einer Treppe ist ferner die 
Art der Treppenabsütze. Diese sind die Ruhepunkte, 
sie sollten daher so angebracht sein, daß nicht mehr als 
zehn bis zwölf Stufen in einem geschlossenen Lauf liegen. 
Die Absätze selbst aber müssen geräumig genug sein, 
wenn sie ihren Zweck erfüllen sollen. Man muß minde- 
stens einen richtigen Schritt auf der Ebene zurücklegen 
können, besser ist es noch, wenn es zwei oder selbst drei 
werden. 

Eine Regel, gegen die sehr häufig verstoßen wird, geht 
dahin, daß zwischen zwei ebenen Flächen niemals weniger 
als drei Stufen angelegt werden sollten. Zwei Stufen, 
oder gar eine, werden leicht übersehen und führen dazu, 
daß man stolpert. Das bezieht sich auch auf Garten- 
stufen, wie überhaupt auf Stufen zum Ausgleichen von 
Höhenunterschieden. Statt im Innern eines Hauses eine 
oder zwei Stufen anzulegen, ist es immer besser, den 
Ausgleich durch eine schiefe Ebene herbeizuführen. 

Die Bauart der Treppe ist zwar eine rein technische An- 
gelegenheit, es sei aber wenigstens einiges Allgemeine ge- 
sagt. Die bequemsten Treppen sind immer Holztreppen, 
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weil sie eine gewisse Federung haben. Holzlose Treppen 
sind erst in unserer Zeit aus Feuersicherheitsgründen 
durch baupolizeiliche Vorschriften in den Wohnhausbau 
gelangt, Es hat sich aber ergeben, daß sie das in sie 
gesetzte Vertrauen gar nicht rechtfertigen. Treppen aus 
natürlichem Stein springen im Feuer, eiserne Treppen ver- 
biegen sich., Nur Treppen aus Kunststein oder auf Wöl- 
bung gemauerte Treppen bewähren sich bei Feuersbrunst. 

Auf der anderen Seite ist aber die Feuersicherheit einer 
Holztreppe sehr groß, wenn die untere Ansichtsfläche ver- 
putzt wird. So gesicherte Holztreppen genügen also für 
das Wohnhaus vollständig. Wo feste Treppen gebaut 
werden, sollten sie mit Holz belegt werden. Treppen mit 
Marmor zu verkleiden, ist ein Aufwand, der mit der Ge- 
brauchsfähigkeit nichts zu tun hat, Gewöhnlich wird 
Eichenholz für die Haupttreppe verwendet, während die 
Nebentreppe aus Kiefernholz gebaut wird. Es verdient 
aber erwähnt zu werden, daß auch eine weiß gestrichene 
Klefernholztreppe einen durchaus würdigen Eindruck 
macht. Die Befürchtung, der weiße Anstrich könnte bald 
abgetreten werden, trifft nicht zu, da der Stufenteil neben 
dem Läufer niemals betreten wird. 

Von Wichtigkeit ist es, dem Handgriff des Geländers 
eine Form zu geben, die sich der Hand bequem anpaßt. 
Der Handgriff sollte immer aus Naturholz und glatt po- 
liort sein, da sich jede Art von Anstrich oder Beizung ab- 
greift und die ganze Treppe ununsehnlich macht. Gewöhn- 
lich werden die Treppen mit einem Treppenläufer belegt, 
der nicht allein wegen des bequemeren Gehens wichtig 
ist, sondern vor allem auch das Geräusch, das besonders 
bei einer Holztreppe auftritt, mildert, wenn nicht voll- 
ständig beseitigt. Der Treppenläufer wird durch Teppich- 
stangen straff festgehalten. Der Beschlag sollte gediegen 
und dauerhaft gewählt werden, da der Treppenläufer von 
Zeit zu Zeit aufgenommen und etwas verschoben werden 
muß, um ihn gleichmäßig abzunutzen. 

Bei der allgemeinen Anlage des Treppenhauses ist die 
Lichtfrage von erster Bedeutung. Treppen sollten stets 
#0 hell wie möglich sein, denn eine schlecht beleuchtete 
Treppe ist beängstigend und lebensgefährlich. Dunkle 
Treppenhäuser sind schon in eingebauten Häusern ein 
Armutszeugnis für den Entwerfer, wieviel mehr aber im 
freistehenden Hause, wo das Licht von allen Seiten ein- 
flutet und in jeder gewünschten Menge zur Verfügung steht, 
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Fenster dienen vorwiegend zur Beleuchtung, dann aber 
auch zur Lüftung der Wohnräume; sie sind also vom ge- 
sundheitlichen Standpunkte aus einer der wichtigsten 
Teile des Hauses, denn Licht und Luft sind die hauptsäch- 
liche Lebensbedingung für den Menschen wie für alle Ge- 
schöpfe. Eine gute Beleuchtung wird in der Regel dann 
als vorliegend angenommen, wenn die Fensterfläche ein 
Sechstel der Grundfläche des Zimmers beträgt. Die zu- 
reichende Beleuchtung ist durch Fensteröffnungen nur bis 
zu einer gewissen Zimmertiefe einwandfrei zu erreichen. 
Für Schulräume wird die Tiefengrenze auf 7 m angenom- 
men. Über 7 m hinaus ist die seitliche Beleuchtung 
durch die Fenster eines Raumes von der üblichen Höhe 
nur noch mangelhaft, über 10 m ganz ungenügend. Das 
Maß der Fensterfläche hängt daher von der Tiefe des 
Zimmers wesentlich ab. Es spielt bei ihm aber auch die 
Lage nach der Hımmelsrichtung eine Rolle. Nordräume 
erfordern im allgemeinen größere Fenster als Südriume. 
Ferner spricht der Umstand mit, ob der zu beleuchtende 
Raum unmittelbar über der Erdoberfläche oder etwa oben 
im Dachgeschoß liegt. Räume im Erdgeschoß brauchen 
größere Fenster als Räume im Dachgeschoß, bei denen 
die nachbarlichen Behinderungen des Lichtzutrittes weg- 
fallen. Bäume in der Nähe des Hauses verdunkeln auf 
alle Fälle stark. Räume, die sich nach der Berglehne er- 
schließen, sind sehr schwer zu erhellen und müssen stets 
reichliche Fensterflächen erhalten. Es entspricht einer 
natürlichen Forderung, die Räume des Hauses ungefähr 
gleich gut zu beleuchten. Ein mäßig beleuchteter Raum 
wird durch sehr hell beleuchtete Nachbarräume in seiner 
Wirkung herabgedrückt, er macht, nach ihnen betreten, 
einen düsteren, unfreundlichen Eindruck. 

Aus dem Gesagten folgt, daß die Fensterfläche bei jedem 
Zimmer im richtigen Verhältnis zu dessen Größe, Tiefen- 
ausdehnung, Lage zur Himmelsrichtung und Umgebung 


stehen muß, Die Beleuchtung jedes einzelnen Raumes er- 
fordert ihre gesonderte Bemessung, bei der alle günstigen 
und ungünstigen Umstände in Betracht gezogen werden 
müssen. Es ist daher ein unsachliches Vorgehen, die 
Fenster eines Hauses lediglich nach der Fassadenwirkung 
zu bestimmen. Wird eine gleichmäßige Achseneinteilung 
gewählt und in jede Achse ein gleich großes Fenster ge- 
setzt, so werden Eckzimmer stets überbeleuchtet und 
Mittelzimmer unterbeleuchtet sein. Ein Eckzimmer würde 
beispielsweise an zwei Seiten je zwei, also zusammen vier 
Fenster erhalten, während das daneben liegende einge- 
baute Zimmer bei genau derselben Grundfläche nur zwei 
Fenster hätte. Eckzimmer sollten überhaupt nur dann 
doppelseitig beleuchtet werden, wenn nach beiden Seiten 
Aussichten zu vermitteln sind. Nebenräumen kleinsten 
Umfanges, wie etwa dem Abort oder einem Schrankgelaß, 
dasselbe große Fenster wie den Wohnräumen zu geben, ist 
der Gipfel der Unsachlichkeit. 

Daß der Lichteinfall aus einer einheitlichen Quelle die 
boste Beleuchtung für ein Zimmer ergibt, ist schon her- 
vorgehoben worden. Die Fenster sollten so hoch wie 
möglich an die Decke reichen, einmal um die ganze Tiefe 
des Zimmers erfolgreich zu beleuchten, sodann aber auch 
der besseren Lüftung wegen. Man nimmt gewöhnlich an, 
daß das Licht unter einem Durchschnittswinkel von 45 
Grad einfällt. Dann müßte der oberste Punkt der Fenster- 
Öffnung eigentlich so hoch sitzen, als das Zimmer tief ist. 
Nun würde man bei Durchführung dieses Grundgesetzes 
auf sehr hohe Räume kommen, denn die übliche Tiefe 
der Wohnräume ist 4,5 bis 6,5 m; aber einmal ist der 
Winkel von 45 Grad eine bloße Annahme, und sodann 
tritt zu dem unmittelbar einfallenden Lichte auch zurück- 
gestrahltes, nach allen Richtungen sich verteilendes Licht 
hinzu, das eine gewisse Durchschnittshelligkeit für das 
ganze Zimmer schafft. Ein Raum wird auch schon hell 
beleuchtet, wenn der obere Teil der Fensteröffnungen nur 
3 m hoch, das Zimmer aber 5 m tief ist. Immerhin ist die 
Beleuchtung um so besser, je höher das Fenster an die 
Decke reicht. Die zur besseren Beleuchtung dunkler 
Räume vielfach empfohlenen Prismenglasscheiben (mit 
einem übel gebildeten Wort „Luxferprismen“ genannt) 
können natürlich nicht neues Licht schaffen, sie sorgen 
nur dafür, daß das vorhandene Licht unter einem anderen, 
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flacheren Einfallswinkel ins Zimmer 
tritt und dadurch tiefer in den Raum 
hineinreicht. 

Noch viel wichtiger wie für die Be- 
leuchtung ist die Höhe des Fensters 
für die Lüftung. Gerade die obersten 
Fensterflügel sorgen für den Luft- 
wechsel, weil sich die wärmere, leich- 
tere Luft im oberen Raumtelle des 
Zimmers sammelt und sich dort ge- 
gen die kältere äußere am eifrigsten 
austauscht. Bleibt zwischen oberem 
Fonsterrand und Decke noch ein an- 
sehnlicher Raum übrig, so ist dieser 
vorzugsweise eine Sammelstelle für 
verdorbene Luft, Die größere Höhe 
eines Raumes ist also nur dann ein 
gesundheitlicher Vorteil, wenn auch 
die Fenster höher werden und jeden- 
falls bis nahe an die Decke reichen. 

Nun ist os aber aus rein baulichen 
Gründen nicht immer möglich, das 
Fenster ganz bis an die Decke zu füh- 
ren, well die Fensteröffnung gewöhn- 
lich durch eiserne Träger überdeckt 
wird, auf denen die Deckenbalken 
ruhen. Kommen Rolläden zur An- 
wendung, so machen diese eine wel- 
tere Heranrückung des oberen Fen- | ———————. 
sterendes (des Sturzes) um 30 bis Abb. 226, 

40 cm zur Bedingung, denn die Läden Ai De anit 
müssen Platz haben, sich über dem 
Fenster aufzurollen (Abb. 226). 

Bei Berechnung der Lichteinlaßgröße ist zu berücksich- 
tigen, daß ein Teil der freien Öffnung weggenommen wird 
durch das Holzwerk der Fenster, ganz zu schweigen von 
den im Innern des Zimmers angebrachten Vorhängen. 
An und für sich sind Vorhänge, die die Fensterfläche be- 
schränken, unvernünftig, denn man macht nicht große 
Löcher in die Mauer, um sie dann durch Stoffbehang 
wieder einzuschränken. Es muß aber trotzdem damit 
gerechnet werden, daß teils aus Gewohnheit, teils auch 
um die notwendigen Verdunklungsvorrichtungen anzu- 
bringen, vom Bewohner eine solche Beschränkung der 
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Lichtfläche vorgenommen wird. Der Architekt also, der 
die Lichtöffnungen nur eben so groß gestalten würde, 
als sie rechnungsmäßig sein müssen, würde später das 
Klagelied vernehmen, daß er dunkle Zimmer gebaut hätte. 
Es muß daher von vornherein mit dem Eifer der Haus- 
frau gerechnet werden, einen wesentlichen Teil des Lich- 
tes, das ihr geliefert wird, mit den Vorhängen zu be- 
kämpfen. 

Die geschaffenen Lichtöffnungen müssen zeitweilig wie- 
der abgesperrt werden können, zum Beispiel des Abends, 
wenn die Räume von innen künstlich beleuchtet werden. 
Ist auch diese Sicherung gegen Einblicke in ein Haus, 
in dem unmittelbare Nachbarn nicht vorhanden sind, 
nicht so notwendig wie im Stadthause, so wird doch der 
Abschluß gern herbeigeführt, einfach schon deshalb, weil 
der Innenraum dadurch gemütlicher wird. Außer für den 
Abendabschluß liegt gewöhnlich der Wunsch vor, das 
Zimmer am Tage gegen die pralle Hochsommersonne 
schützen zu können, sowie das Haus vollständig abzu- 
schließen, wenn die Familie verreist oder wenn es einmal 
unbewohnt ist, Die Abschließung kann durch Rolläden, 
durch Stabläden und durch Fensterklappläden erfolgen. 
Jede dieser Verschlußarten hat ihre Vorzüge und Nach- 
teile, Rolläden und Fensterklapplüden haben zugleich 
die Bedeutung des Sicherheitsverschlusses gegen Dieb- 
stahl, Aber es ist nötig, daß sie dafür besonders gebaut 
sind, die Rolläden müssen beispielsweise unten in eine 
selbsttätige Verschlußvorrichtung fallen, die Klappläden 
ordentlich durch feste Haken oder gar vorgelegte Eisen- 
stangen gesichert sein. Daß vor der heutigen vorgeschrit- 
tenen Technik der Diebe selbst solche Mittel versagen, ist 
eine bekannte Tatsache. Rolläden sind insofern bequem, 
als sie vom Innern des Zimmers aus leicht geschlossen und 
geöffnet werden können. Die heutige Bauart ist ziemlich 
zuverlässig und wird noch ständig vervollkommnet. Ein 
anerkannter Übelstand liegt nur darin, daß für das Über- 
führen des Gurtes ins Innere des Zimmers ein Loch er- 
forderlich ist, das, selbst wenn man dessen freie Öffnung 
aufs äußerste beschränkt, doch noch eine Quelle des 
Zuges bleibt. Die Anwesenheit eines solchen Loches steht 
dann in einem gewissen Widerspruch zu der sorgfältigen 
Dichtung, die sonst an allen Teilen des Fensterverschlusses 
zu erreichen gesucht wird. Die Nachteile lassen sich ver- 
meiden, wenn der Rolladen nicht außen vor dem Fenster, 


sondern zwischen den Doppelfenstern oder, falls einfache 
Fenster vorhanden sind, im Innern des Zimmers ange- 
bracht wird. Es tritt nur dann eine neue Unbequemlich- 
keit dadurch ein, daß man nicht gleichzeitig die Fenster 
öffnen und die Rolläden schließen kann, was in Schlaf- 
zimmern erwünscht ist. Man kommt darüber hinweg, 
wenn man die äußeren Fenster nach außen schlagen läßt, 
Das hat freilich wieder andere Schwierigkeiten im Ge- 
folge, wie die des unbequemen Fensterputzens. Die Fenster- 
putzfrage ist aber von großer Wichtigkeit. Bei nach 
außen schlagenden Fenstern kann das Putzen eigentlich 
nur von außen erfolgen. Denn von innen mit dem Arm 
um das Fenster herumzureichen, bedeutet nicht nur eine 
große Kraftanstrengung, sondern ist bei hochliegenden 
Fenstern sogar mit Lebensgefahr verbunden. Beim Putzen 
von außen muß für Fenster, die nicht im Handbereich 
liegen, eine Leiter angewandt werden; für die weiblichen 
Dienstboten wird damit das Putzen schon an sich un- 
möglich gemacht. Hiervon abgesehen, hat aber das nach 
außen schlagende Fenster, besonders wenn es bündig zur 
Außenwand gesetzt wird, einen großen architektonischen 
Reiz, indem es den Gedanken der geschlossenen Wand 
fortsetzt und die unangenehmen Rücksprünge der Fen- 
steröffnungen aufhebt. Auch Gebrauchsvorteile sind vor- 
handen, so z. B. der, daß der Wind das Fenster andrückt, 
statt es zurückzutreiben und dadurch die Luftdichtheit des 
Falzes verstärkt, statt sie zu mindern. Bei Sturm gibt es 
kein Klappern, und das Fenster schließt um so dichter, je 
stärker der Wind weht, 

Fensterklappläden sind in neuerer Zeit wieder zu all- 
gemeiner Anerkennung und zwar auch in solchen Land- 
strichen gelangt, wo sie früher nicht üblich waren, Sie 
sind Mode geworden und gelten vielfach als ein unerläß- 
liches Beiwerk des Landhauses. Mit einem lebhaften 
Farbenanstrich versehen, tragen sie auch wie kaum ein 
anderes Mittel dazu bei, einem Hause eine anheimelnde 
Erseheinung zu verleihen. Es darf aber dabei nicht ver- 
schwiegen werden, daß, wenn nicht besondere Vorkehrun- 
gen getroffen werden, ihre Bedienung umständlich ist. 
Sind sie im einfachen Bauernhause, das womöglich nur 
ein Erdgeschoß hat, sehr wohl am Platze, so wird ihre 
Hantierung beim heutigen besseren Landhause aus vielen 
Gründen zur Last. Wir bauen Doppelfenster und ver- 
größern damit die Fensterleibung, so daß das Hinaus- 


lehnen, um die Fensterläden heranzuholen, umständlich 
wird. Wir stellen dann noch einen Heizkörper in die 
Fensterbrüstung, der die Entfernung noch um 30 cm ver- 
größert, so daß sich derjenige, der die Läden von innen 
schließen will, bis zum Hinlegen überbeugen muß, um mit 
der Hand an den Laden gelangen zu können. Das Er- 
gebnis ist, daß solche Läden meistens gar nicht oder nur 
dann geschlossen werden, wenn das Haus längere Zeit un- 
bewohnt ist. Man hat nun auf Mittel gesonnen, ein be- 
quemeres Schließen zu erreichen. Es sind jetzt verschie- 
dene Vorrichtungen auf den Markt gebracht, um mit 
Hilfe eines durch die Wand geführten Getriebes, das durch 
eine Kurbel bewegt wird, den Laden von innen heran- 
zuholen, ohne das Fenster zu öffnen. Die Einrichtung ist 
bequem und hat sich bisher gut bewährt; ob sie dauerhaft 
ist, läßt sich heute noch nicht sagen. 

Innere Klappläden sind unbedingt leicht zu handhaben 
und schließen das Fenster auch dicht ab. Sie sind aber 
nur möglich bei tiefen Fensterleibungen. Wenn wir heute 
die Wände im Landhause nur 38 cm stark bauen und die 
hinter einem Mauervorsprung (dem sogenannten An- 
schlag) sitzenden Fenster als Doppelfenster gestalten, so 
bleibt schließlich nur ein kleiner Mauerstreifen an Leibung 
übrig. Jedenfalls müßte der innere Laden in ganz schmale 
Toile zusammengefaltet worden, was seine Benutzung sehr 
erschweren würde. 

Eine seit alters bekannte Art der Fensterläden sind die 
Fensterschiebeläden, die entweder innen oder außen am 
Fenster angebracht werden. Außen erfordern sie eine 
Führung in Holz oder Eisen, die, wenn die Einrichtung 
genau arbeiten soll, nicht einfach ist. Innen ist ein Schlitz 
in der Mauer nötig, in den sie geschoben werden. Durch 
die Anfügung dieses Schlitzes würde das betreffende Stück 
der Fensterwand etwa 10 cm in das Zimmer hereinrücken, 
Aus solchen Gründen finden Schiebeläden in besseren 
Häusern fast gar keine Anwendung mehr, 

Zu vielfachen Erörterungen pflegt die Frage, ob Dop- 
pelfenster angebracht werden sollen, Veranlassung zu 
geben. Doppelfenster werden in ganz Nord- und Ost- 
deutschland heute als unentbehrlich betrachtet, in West- 
und Süddeutschland sind sie jedoch noch nicht völlig 
eingebürgert, Es besteht kein Zweifel darüber, daß Dop- 
pelfenster einen ausgezeichneten Wärmeschutz abgeben, 
sie halten das Zimmer im Winter warm, im Sommer kühl. 


Voraussetzung dabei ist, daß die Fenstergestelle nicht, 
wie das häuflg geschieht, undicht in die Mauerlöcher ge- 
setzt werden. Wo die Dichtung liederlich gemacht ist, 
ist rings um das Fenster herum, besonders aber unter 
dem Fensterbrett, ein starker, ständiger Zug zu beobach 
ten. Ist das aber der Fall, so ist es sinnlos, beim Fenster 
selbst auf genaueste Dichtung hinzuarbeiten. Im übrigen 
muß bemerkt werden, daß allzudichte Fenster und vor 
allem die Doppelfenster den Eintritt frischer Luft sehr 
stark einschränken, der in einem mit einfachen Fenstern 
versehenen Hause durch die Falze und die Fugen des 
Fensters erfolg. Nimmt man hinzu, daß in dem mit 
Sammelheizung erwärmten Wohnhause auch die kräftige 
Luftansaugung, die früher der Ofen noch ausübte, weg- 
fällt, so trägt das Doppelfenster noch in verstärktem 
Maße zu dem Zustande bei, daß ein und dieselbe Luft- 
monge sehr lange im Zimmer festgehalten wird, wo sie 
der raschen Verderbnis durch die menschliche Atmung 
verfällt, Solche Erwägungen können dazu führen, 
daß der Architekt denen, die noch nicht an Doppelfenster 
gewöhnt. sind, empfiehlt, auch im neuen Hause bei ein- 
fachen Fenstern zu bleiben. Einem etwa sich später ein- 
findenden Bedürfnis nach Doppelfenstern kann dadurch 
vorgearbeitet werden, daß man ein Fenstergestell wählt, 
in das sich Doppelfenster jederzeit aufs leichteste ein- 
fügen lassen. Es ist richtig, daß ein Zimmer mit ein- 
fachen Fenstern mehr Heizung erfordert. Frische Luft ist 
aber ein Lebensbedürfnis, das herbeizuführen kein 
Mittel gescheut werden sollte. Nun läßt sich ein Mittel- 
weg einschlagen. In jeder Gegend pflegt eine Windrich- 
tung vorzuherrschen, eine Seite des Hauses ist gewöhnlich 
dom Wetter besonders stark ausgesetzt. Es genügt zu- 
nächst, an dieser Wind- und Wetterseite Doppelfenster 
anzubringen. Auch Räume für empfindliche Personen 
können von vornherein Doppelfenster erhalten. Bade- 
zimmer, in denen man sich unbekleidet bewegt, sollten 
durch Doppelfenster geschützt werden. Räume, deren In- 
sassen durch körperliche Bewegung selbst Wärme hervor- 
bringen (Turnräume, Wirtschaftsräume) können solchen 
Schutz entbehren. Auch die Frage der Doppelfenster 
sollte eben für jeden einzelnen Fall besonders untersucht 
worden, 

In manchen Gegenden Deutschlands ist es üblich, jedes- 
mal bei Eintritt des Winters ein äußeres Fenster vorzu- 
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hängen und es im Sommer wieder zu entfernen. Abgesehen 
von der großen Mühewaltung, die dadurch zweimal im 
Jahre verursacht wird, bleibt auch der Umstand un- 
berücksichtigt, daß das Doppelfenster ebensogut, wie es 
im Winter wärmt, im Sommer kühlt. Freilich ist die 
Pflege der Kühlhaltung des Hauses bei uns noch recht 
wenig entwickelt. Viele Leute öffnen noch, wenn es heiß 
ist, möglichst viele Fenster. Es wird dabei die Tatsache 
außer acht gelassen, daß sich im Hochsommer gerade 
durch Geschlossenhalten der Fenster während der heißen 
Tagesstunden und durch Öffnen in den kühleren Nacht- 
stunden eine Wohnung auf Wochen hinaus in einem an- 
genehm kühlen Zustande erhalten läßt, 

Um Raum zu sparen und um eine größere Fensterlei- 
bung zu erhalten, sind Vorrichtungen erfunden, die die 
Vorteile des Doppelfensters mit denen des einfachen ver- 
binden sollen. Sie beruhen darauf, daß im selben Rahmen 
zwei Fensterscheiben eng hintereinander angebracht wer- 
den. Dies geschieht entweder dadurch, daß zwei Glas- 
scheiben statt einer eingekittet sind, oder dadurch, daß 
dem Rahmen noch ein zweiter Rahmen eingefügt ist. Ein 
solches Fenster wird geöffnet und geschlossen wie ein 
einfaches Fenster, der eingesetzte zweite Rahmen wird 
nur zum Zwecke des Putzens geöffnet. Beide Fensterarten 
haben aber ihre Mängel. Denn der Falz, mit dem der 
Fensterflügel an das Rahmengestell schlägt, ist derselbe 
wie beim einfachen Fenster, die Luftdurchlässigkeit durch 
diesen Falz also ebenfalls dieselbe. Lediglich die durch 
den Glasfalz und die Glasscheibe hindurch sich vollzie- 
hende Abkühlung wird vermindert. Außerdem tritt bei 
den Fenstern mit zwei fest verkitteten Scheiben die 
Schwierigkeit des Putzens auf, Solche Ersatzdoppelfen- 
ster haben also nicht den Wert, der ihnen vielfach zuge- 
schrieben wird. Dem Doppelfenster dagegen lassen sich, 
wenn es nun einmal als unerläßlich betrachtet wird, 
manche Reize abgewinnen. So kann der etwas erweiterte 
Zwischenraum zwischen den beiden Fenstern, wie bereits 
welter vorn beschrieben worden ist, zur Aufstellung von 
Blumentöpfen Verwendung finden, oder man kann über- 
haupt ein vollständiges tiefes Blumenfenster daraus 
machen (Abb. 97—99, S. 155). 

Für ein Fenster, an dessen Bauart höhere Anforderun- 
gen gestellt werden, kommen noch einige weitere Einrich- 
tungen in Betracht. Zunächst ist die Fensterfeststellvor- 
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richtung eine unbedingte Notwendigkeit. Es sind ver- 
schiedene, aus Haken, Ketten und Holzklötzchen be- 
stehende Vorrichtungen im Gebrauch, allen haftet aber 
eine gewisse Unvollkommenheit an. Neuerdings sind je- 
doch gut arbeitende und auch im Aussehen erfreuliche 
Beschlagteile auf den Markt gekommen, die den geöffneten 
Fensterflügel durch Eingreifen eines Stiftes in das Loch 
eines Metallansatzes in jeder gewünschten Lage fest- 
halten. Ferner ist es von großer Wichtigkeit, zum Lüften 
gerade die oberen Fensterflügel bequem Öffnen zu können. 
Hierzu wird heute allgemein eine Vorrichtung verwendet, 
bei der durch einfache Hantierung eines in Reichhöhe an- 
gebrachten Hebels eine Umdrehung des oberen Flügels um 
eine wagerechte oder senkrechte Achse erfolgt (sogenann- 
ter Freudenbergscher Verschluß). Es ist vorteilhafter, die 
oberen Flügel um eine wagerechte als um eine senkrechte 
Achse zu drehen, da sich die Lüftung auf diese Weise 
gründlicher erreichen läßt. Der Beschlag hat sich be- 
währt und sollte bei Neueinrichtungen gleich von vorn- 
herein angewendet werden, denn beim nachträglichen 
Anbringen können nicht mehr alle Vorteile gewahrt wer- 
den. Sind die Fensterflügel groß und unhandlich, so 
empfiehlt es sich zuweilen, ein kleineres sogenanntes 
Scheibenfenster zum Zwecke der Lüftung in den großen 
Flügel einzubauen. Es sollte möglichst hoch angebracht 
sein, damit wirklich die verdorbene Luft entströmen kann. 
Überhaupt brauchten eigentlich nicht alle Fenster auf- 
gehbar gebaut zu werden, da ja die Lüftung ausreichend 
durch einen Bruchteil der Öffnungsfläche erfolgen kann. 
In England, wo die Fensterrahmen vielfach aus Bronze 
gefertigt werden, ist es üblich, den Hauptteil des Fensters 
fest zu gestalten und nur hier und da Lüftungsflügel ein- 
zurichten. Allerdings sollte bei sehr beschränkten Lüf- 
tungsöffnungen vom Gegenzug Gebrauch gemacht werden, 
der viel wirksamer ist als jede einfache Lüftung. 

Eine besondere Betrachtung muß der Art der Einteilung 
des Fensters in Scheiben gewidmet werden. Die Meinung 
des Bauherrn geht meist dahin, möglichst große Scheiben 
zu verwenden. während beim Architekten mehr Neigung 
nach kleineren Fensterscheiben vorzuliegen pflegt. Es 
ist zweifellos richtig, daß ganz große Scheiben ihre Vor- 
züge haben. Einmal wird der Lichteinfall nicht durch 
Sprossenwerk eingeschränkt, sodann wird die Aussicht 
ins Freie ohne Behinderung erschlossen, was besonders 
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dann wichtig ist, wenn ein ganzes Landschaftsbild in 
einen großen Rahmen gefaßt wird. Trotzdem läßt sich 
anderseits nicht leugnen, daß in der äußeren Erscheinung 
des Hauses eine Sprosseneinteilung der Fenster fast im- 
mer die bessere Wirkung ergibt. Die sonst schwarzen 
Fensterlöcher werden durch die Sprossen belebt, der Flä- 
chengedanke der Wand wird durch das Webwerk der Ver- 
sprossung gleichsam über das Loch hinweggeführt, das 
ganze Haus erhält dadurch etwas Geschlossenes und dabei 
Anheimelndes. Statt der Holzsprossung kann auch Blei- 
verglasung gewählt werden, deren Anwendung nur einen 
geringen Mehrbetrag ausmacht. Ein gewisser Vorteil ist 
beim Sprossenfenster ferner darin gegeben, daß der Ersatz 
einer kleineren Fensterscheibe ganz geringe Kosten macht. 
Für große Scheiben sind aber auch schon die Anlage- 
kosten bedeutend höher als für kleine, weil für sie ge- 
schliffenes (sogenanntes Spiegelglas) verwendet werden 
muß. Die bedeutende Glasstärke, die große, ungeteilte 
Scheiben verlangen, macht das Gewicht solcher Fenster 
und damit ihre Hantierbarkeit schwer und nötigt außer- 
dem zu stärkerer Bemessung der Holzrahmen. Als Nach- 
teil der sprossengeteilten Fenster ist demgegenüber wie- 
der das Putzen anzuführen, da sehr viele Ecken zu reini- 
gen sind. Es wird jedesmal eingehender Erwägungen 
bedürfen, um zum Richtigen zu gelangen, Den Lieb- 
habern großer Glasflächen kann entgegengehalten werden, 
daß sehr häufig die Aussicht von einer Art ist, daß sie 
keine besonderen Opfer lohnt. Wo sich aber wirklich ein 
Landschaftsbild von Reiz bietet, wird auch der Architekt 
gern große Scheiben verwenden. Aber es ist dann viel- 
leicht am Platze, eine Fensterteilung zu wählen, bei der 
das senkrechte Mittelholz wegfällt. Dies führt entweder 
auf ein sehr breites, einflügeliges Fenster, das aber wegen 
der schweren Hantierung seine Nachteile hat, oder auf 
das Schiebefenster, wie es in Holland und England all- 
gemeln üblich ist. Von diesem Schiebefenster ist schon 
bei der Veranda die Rede gewesen. Die heutige deutsche 
Bauart verbürgt einen dichteren Schluß als die in Holland 
und England gebräuchliche, Ein solcher kann in unserem 
Klima nicht entbehrt werden. Gut gebaute Schiebefenster 
haben so viele Vorteile, daß man ihre allgemeine Verbrei- 
tung wünschen möchte. Leider sind sie sehr teuer. 

Bei der Verglasung der Fenster ist die Wahl eines farb- 
losen, fehlerfreien Glases wichtig. Die Scheiben müssen 
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frei von Bläschen und Knötchen sein, die ja das Bild beim 
Durchsehen empfindlich stören. Jede Färbung des Glases 
behindert die Lichtdurchlässigkeit. 

Der Beschlag, namentlich die Verschlußvorrichtung, 
muß bester Art sein. Den dichtesten Verschluß gewähr- 
leistet der Triebriegel- (sogenannter Bascule-) Verschluß, 
bei dem mittels Drehen eines Griffes (der sogenannten 
Olive) eine im Holz sitzende Eisenstange sich oben und 
unten riegelartig in einen Beschlagteil schiebt. Dadurch 
werden die Flügel fest angedrückt. 

Bei der Einteilung des Fensterrahmens muß darauf Be- 
dacht genommen werden, daß nicht gerade in Augenhöhe 
ein wagerechtes Rahmenstück liegt; diese Regel gilt so- 
wohl für den stehenden als für den sitzenden Menschen, 
d. h. sowohl für die Höhe von 1,55 bis 1,65 m, als auch von 
1,15 bis 1,20 m. 

Türen vermitteln im Innern des Hauses die Verbindung 
zwischen den einzelnen Zimmern. Sie sind entweder ganz 
aus Holz oder mit Verglasung gebildet, Glastüren werden 
häufig zwischen gutbeleuchteten und dunklen Räumen zu 
dem Zwecke eingefügt, dem unbeleuchteten Raume noch 
einiges, wenn auch nur mittelbares Licht zuzuführen. 
Die Glastür hat jedoch auch noch eine andere, von der 
Beleuchtung unabhängige Bedeutung. Sie verbindet zwei 
Zimmer gedanklich, ohne sie in Wirklichkeit ineinander 
überzuführen. Die Glastür schafft immer die Vorstellung 
der Weiträumigkeit, selbst wenn man nicht durch sie 
hindurchsehen kann. Denn undurchsichtig wird man die 
Glasscheiben gern machen, schon um den Einzelgebrauch 
der Räume nicht zu beeinträchtigen. Es geht schon aus 
dem Gesagten hervor, daß es sich bei Glastüren zwischen 
zwei gleichmäßig gut beleuchteten Räumen hauptsächlich 
um eine Stimmungsfrage handelt. Zu ihrer Verglasung 
ein häßlich aussehendes Rauhglas zu nehmen, wie es 
häuflg geschieht, ist daher widersinnig, für die Wahl des 
Glases sollte die Erscheinung der Tür ausschlaggebend 
sein. Die meisten undurchsichtigen Gläser, fast alle ge- 
matteten, gekörnten, gewellten oder gesternten Glüser 
sind für das Auge unerfreulich. Auch die besten von 
ihnen erinnern noch an Schreibstuben. Man kommt über 
die Schwierigkeiten am leichtesten hinweg, wenn man 
durchsichtiges Glas nimmt und es mit Spannvorhängen, 
farbigen oder weißen, abblendet, Dadurch wird die ge- 
wünschte Undurchsichtigkeit herbeigeführt und doch eine 
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reizvolle, gemütliche Stimmung geschaffen, die zur Wohn- 
lichkeit des Raumes beiträgt. Eine Glastür gewinnt be- 
deutend an Eindrucksfähigkeit, wenn das Glas ziemlich 
weit herunter, etwa bis 30 bis 50 cm über den Boden, 
reicht. Selbstverständlich muß dann die untere Ver- 
glasung, wenn sie aus einer großen Scheibe besteht, in 
irgendeiner Form geschützt werden, etwa durch vorge- 
legte Messingstäbe. Eine Versprossung macht jedoch 
weitere Schutzmaßregeln überflüssig. 

Die Verbindungsmöglichkeit zweier aneinanderstoßen- 
der Zimmer wird üblicherweise durch breite Schiebetüren 
herbeigeführt. Für ihre Gestaltung kommt es darauf an, 
ob die Tür in geschlossenem Zustande die Verbindung ge- 
danklich aufrecht erhalten soll, oder ob man darauf kein 
Gewicht legt, vielleicht sogar das aufgeschnittene An- 
sehen der Zimmerwand vermeiden will. Im ersten Falle 
wird die Schiebetür verglast, im anderen ganz aus Holz 
gehalten. Hat das Zimmer Holzverkleidung an den Wän- 
den, so läßt sich die Schiebetüre so einfügen, daß sie ganz 
in der Wand aufgeht. Welche Lösung vorzuziehen ist, 
hängt vom Einzelfall ab. Es ist richtig, daß eine Woh- 
nung, in der alle Zimmer durch große Türen ineinander- 
gehen (die. berühmte „Zimmerflucht"), etwas Großräumi- 
gos, Freies, Offenes hat. Aber wie bereits früher erwähnt, 
leidet die Gemütlichkeit der einzelnen Zimmer unbedingt 
darunter, Namentlich solche Zimmer, in denen man sich 
sammeln und ruhig arbeiten will, wie etwa das Zimmer 
des Herrn, sollten lieber gegen die anderen völlig abge- 
trennt sein. 

Schiebetüren erfordern sauberste und gediegenste Arbeit 
und sorgfältigste Aufhängung. Sie müssen mühelos ver- 
schoben werden können, was ja nach Einführung der 
Kugellager keine Schwierigkeiten mehr macht, Durch 
eine Gegenzugvorrichtung läßt sich erreichen, daß, wenn 
der eine Flügel verschoben wird, der andere selbsttätig 
mitgeht, Eine unerwünschte Zugabe zur Schiebetür ist 
der unzugängliche Mauerschlitz, der selbstverständlich 
eine Ablagestelle für Staub bildet. Es ist auch schwierig, 
dem Auge den Einblick in den Schlitz völlig zu entziehen; 
zwar läßt sich dies in ganz geöffneten und ganz geschlos- 
senem Zustande erreichen, weil dann der für die Be- 
wegung notwendige Spielraum durch Türrahmenleisten 
geschlossen werden kann, in allen Zwischenstellungen 
jedoch ist der Schlitz sichtbar. Soll eine verglaste Schiebe- 
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tür Spannvorhänge erhalten, so ist bei der Bauart darauf 
zu achten, daß für diese der notwendige Platz geschaffen 
ist; geschieht dies aber, 80 verursacht die Anbringung 
auch keinerlei Umstände. 

Schiebetüren können in jeder Breite angelegt werden. 
Es ist auch eine Verbindung von Falttür und Schiebetür 
möglich, zu der zuweilen gegriffen werden muß, wenn die 
Öffnung sehr groß und für die Schlitztiefe wenig Platz ist. 
Die Breite der Schiebetür braucht, um eine Verbindung 
zweier Zimmer herbeizuführen, nicht so groß zu sein, als 
man sich gewöhnlich vorstellt. 

Im allgemeinen werden Türen im Wohnhause sehr viel 
häufiger zu breit als zu schmal angelegt. Die früher üb- 
liche Flügeltür ist anerkannt zwecklos, sie ist übrigens 
auch aus dem heutigen Hausbau ziemlich verschwunden. 
Das Unbequeme an ihr bestand darin, daß der eine alle 
Tage benutzte Flügel für eine gangbare Tür zu schmal 
war, der zweite Flügel aber selten geöffnet wurde, weil 
zwei Kantenriegel hantiert werden mußten, die in der 
Regel verquollen waren. Besser ist es, auf Flügeltüren 
ganz zu verzichten und sich mit der üblichen Türbreite 
von 90 cm bis zu 1 m (zwischen den Türfuttern gemessen) 
zu begnügen. Auch diese Breite braucht aber nicht ein- 
förmig durchgeführt zu werden. Sie ist sehr reichlich, 
für den Gebrauch genügen meist schon 80 bis 85 cm. Vor 
allem können die Türen zu Nebenräumen schmal sein, 
os ist sogar ein sehr gutes Mittel, die Bedeutung eines 
Raumes gleich durch die gewählte Türbreite kenntlich zu 
machen, So genügen für Aborte Türen von 55 bis 65 cm. 
Wie schmal Türen sein können, durch die man sich im- 
mer noch hindurchbewegen kann, das weiß jeder aus 
Schiffskabinen und Eisenbahnwagen. 

Die Breite der Türen ergibt sich vielmehr aus der Not- 
wendigkeit, Sachen durch sie hindurchtragen, als selbst 
hindurchgehen zu können. Das bezieht sich namentlich 
auf alle Türen, durch die von den Dienstboten Aufwarte- 
bretter getragen werden sollen, also z. B. auch auf die 
Terrassen- und Austritt-Türen. Bei diesen werden häufig 
Fehler dadurch begangen, daß, um die äußere Fenster- 
einteilung gleichmäßig durchzuführen, die einfache Breite 
eines Fensterflügels für dıe Tür angenommen wird. Eine 
solche in der Regel zu enge Tür gibt dann zu ständigen 
Klagen Veranlassung. 

Zwischen den einzelnen Zimmern Schwellen unter die 
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Türen zu legen, ist überflüssig, besonders in einem durch 
Sammelheizung erwärmten Hause, wo alle Zimmer gleich- 
mäßig warm sind. Schwellen hindern lediglich den Ver- 
kehr. Bei den nach außen führenden Türen ist dagegen die 
Schwelle eine unbedingte Notwendigkeit. Sie muß sogar 
wasserdicht gestaltet werden. Es genügt hier nicht, den 
üblichen einfachen Anschlag gegen eine Schwelle anzu- 
wenden, auch wenn man das untere Ende der Tür durch 
Wasserschenkel gegen den Schlagregen sichert. Die 
Schwelle muß vielmehr einen doppelten Falz erhalten und 
das etwa eindringende Wasser muß durch eine in der 
Schwelle nach außen führende Wasserrinne abgeleitet 
werden (Abb. 227). 


Abb. 227. Wassersichere Schwelle für 
eine doppelte Balkontür 

Die Wahl des Türbeschlages ist eine nicht unwichtige 
Angelegenheit. Messing- oder MRotgußdrücker und 
-schilder erfordern ständiges Putzen. Es ist üblich, zur 
Vermeidung des Putzens von blanken Messingtellen einen 
Lacküberzug anzuwenden. Dieser Lacküberzug hält je- 
doch an Türgriffen nicht stand, er greift sich bald ab, je- 
doch nur teilweise, wodurch der Türgriff unansehnlich 
wird. Geputzt kann er auch jetzt noch nicht werden, weil 
zum Teil der Lack noch vorhanden ist, Wer das Putzen 
vermeiden und gut aussehende Türgriffe haben will, 
wählt am besten schwarze Horndrücker, die sich zugleich 
auch wärmer und weicher anfassen als Metalldrücker. 
Sie sind nur etwas teurer, auch zerspringen sie leicht. 
Es ist ratsam, von vornherein eine Anzahl von Ersatz- 
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drückern zum Auswechseln bereitzuhal- 
ten. Das in England allgemein übliche 
Türblech gegen das Abgreifen der Türen 
führt sich jetzt auch in Deutschland 
mehr und mehr ein. Es braucht nur an 
dem aufschlagenden, nicht an dem zu- 
schlagenden Teil der Tür angebracht zu 
werden und muß genau an der Stelle 
sitzen, an der die Hand gewöhnlich an- 
greift, das ist ziemlich weit unterhalb 


des Schlüsselloches, Wird das Schutz- an am 
schild an einer anderen als dieser Stelle Abb, 226, Tür 
angebracht, so verfehlt es seinen Zweck, Schutzblech 
Um das Putzen dieses Schutzschildes zu 

vermelden, wählt man es am besten aus Glas oder Horn 
(Abb. 228). Der übertriebene Gebrauch von Messing und 
Bronze wird durch die Erfahrungen des Krieges in Zu- 
kunft wohl überhaupt etwas eingeschränkt werden. 

Tapotentüren worden häufig gewünscht, sind aber 
zwockwidrig, weil sich der Beschlag doch nicht verbergen 
läßt und die Kanten der Türe durch die Benutzung sich 
sehr bald abgreifen und unangenehm bemerklich machen. 
Eine Tür ist eine Tür und braucht als solche nicht verbor- 
gen zu werden. Sie in der Wand verschwinden zu lassen, 
ist nur bei Holzverkleidung der Wand auf natürliche 
Weise zu erreichen, 

Das Aufschlagen der Türen ist keine Angelegenheit, die 
dem Zufall überlassen werden darf. Für die Erscheinung 
ist es geraten, im selben Raum alle Türen entweder an 
der Innen- oder an der Außenseite der Mauer aufzuhän- 
gen, so daß entweder die Türen in der Ebene der Wand 
sitzen oder die Leibungen sichtbar sind. Vom Gebrauchs- 
standpunkte aus jedoch sind andere Erwägungen maß- 
gebend. Zunächst ist zu berücksichtigen, wo sich der nötige 
Platz für die Bewegung der aufgehenden Tür findet. Da 
es ferner eine gewisse Annehmlichkeit für den im Zimmer 
Sitzenden ist, auf den Eintritt eines anderen erst vor- 
bereitet zu werden, kann die nach innen schlagende Tür 
mit Leichtigkeit so aufgehängt werden, daß sie sich gegen 
den Sitzplatz hin dreht. Hierauf ist schon bei Betrach- 
tung des Schlafzimmers hingewiesen worden, Natürlich 
kann auch der Fall eintreten, daß das Gegenteil ge- 
wünscht wird, wie etwa, wenn in einem Arbeitsraum der 
Boaufsichtigende beim Eintritt sofort den ganzen Raum 
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übersehen will. Aus der Sonderbestimmung des Raumes 
heraus ist in jedem einzelnen Falle zu überlegen, ob die 
Tür außen oder innen angeschlagen werden, und ob sie 
nach links oder nach rechts aufgehen soll, Durch Vor- 
aussicht und Nachdenken können hier Vorteile erreicht 
werden, die für die Bequemlichkeit des Wohnens immer- 
hin nicht ohne Bedeutung sind. 

Es ist auch selbstverständlich, daß eine Tür nicht 
irgendwo, oder lediglich nach einer architektonischen 
Achse bestimmt, in der Mauer sitzen darf. Der beste Ort 
wird nach dem Gebrauch des Zimmers bestimmt. Vor 
allem spricht hier die Möbelstellung ein Machtwort, Auch 
hieraus ergibt sich die Notwendigkeit, schon beim 
ersten Entwurf mit der Stellung der Möbel zu rechnen. 

Fenster und gewöhnliche Zimmertüren werden vom 
Bautischler hergestellt, der sich vom Möbeltischler unter- 
scheldet. Sie sind mehr oder weniger Massenware, Türen, 
die zu einem besser ausgestatteten Zimmer gehören, wer- 
den im Zusammenhange mit der Wandverkleldung vom 
Möbeltischler gefertigt, sie stellen einen höheren Grad von 
Tischlerarbeit dar und sind entsprechend teuer. Es emp- 
fiehlt sich jedoch, auch bei den gewöhnlichen Zimmer- 
türen auf beste Arbeit zu sehen und z. B. die Füllungen 
aus abgesperrtem Holze zu nehmen, damit sich das Holz- 
work nicht bewegt. Besondere Sorgfalt ist auf die so- 
genannten Gehrungen, d. h. die schiefwinkeligen Fugen 
der zwischen Rahmen und Füllungen sitzenden Gesimse, 
zu verwenden, Bei schlecht gearbeiteten Türen klaffen 
diese bald auseinander, so daß man durchsehen kann, 
Um ein sauberes Aussehen und dichtes Schließen der 
Türen gegen die Türbekleidung hin herbeizuführen, wählt 
man lieber sogenannte überfälzte Türen, d, h. solche, die 
sich rings herum mit einem kleinen Ansatz auf die Be- 
kleidung auflegen, statt in einen Falz der Bekleidung zu 
schlagen, Im letzten Falle ist zwischen Tür und Be- 
kleidung stets eine Fuge zu sehen, im ersten nicht, 


39. Einiges über Wand, Fußboden 
und Decke 


Eine erschöpfende Behandlung der Ausbildung der den 
Wohnraum umschließenden Flächenteile, als welche Fuß- 
boden, die vier Wände und Decke in Betracht kommen, 
würde zugleich eine Gesamtdarstellung des Innenbaues 
sein, sie kann und soll hier nicht versucht werden. Es 
handelt sich lediglich um einige beim Hausbau täglich 
auftretende Fragen, die vorwiegend das Zweckdienliche 
und Nützliche betreffen. 

Zunächst muß betont werden, daß Fußboden, Wand 
und Decke, künstlerisch genommen, eine Einheit bilden, 
dergestalt, daß über die Wand nicht entschieden werden 
kann, ohne daß dadurch zugleich auch der Fußboden und 
die Decke beeinflußt werden und umgekehrt. Ein be- 
stimmtes Holz, eine bestimmte Farbe der Tapete oder des 
Stoffbehanges der Wand nötigen zum Beispiel zu einer 
dazu passenden Farbe des Fußbodens. Und ähnlich, wenn 
auch vielleicht nicht ganz so zwingend, ist die Abhängig- 
keit der Decke von der Wand, 

Für die Wand gibt es unendlich viele Möglichkeiten der 
Ausbildung, die im täglichen Leben vorzugsweise durch 
die Kostenfrage geregelt werden. Die Wand kann go- 
putzt und mit Leimfarbe gestrichen werden, sie kann ta- 
peziort, mit Ölfarbe gestrichen, mit Stoff bespannt oder 
mit Holz verkleidet werden, sie kann auch Fliesen oder 
Marmorbelag erhalten. Die massiven Wandverkleidun- 
gen (Fliesen, Glas, Steinplatten und Marmor) werden im 
allgemeinen nur in Vor- und Nebenräumen angewendet. 
Näheres über Wandfliesen ist in den Abschnitten über das 
Bad und die Küche gesagt. Für die Wohnräume kommen 
außer angestrichenem Putz üblicherweise Tapezierung, 
Stoffbespannung und Holzvertäfelung in Frage. Leim- 
farbenanstrich, die billigste Art der Wandbehandlung, 
färbt, wenn nicht die alleräußerste Vorsicht in der Leim- 
mischung und beim Aufbringen angewendet wird, stets 
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etwas ab, außerdem ist die Wandoberfläche empfindlich 
gegen die kleinste Beschädigung. Sonst aber hat Leim- 
farbenanstrich manche Vorzüge und ist viel besser als 
eine billige Tapete. Besonders einfach weiß gestrichene 
Räume nehmen sich stets sehr gut aus, Bilder und Möbel 
stehen vorzüglich darauf und der Anstrich kann mit 
Leichtigkeit öfter erneuert werden. Ölfarbenanstrich ist 
auch für bessere Wohnräume durchaus empfehlenswert. 
Er wird allgemein als sogenannter Wachsfarbenanstrich 
verwendet, mit welchem Wort nichts anderes gesagt ist, 
als daß dem letzten Anstrich etwas aufgelöstes Wachs bei- 
gemischt wird, das den Glanz vollständig beseitigt. Auf 
diese Weise nimmt der Anstrich eine matte, angenehme 
Oberfläche an, die gleichzeitig hart und zähe ist. Ölfarben- 
anstrich ist von sehr langer Haltbarkeit, abwaschbar, 
und als Wachsfarbenanstrich von angenehmer Erschei- 
nung. Ein kleiner Nachteil besteht bei Neubauten darin, 
daß er erst auf eine vollständig ausgetrocknete Mauer 
aufgebracht werden darf, da die Ölfarbe die Poren 
schließt und etwa vorhandene Feuchtigkeit in der Mauer 
zurückhält. Die Wände werden bei rasch in die Höhe ge- 
führten Häusern am besten erst nach einiger Zeit end- 
gültig gestrichen, Alle Wandanstriche können durch auf- 
schablonierte Kanten- oder Flächenverzierungen mit ein- 
tachen Mitteln gehoben und zu einer durchaus künstleri- 
schen Wirkung gesteigert werden. 

Die Farbe der Wände hängt vorzugsweise von don im 
Zimmer herrschenden Lichtverhältnissen ab. Sonnige, 
helle Räume können eher dunkle Wände erhalten als son- 
nenlose und wenig beleuchtete. Diese sollten unter allen 
Umständen ganz hell gehalten sein. Es ist ganz erstaun- 
lich, in welcher Weise die Farbe hier verbessernd oder 
verschlechternd einwirkt. Eine gute Regel ist, kalte Far- 
ben (blau, grün) nur in sonnigen Räumen zuzulassen, da 
gegen in sonnenlosen möglichst eine ganz warme Farbe 
(gelb, hellrot) zu wählen. 

Wer sich von tapezierten Räumen nicht trennen kann, 
der achte wenigstens darauf, daß er eine möglichst gute 
Tapete erhält, das heißt eine Tapete, die in echten Farben 
auf starkes Papier gedruckt ist, Freilich kostet eine gute 
Tapete ein Vielfaches der billigen Schundtapeten. Aber 
man berechne sich doch einmal, was das bei einem neuen 
Haus ausmacht. Eine noch so gute Tapete übt auf die 
Baukosten immer nur einen verschwindend geringen 
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Einfluß aus. An der Tapete ein paar Mark zu sparen, 
lohnt wirklich nicht, Statt dessen erlebt man es alle 
Tage, daß Bauherren sich nicht davon abbringen lassen, 
daß doch auch die Fünfundzwanzigpfennigtapete schon 
sehr nett sei und ihnen genüge. Nach einem halben 
Jahre sind die Farben weg. Der Bewohner kann sich dann 
über den Verlust der alten Farbenfreudigkeit dadurch 
trösten, daß sie hinter den Bildern noch vorhanden ist; 
will er aber Bilder und Möbel nur im geringsten ver- 
rücken, so ertönen schreiende Einsprüche. 

Nächst der Tapezierung kommt Stoffbespannung in Be- 
tracht. Sie ist wesentlich teurer als alle bisher aufgezähl- 
ten Wandbehandlungen, und sie hat außerdem noch den 
Nachteil, daß sich in Räumen, die mit Sammelheizung 
geheizt werden, an gewissen Stellen, da wo die sich stän- 
dig umwälzende Luft die Wand am stärksten berührt, 
dunkle Staubstreifen absetzen. Sie sind nur durch Abneh- 
men und chemisches Reinigen des Stoffes wieder zu entfer- 
nen. Nach ganz kurzer Zeit sind sie übrigens von neuem da. 
Wenn zwischen dem gespannten Stoff und der Putzwand 
ein Zwischenraum verbleibt, wird außerdem ein Staub- 
ablagerungsplatz geschaffen. Schließlich hält Stoffbeklei- 
dung Gerüche fest, was sie für Eßzimmer ungeeignet und 
auch für Schlafzimmer unerwünscht macht, Hiervon 
abgesehen, verleiht die Stoffbespannung dem Raum im- 
mer etwas ungemein Wohnliches und Behagliches. Für 
Festräume und anspruchsvolle Gesellschaftsräume ist sie 
kaum zu entbehren. . Sie wird hier meist als Füllung in 
einem architektonischen Rahmenwerk verwendet, wäh- 
rend sie in gewöhnlichen Wohnräumen die Wände voll- 
ständig zu überziehen pflegt. Im einen wie im anderen 
Falle können die einzelnen Bahnen aneinandergenäht und 
in großen Feldern verwendet oder die Stöße der einzeln 
angebrachten Streifen durch Holzleisten gedeckt werden. 
Stets werden Holzleisten als oberer und unterer Abschluß 
angebracht werden müssen, auch an den vorspringenden 
Ecken sind Deckleisten nötig, die dann auch entspre- 
chende Leisten an den zurückspringenden Ecken im Ge- 
folge haben. Als Stoff kommen in Betracht: Baumwolle, 
Jute, Leinen, Wolle, Seide; die Stoffe können einfarbig, 
durch Aufdruck gemustert oder mit Mustern gewebt sein. 
Auch hier, und hier erst recht, ist auf echte Farben Ge- 
wicht zu legen. Denn es handelt sich bei Stoffen um be- 
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deutendere Werte als bei Papiertapeten. Auffallender- 
weise wird von der Industrie, obgleich die Farbenfabriken 
in aufopfernder Arbeit für alle Webfasern echte Farben 
in beinahe allen Tönungen entwickelt haben, noch heute 
der bei weitem größte Teil aller Stoffe unecht gefärbt, 
Dies ist um so unverzeihlicher, als die echte Färbung mei- 
stens gar keine nennenswerten Mehrkosten verursacht 
(sie mag, wenn überhaupt, den Preis für das Meter um 
ein paar Pfennige erhöhen). Hier kann nur der feste 
Wille des Verbrauchers einem alten Schlendrian dadurch 
ein Ende machen, daß unnachsichtig Schadenersatzan- 
sprüche gestellt werden. Was die Muster anbetrifft, so 
hat die neuere künstlerische Bewegung eine gute Aus- 
wahl an gefälligen und eigenartigen Entwürfen geschaf- 
fen. Freilich müssen diese vorläufig noch in Sonder- 
geschäften gesucht werden, während der große Stoffmarkt 
noch überfüllt ist mit minderwertigen, in Farbe und 
Zeichnung gleich unerfreulichen Mustern. Was heute 
überhaupt noch fast ganz fehlt, sind großmustrige, stark 
wirkende Stoffe in neuerer Art für saalartige Räume. 

Neben Tapeten und Stoffverkleidungen werden hier und 
da noch andere Stoffe an der Wand befestigt, wie die s0- 
genannte Linkrusta (eine Tapete mit erhabener Verzie- 
rung, für die die Linoleumfabriken gute Muster auf den 
Markt gebracht haben), Leder und Ledernachahmung, ja- 
panische Matte, Holzgeflecht usw. Leder in der bekannten, 
mit reichen Zierformen bedeckten Art, mit Teilbemalung 
und Vergoldung ist herrlich, aber gehört zu den kostbar- 
sten Ausstattungsarten, die es gibt. Die sogenannte Leder- 
tapete ist meistens Ledernachahmung und der Linkrusta 
verwandt. Sie ist übrigens ein gediegener, jeder künst- 
lerischen Behandlung fähiger Stoff, Linkrusta selbst ist 
meist überverziert und wirkt, auf die Wand aufgeklebt, 
meist zu hart und unerfreulich, Japanische Matten sind 
zweckwidrig wegen der leichten Verletzlichkeit und der 
Staubansammlung im Geflecht. Geflechte aus Stroh, 
Rohr und Holz zeigen diese Nachteile in erhöhtem Grade, 
Noch nicht genügend gewürdigt ist die Bespannung mit 
grobfaseriger, sogenannter Hausleinwand, die dauerhaft 
ist, gut aussieht und der durch Schablonieren von Kanten 
oder Friesen oder durch Einfärben in irgendeiner Farbe 
zu einer sehr guten Wirkung verholfen werden kann. 
Sie ist der üblichen Jutebespannung überlegen, dabei viel 
billiger als diese. 
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Die früher so viel angewandte Stuckarbeit auf den 
Wänden, bestehend in regelmäßiger Feldereinteilung 
durch Leistenwerk und Gesimse, ist heute ziemlich außer 
Gebrauch gekommen. Ihre Wiederaufnahme für bessere 
Räume wäre ein Gewinn. Architektonische Einteilungen 
nötigen allerdings immer zu einer streng symmetrischen 
Aufstellung von Möbeln. Das wird für die Gebrauchsräume 
meistens als lästig empfunden. Die Behandlung der Wand 
als eine einfache große Fläche hat dem gegenüber ihre 
Vorteile. 

Die schönste, gemütlichste, leider zugleich aber auch 
kostspieligste Wandverkleidung ist die Holztäfelung. Sie 
gibt dem Zimmer einen hohen Adel, sie ist zugleich un- 
verwüstlich und anheimelnd, und der warme Ton des 
Holzes verleiht dem Raume eine Behaglichkeit, die auf 
keine andere Weise zu erreichen ist. Freilich sollte für 
Holztäfelung nur beste Tischlerarbeit verwandt werden. 
Es hat wenig Sinn, eine billige Ausführung aus nichtab- 
gesperrten, vielleicht nicht gehörig ausgetrockneten Holz- 
teilen zu wählen, um sich dann durch die nach kurzer 
Zeit klaffenden Fugen jede Freude verderben zu lassen. 
Überhaupt sei das hier von Tischlerarbeiten im allgemei- 
nen gesagt. Gerade hier sind die Preisunterschiede, je 
nach der Güte der Arbeit und des Holzes sehr groß, es ist 
aber letzten Endes immer am vorteilhaftesten, das Beste 
zu wählen. An Holzarten kommen für Wandverkleidung 
unter anderem in Betracht: Kiefer, Birke, Ulme, Esche, 
Eiche, Mahagoni, Kirsche, Birnbaum, Polisander.. Da- 
neben gibt es noch unendlich viele ausländische Sonder- 
holzarten, denen jedoch in Zukunft unsere guten einhei- 
mischen Hölzer nicht mehr nachgestellt werden sollten. 
Hinter der Täfelung bleiben die Wände unverputzt, 
da der Tischler die Felder viel besser auf der 
rohen Wand befestigen kann als auf der geputzten, Die 
Einteilung der: Täfelung kann entweder architektonisch 
sein, so daß die Wand nach klassizistischer Art etwa 
durch Pfeiler aufgeteilt ist, auf denen ein Gebälk und 
Hauptgesims ruht, oder es kann sich ein gleichförmiges 
Rahmen- und Füllungsmuster über die ganze Wand hin- 
spinnen. Auch hier hat die flächige Behandlung den 
Vorzug, daß sie den Benutzer in der Möbelstellung und 
Bilderaufhängung nicht bindet (Abb. 229). 

Die Oberflächenbehandlung der Holztäfelung ist ver- 
schieden. Mahagoni, Kirschbaum, Birke, Polisander und 


Abb. 229. Holzverkleldung der Wand in 
gleichmäßlger Einteilung 


ähnliche Hölzer werden meistens poliert, Eiche, Kiefer, 
Rüster meist nur gebeizt und in irgendeiner Welse so be- 
arbeitet, daß die Poren geschlossen werden. Neuerdings 
ist auch das Ausbürsten der weichen Holzteile üblich ge- 
worden, wodurch die Maserung erhaben hervortritt und 
eine vortreffliche Flächenwirkung erzeugt. Nur weichere 
Holzarten eignen sich hierfür, Eine besondere Stellung 
nehmen dıe gestrichenen Wandtäfelungen ein. Sie sind 
entweder gewöhnlicher Art (Bautischlerarbeit mit dem 
üblichen Ölfarbenanstrich) oder verfeinert, wie sie in 
besten Räumen angewandt werden. Im letzten Falle 
wählt man als Unterholz gewöhnlich nicht Kiefer, son- 
dern das maserungslose amerikanische Pappelholz, auch 
wird dem Streichen insofern eine ganz besondere Sorgfalt 
gewidmet, als nach jedem Anstrich die durch den Pinsel 
und durch Ungleichheiten in der Ölfarbe erzeugte Uneben- 
heit abgeschliffen wird; auch der letzte Anstrich wird so 
behandelt, daß er den Hochglanz verliert. Am meisten 
kommt der weiße Anstrich zur Verwendung. Bleiweiß 
färbt sich unter Abschluß von Licht gelb, was sich nament- 
lich hinter aufgehängten Bildern und an der Innenseite 
von Schränken in unangenehmer Weise erkennbar macht, 
Um diesen Übelstand zu vermeiden, sollte stets Zinkweiß 
als Farbe vorgeschrieben werden (zumal Bleiweiß giftig 
ist), Reines Weiß wird fast niemals verwendet, meistens 
wird eine Tönung ins Gelbliche oder nach Grau oder 
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Grün hin gewählt, um die Härte und Schärfe wegzuneh- 
men, 

Neuerdings ist eine Holzverkleidung auf den Markt ge- 
bracht, bei der dünne, fünffach verleimte Tafeln unmittel- 
bar auf die Wand aufgeklebt werden. Die Stöße werden 
mit Leisten verdeckt, Die Erfahrungen damit sind noch 
nicht abgeschlossen; die Gediegenheit einer getischlerten 
Täfelung erreicht eine solche Beklebung nie. 

Eines der wichtigsten Mittel zur Herbeiführung einer 
angenehmen Wirkung der Wand ist die gute Gliederung 
der Wandfläche. Es ist meistens unvorteilhaft, die Wand 
in mehr als zwei übereinanderliegende Streifen zu teilen. 
Die einzelnen Felder werden zu schmal und rauben 
sich gegenseitig die Bedeutung, die ganze Wand läuft 
Gefahr, kleinlich und unruhig zu wirken. Wenn es sich 
nicht gerade um außerordentlich hohe Räume handelt, 
führt die Zweiteilung am besten zum Ziele. Es ist vor- 
tellhaft, die beiden Wandteile in der Höhe wesentlich 
verschieden voneinander zu machen. Eine naheliegende 
Teilung ist die in ein bis zur Türhöhe oder etwas darüber 
hinausreichendes Unterteil und ein als Fries behandeltes 
Oberteil (Abb. 290), eine in der jetzigen Innenkunst sehr 
beliebte Teilung. Die untere Wand kann dabei gestrichen, 
tapeziert, mit Stoff bespannt oder mit Holz verkleidet sein, 
der Fries bleibt meistens weiß stehen, wie die Decke, oder 
zeigt Bemalung oder irgend eine farbige oder körperliche 
Behandlung, Die Trennung zwischen Wandteil und Fries 
wird meistens durch eine Holzbilderleiste herbeigeführt, 
die zur Aufnahme von verrückbaren Haken für Bilder be- 
stimmt ist. Eine solche Bilderleiste sollte nie versäumt 
werden anzubringen, sei es an dieser Stelle oder, bei an- 
derer Wandteilung, weiter oben, um das Zernageln der 
Wände ein für allemal zu beseitigen. Sie wird auf Dübel 
befestigt, die vom Maurer in die Wand eingelassen worden 
sind (Abb.231). Um Bilder aufzuhängen, bedient man sich 
eines im Eisengeschäft käuflichen Hakens, der in die 
Kimme am oberen Ende der Leiste eingreift und hier 
seinen Halt findet. Die Bilder hängen dann leicht nach 
vorn über, was für ihre Wirkung eher vorteilhaft ist. 
Wer dies nicht leiden mag oder von der Bilderleiste über- 
haupt loskommen möchte, kann heute auch einen be- 
sonderen Wandhaken kaufen, der mit einem nähnadel- 
starken Nagel in der Wand befestigt wird und nur ein 
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Abb. 250. Wandeintellung mit Unterwand, Abb, 231. Bilderleiste 
Bilderleiste und Fries 


verschwindend kleines, kaum bemerkbares Loch im Putz 
hinterläßt. 

Die Einteilung der Wand in Unterteil und Fries hat 
den Vorzug, das Zimmer gemütlich erscheinen zu lassen, 
indem gewissermaßen der im Bereich des Menschen be- 
findliche Zimmerteil als Hauptteil des Raumes gekenn- 
zeichnet und dem Raume so das Strenge und Großartige 
genommen wird, das sehr hohe Räume häufig haben. Der 
Fries ist in seiner leichteren Behandlung gewissermaßen 
schon ein Teil der Decke. 

Die Einteilung eignet sich jedoch nicht für Zimmer, in 
denen größere Bilder aufgehängt werden sollen. Diese 
würden, wenn sie auf dem unteren Wandteile Platz fin- 
den sollten, zu niedrig hängen, wenn sie aber über den 
unteren Wandteil hinausträten, durch Überschneidung 
den ganzen Grundgedanken der Zimmerausbildung zer- 
stören. Die Möglichkeit des Hängens großer Bilder wird 
im allgemeinen heute zu wenig bedacht. Man sollte in 
einem größeren Hause immer mindestens ein, besser 
aber zwei Zimmer für das Aufhängen von Tafelbildern 
einrichten. Eine Brüstungstäfelung von 90 cm bis 130 cm 
Höhe mit darüberbefindlicher ungeteilter Wand kommt 
dem Bedürfnis gut entgegen (Abb. 232), noch besser aber 
ist eine ganz unbehandelte, von der Fußleiste bis zur 
Dockenkehle gleichmäßig durchlaufende Wand. Die Bil- 
derleiste wird dann ganz oben angebracht und mit dem 

bergangsgesims zur Decke passend verarbeitet. 
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Abb. 232. Wandeinteilung m. Holzverkleidung 
in Brüstungshöhe 


Die Überleitung der Wand in die Decke erfordert be- 
sondere Maßnahmen und ist auch in der gesamten Innen- 
kunst der Vergangenheit zum Gegenstande architekto- 
nischer Kennzeichnung gemacht worden, Allerdings wer- 
den die großen, früher üblichen Deckenkehlen (Vouten) 
mit ihrem reichen Schmuck in der heutigen Innenkunst 
nicht mehr allzu häufig verwendet, Die Überführung ist 
jetzt leichter und anspruchsloser, Der Schmuck des Über- 
gangsgliedes muß in einem gewissen Verhältnis zur Wand 
sowohl wie zur Deckenausbildung stehen. Es ist jedoch 
auch möglich, den Fries ohne jede Gesimsbildung in die 
Decke überzuführen. Bei solcher ganz schmucklosen Be- 
handlung kann die einspringende Ecke ausgerundet wer- 
den, was eine gewisse Weichheit erzeugt und die Zu- 
sammengehörigkeit von Fries und Decke betont, Auch 
der Übergang der Wand in den Fußboden verlangt eine 
Kennzeichnung. Sie erfolgt meistens durch die Fußleiste, 
die sehr verschieden hoch (etwa von 5 cm bis 35 cm) ge- 
bildet werden kann. 

Bei einfach geputzten, gestrichenen, auch tapezierten 
Räumen empfiehlt es sich, alle vorspringenden Mauer- 
ecken mit einer Holzleiste zu verkleiden. Eine solche ein- 
fache, ganz schmale und nur wenig vorspringende Leiste 
löst die Aufgabe, die Ecke gegen Beschädigung zu schüt- 
zen, welt besser als die bekannten, in den Putz eingelegten 
Bisenecken, die immer als Fremdkörper in die Erschei- 
nung treten und ein hartes Aussehen haben. Im Gegen- 
satz zu ihnen ist die Holzleiste gewissermaßen ein natür- 
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licher Teil der Raumausstattung, sie setzt sich unten 
folgerichtig auf den Vorsprung der Fußleiste auf und 
endet oben ebenso natürlich unter dem Vorsprung der 
Bilderleiste (Abb. 233) oder des Übergangsgesimses nach 
der Decke. Es empflehlt sich, diese Eckleisten ebenso zu 
streichen wie die Fußleiste und die Bilderleiste. Sind die 
Türen im Hause weiß gestrichen, so werden am besten 
auch alle Leisten weiß gehalten. Die farbigen Flächen 
der Wand werden dann durch die Leisten sinnfällig ein- 
gerahmt und die Wand erhält auf einfachste Art eine ge- 
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Abb. 233. Bekleidung der 
vor- und rûckspringenden 
Ecken mit Holzleisten 
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fällige Gliederung. Um bei weiß gestrichenen Fußleisten 
die Beschädigung des Anstriches beim Reinigen des Fuß- 
bodens zu vermeiden, kann eine kleine flache, etwa 3 cm 
hohe Leiste am unteren Ende vorgenagelt werden, die 
aus dem Holze des Fußbodens besteht. Die weiße Farbe 
der Fußleiste ist aber deshalb von Wichtigkeit, weil sie 
abgesehen von der folgerichtigen Fortsetzung des Farben- 
gedankens der weißen Türen, die Wand vom Fußboden 
klar trennt. In Nutzräumen, wie Küchen, Bädern usw., 
wo Wand und Fußboden mit Fliesen verkleidet sind, 
wird auch die einspringende Ecke zwischen beiden mei- 
stens ausgerundet, wofür besondere runde Fliesen zur 
Verfügung stehen (Abb. 234). In untergeordneten Räumen 
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mit Zementfußboden kann die Ecke in 
Zement ausgerundet werden. 

Während sich eine sorgfältigere 
Ausbildung der Wand schon daraus 
ergibt, daß hier meistens das Bestre- 
ben nach Farbe vorliegt, macht sich 
für die Decke, die in einfachen Räu- 
men fast immer weiß bleibt, eine be- 
sondere Behandlung nicht gebieterisch 
geltend, Selbst gute Wohnräume 
kommen nach heutiger Auffassung 
mit einer glatt geputzten und weiß 
gestrichenen Decke aus. Man wird 
dann aber auf eine glatte Oberfläche 
halten, die durch einen Überzug Abb.234.Ausrundung 
von einem Gipskalkgemenge herge- der Ecke zwischen 
stellt wird. Der altgewohnte Kalk- Wand und Fußboden 
putz erfüllt verfeinerte Ansprüche durch einegerundete 
kaum. In unseren westlichen Nach- Filese 
barländern ist es denn auch längst 
zur Gewohnheit geworden, für bessere Wohnräume 
den glätteren Gipsputz anzuwenden, auch in oin- 
zelnen Gegenden Deutschlands ist er eingebürgert. Wenn 
auf Gipsputz verzichtet wird, müssen zum mindesten alle 
freibleibenden Putzteile des Zimmers, also sämtliche 
Decken und Friese, ebenso aber auch die etwa mit Leim- 
oder Ölfarbe zu streichenden Wände durch Abreiben mit 
Filz geglättet („gefilzt“) werden. 

Die vor zwanzig Jahren üblich gewesene lebhafte Be- 
malung der Decke ist jetzt einer Schmucklosigkeit ge- 
wichen, die oft an völlige Entsagung grenzt. Es wäre zu 
wünschen, daß die Decken wieder etwas lebhafter behan- 
delt würden, Ausschmückungsmittel stehen dafür genug 
zur Verfügung, sei es durch Malerei, sei es durch körper- 
lich hervortretenden Schmuck, sei es durch eine Verbin- 
dung von beidem. Bei der Ausschmückung der Decke sind 
wieder die zwei Möglichkeiten gegeben, entweder die 
Decke architektonisch einzuteilen, oder ein Netz vollstän- 
dig gleichen Zierates über sie hinwegzuspinnen (Abb, 235 
und 236). Hier stehen der architektonischen Art keine 
Zweckmäßigkeitsbedenken gegenüber, doch führt auch das 
Flächenmuster zu guten Wirkungen (Abb. 147, S. 207). 

Bei Deckenmalerei ist die einfachste Art die Scha- 
blonierung, die höhere Form die freie Pinselarbeit, Es 
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Abb. 235. Architektonische Ein- Abb. 236. Netzartig verzierte 
teilung einer Decke Decke 
kann auch eine Verbindung beider eintreten. Bei körper- 
lich hervortretendem Schmuck kommt entweder die An- 
setzung vorher gegossener Gipsstücke oder die sogenannte 
freie Antragearbeit in Frage. Auch die angesetzte Stuck- 
arbeit kann durchaus künstlerischer Art sein, es werden 
bei ihr die sich wiederholenden Teile vorher modelliert 
und zur Verbilligung in Formen gegossen. Bei der An- 
tragearbeit handelt es sich dagegen um Schmuck, der an 
Ort und Stelle von Hand angetragen wird. Es ist selbat- 
verständlich, daß die Antragearbeit die bessere Art ist. 
Die meistausgeführten Stuckdecken gehören indessen 
der erstgenannten Klasse an. Bei den Schmuckdecken der 
alten Kunst ist sehr oft Stuck und Malerei zusammen 
verwendet. Die herrlichen Decken der italienischen Re- 
naissance sind nleistens bamalte Stuckdecken, während 
die nordische alte Kunst die Holzdecke bevorzugte, jedoch 
auch diese gern farbig behandelte. Das Verlangen nach 
sichtbaren Holzbalkendecken kann heute nur noch künst- 
lich erfüllt werden, da die Baupolizei aus Feuersicher- 
heitsgründen das Verputzen der tragenden Deckenbalken 
verlangt. Sie gestattet jedoch die Anbringung von Holz auf 
dem Putz. Die heutigen Holzbalkendecken zeigen demzufolge 
nicht die wirklich tragenden Deckenbalken, sondern be- 
stehen aus Scheinbalken, die auf den Putz aufgesetzt sind. 
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Hier sel ein Wort über die Anbringung von Wand- und 
Deckenschmuck im Wohnraume überhaupt gesagt. Auch 
von ihm gilt das, was schon weiter vorn über die Aus- 
stattung der Wohnung mit beweglichen Kunstwerken her- 
vorgehoben worden ist. Schmuck ist eine erwünschte 
Zutat, aber er ist nicht nötig. Ein Raum kann ebensogut 
bestehen ohne Stubenmalerei und Ausschmückung durch 
Stuck. Wo aber Schmuck angewendet wird, sollte er 
gut sein, das heißt von einer künstlerisch geschulten Hand 
herrühren. Erst dadurch wird er würdig, den Raum des 
gebildeten Menschen zu zieren, der sich nicht mit schlech- 
ter Kunst zufrieden geben kann, ebenso wie er sich nicht 
an Leierkastenmusik erquickt. Es ist besser, die gesamte 
Malerei in einem Raume auf ein paar kleine, von einem 
Künstler gemalte Füllungen zu beschränken, als die ganze 
Decke oder einen um alle Wände laufenden Fries mit 
schlechter Stubenmalerei zu bedecken. Für ein mit Sorg- 
falt ausgebildetes Haus verlohnt es sich stets, ein paar 
tausend Mark für Heranziehung eines Künstlers einzu- 
setzen, der im Einvernehmen mit dem Architekten in den 
besseren Räumen für einigen malerischen oder körper- 
lichen Schmuck sorgt. Auch für schablonierte Kanten, 
Foldereinteilungen und Füllungen reicht der gewöhnliche 
Stubenmaler nicht aus, es sei denn, daß er nach genauen 
künstlerischen Entwürfen iurbeite, 

Einfacher als die Behandlung der Wand und der Decke 
stellt sich im Wohnhause die Ausbildung des Fußbodens 
dar. In Wohnräumen wird der Boden meistens mit Holz 
belegt, jedoch kann die Art der Ausbildung des Holz- 
bodens je nach der Gediegenheit und dem Grade der An- 
sprüche die denkbar verschiedenste sein. Der Boden kann 
aus langen Dielen oder aus kurzen Holztellen (sogenann- 
ten Stäben) zusammengefügt sein. An Holz kommt in 
Frage: Kiefer, amerikanische Gelbkiefer (Pitchpine), 
Eiche und in Sonderfällen jede andere Holzart, Dielen- 
fußboden wird unmittelbar auf die Deckenbalken genagelt, 
der aus Stäben bestehende Boden erfordert jedoch eine 
Unterlage aus gewöhnlichen Brettern, auf die er befestigt 
wird. Es ist also bei Stabfußboden stets ein doppelter 
Belag vorhanden. Dieser Boden, der häufig Parkettfuß- 
boden genannt wird, wird heute für die Wohnräume bes- 
serer Häuser am häufigsten verwandt, Wirklicher Par- 
kettfußboden besteht genau genommen aus in sich ver- 
leimten Tafeln, die ebenso wie die Stäbe des Stabbodens 
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Abb, 237—239. Muster für Stabfußboden 


auf eine Unterlage, den Blindboden, gelegt werden. Der 
Preisunterschied der verschiedenen Holzfußböden ist sehr 
bedeutend. Dielenfußboden kostete vor dem Kriege das 
Quadratmeter etwa 4 M., eichener Stabfußboden etwa 
9 M. (ohne Blindboden), Parkettfußboden nicht unter 
20 M. Die Stab- und Parkettfußböden werden im Gebrauch 
gebohnt, das heißt mit Wachs abgerieben, wodurch sie 
eine vollständig glatte Oberfläche erhalten. Da bei go- 
bohntem Holzfußboden stets die Naturfarbe des Holzes er- 
halten bleibt, ist es nötig, von vornherein darauf zu ach- 
ten, daß die Holzfarbe mit der Wandbekleidung im Ein- 
klang steht. Hat die Wand zum Beispiel eine Täfelung in 
Mahagoni oder Polisanderholz, so steht eichener Stab- 
fußboden nicht gut dazu, Man kann dann Rotbuche 
wählen, die eine angenehme warme Färbung hat; Voraus- 
setzung ist dabei, daß die Stäbe möglichst klein sind, weil 
sich Buchenholz leicht wirft. Auch Mahagoni, Polisander, 
Wassereiche sind geeignet. Für die Musterung des Stab- 
bodens sind viele Möglichkeiten gegeben (Abb, 237 bis 239); 
man wird es also immer in der Hand haben, sie der son- 
stigen künstlerischen Ausbildung des Zimmers anzupas- 
sen, In der Regel sind die Zuschläge für einen gemuster- 
ten Stabfußboden, selbst wenn für das Muster noch ein 
zweites Holz herangezogen wird, so gering, daß sie bei der 
Entscheidung, ob ein solcher an Stelle des gewöhnlichen 
Fischgrätenmusters angewandt werden solle, kaum ernst- 
lich ins Gewicht fallen. 

Schwieriger wird die Fußbodenfrage für solche Räume, 
in denen der Boden naß abgewaschen werden soll. Ge- 
bohnter Stabfußboden kann nicht verwandt werden, nicht 
gebohnter Stabfußboden ist unansehnlich. Das nächst- 
liegende Aushilfmittel ist gestrichener Dielenfußboden. Er 
ist, wie schon früher gesagt, unzweckmäßig deshalb, weil 
sich die Ölfarbe an den viel begangenen Stellen bald ab- 
tritt und öfter ein Neuanstrich erforderlich wird. Sehr 
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häufig wird deshalb statt des Ölfarbenanstriches eine 
Öldurchtränkung oder eine Naturbeizung mit Firnis- oder 
Lacküberzug verwendet. Der Lacküberzug hat das Be- 
denkliche, daß er an den viel begangenen Stellen kleine 
Risse bekommt und dadurch schmutzig und rauh wird, 
Bei einem nicht deckend gestrichenen Fußboden bleibt die 
Maserung sichtbar, die Dielen müssen daher möglichst 
astrein sein. Astreinheit empfiehlt sich auch im allge- 
meinen schon deshalb, weil in astreichem Holze eine ver- 
schiedene Abnutzung der festen und weichen Teile eintritt. 

Unbedingt ist der Linoleumbelag der beste abwaschbare 
Fußboden, Auch liefert die’ deutsche Linoleumindustrie 
das beste Material in den denkbar besten Mustern und 
Farben. Aber viele vermögen sich wegen der schon an 
anderer Stelle erwähnten unangenehmen Seiten mit Li- 
noleum nicht zu befreunden. 

Wo man die Farbe des Fußbodens, sei es durch An- 
strich oder durch Linoleumbelag, in per Hand hat, ist es, 
um den erwünschten Einklang mit der Wändfläche herzu- 
stellen, ein guter Plan, Wand und Fußboden in demselben 
Ton zu halten. Die vielleicht gefürchtete Eintönigkeit er- 
weist sich später, wenn erst der reichliche, lebhafte und 
bunte Inhalt an Möbeln, Decken, Teppichen usw, in das 
Zimmer gelangt, als wahrer Segen für die Ruhe und Ein- 
heitlichkeit, auf die es doch schließlich bei der guten 
Wirkung eines Zimmers ankommt, 


Teppichbelag des ganzen Zimmers wird in Deutschland 
noch nicht so häufig angewendet, wie in den westlichen 
Nachbarländern, deren längerer Reichtum hier mitspricht, 
In Deutschland beschränkt sich der Teppichbelag meistens 
auf lose einzelne Teppiche oder einen großen Mittelteppich, 
Es läßt sich aber nicht leugnen, daß Zimmer, die ganz 
und gar mit Teppichen ausgelegt sind, einen außerordent- 
lich behaglichen, warmen Eindruck machen. Wie schon 
früher gesagt, sind die gesundheitlichen Bedenken, seit- 
dem es Staubsaugevorrichtungen gibt, nicht mehr in dem 
Grade vorhanden wie ehedem, 

Die Art der Verbindung des Fußbodenbelages mit der 
Zwischendecke ist zwar eine rein bauliche Angelegenheit, 
es können sich aus ihr aber unter Umständen gewisse Un- 
annehmlichkeiten für den Bauherrn ergeben. Einen holz- 
losen Fußboden auf eine holzlose Zwischendecke, einen 
Holzbelag auf eine hölzerne Zwischendecke zu legen, 
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ist natürlich eine sehr einfache Sache. Die Schwierig- 
keiten beginnen aber, wenn, wie es zuweilen vorkommt, 
holzloser Fußboden auf eine Holzzwischendecke, und, wie 
es alltäglich ist, Holzfußboden auf eine holzlose Zwischen- 
decke verlegt werden muß, In beiden Fällen widerstreilen 
sich die Eigenschaften der Baustoffe, eine innige Ver- 
bindung ist nicht möglich, Das Verlegen von festem 
Boden auf Holzunterlage sollte überhaupt vermieden wer- 
den, denn Räume, die festen Fußbodenbelag erfordern, 
müssen sinngemäß auch eine feste Decke erhalten. Nur 
bei nachträglichem Einbau von Büdern, Waschküchen 
usw, ist man gezwungen, einen harten, wasserundurch- 
lässigen Boden auf die Holzdecke zu verlegen. Es muß 
dann durch eine trennende Schicht der verschiedenen 
Ausdehnung beider Baustoffe Rechnung getragen werden, 
Holzlose Decken werden neuerdings auch für den Wohn- 
hausbau immer häufiger angewendet. Viele Bauherren be- 
stehen auf dieser Forderung, weil sie die Ausführung für 
gediegener halten als eine Holzdecke, Es ist richtig, 
daß die Feuersicherheit einer holzlosen Decke die einer 
Holzbalkendecke übersteigt, Diesem Vorteil steht aber 
die überaus große Hellhörigkeit der holzlosen Decke ge- 
genüber, die für den Bewohner zur Qual werden kann. 
Sie ist so groß, daß man Tritte durch zwei Stockwerke 
hört, und der Schall wird sogar in Zimmer übertragen, 
die nicht unmittelbar unter der Stelle liegen, wo das 
Geräusch verursacht wird. Diesen Übelstand zu beseitigen, 
sind neuerdings vielfache Versuche gemacht worden. Be- 
währt haben soll sich eine 4 cm starke, auf die holzlose 
Decke aufgebrachte Schicht von ausgeglühtem Sand, in 
die die Fußbodenlager ohne Verbindung mit den Wänden 
und der Unterdecke, also gewissermaßen frei schwebend, . 
aufgelegt werden. Soll Linoleumbelag Verwendung fin- 
den, so muß auf die Sandschicht zunächst eine Gipsestrich- 
schicht, ebenfalls frei schwebend, aufgebracht werden. 
Dio feste Decke nötigt also zu sehr umständlichen Maß- 
nahmen. Wird Holzfußboden mit Hilfe von Mauer- 
haken mit der festen Decke verbunden, so gesellt sich zu 
dem Nachteil der Hellhörigkeit das häufige Knarren. Es 
rührt daher, daß die Eisenhaken allmählich locker werden 
und sich dann an der steinernen Umgebung reiben. Nur 
äußerste Sorgfalt im Verlegen und Befestigen der Fuß- 
bodenlager kann spätere Belästigungen vermeiden. 
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40. Behaglichkeit und Gesundheit 
im Hause 


Die Begriffe „Komfort und Hygiene“, das heißt die An- 
forderungen, die sich auf Behaglichkeit und Gesundheit 
im Hause richten, bilden heute den Angelpunkt, um den 
sich aller Fortschritt im Hausbau dreht. Sie sind 
trotzdem erst in neuerer Zeit in den Wohnungsbau einge- 
führt worden, die Wohnung früherer Jahrhunderte war, 
mit heutigen Augen gesehen, von ihnen ziemlich un- 
berührt. 

Beide Begriffe greifen stark ineinander über, Es handelt 
sich um eine umfangreiche Gruppe von Vorstellungen, 
die alles umfaßt, was sich auf Bequemlichkeit, Wohl- 
gefühl, Zuträglichkeit und Annehmlichkeit des Wohnens 
bezieht. Wenn man einen Unterschied zwischen den Be- 
griffen Behaglichkeit und Gesundheit aufstellen wollte, 
so ließe sich vielleicht sagen, daß die Behaglichkeit mehr 
das Wohlfühlen, die Gesundheit mehr das Wohlbefinden 
des Menschen angehe. Man kann sich nun zwar nicht 
wohl fühlen, wenn man sich nicht wohl befindet, das heißt 
gesund ist, allein das Gesundsein ist ein mehr oder weni- 
ger unbewußter Zustand. Und gleichlaufend gibt es auch 
gewisse Einrichtungen im Wohnungsbau, die gesund- 
heitlich sind, ohne dem Bewohner fühlbar zu werden, und 
die sich nur dann bemerkbar machen, wenn sie nicht in 
Ordnung sind. 

Nicht unerwähnt darf hier bleiben, daß auch die Frage 
der geschmacklich guten Ausbildung des Hauses in das 
Gebiet des Behagens und der Gesundheit hineinspielt. Für 
empfängliche Gemüter sind geschmackvoll ausgebildete 
Räume eine Quelle täglicher Freude; sie tragen demgemäß 
nicht nur zur Steigerung des Wohlbehagens, sondern im 
weiteren Sinne auch zum Wohlbefinden bei, während dje 
Entfaltung von Ungeschmack ihnen eine beinahe körper- 
liche Pein verursacht. 

Bei der Beförderung von Behagen und Gesundheit im 
Hause handelt es sich um Einzelheiten wie Zuführung der 
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Sonne in das Haus, Öffnung aller Wohnräume für Luft und 
Licht, Sorge für die Erwärmung in der kalten und für 
die Abkühlung in der warmen Jahreszeit, Schutz vor 
rauhen Winden, Verhinderung von Feuchtigkeitsbildung, 
Erleichterung der Sauberhaltung der Wohnung, Schaffung 
von Räumen für die ‚einwandfreie Aufbewahrung der 
Nahrung, Verhütung übler Gerüche und gesundheitsschäd- 
licher Gasbildungen, Ausschließung gegenseitiger Störun- 
gen der Bewohner, Verhinderung der Hellhörigkeit, zu- 
trägliche und bequeme Verbindung der einzelnen Zimmer 
und Zimmergruppen untereinander, Sonderung der Le- 
benskreise der Dienstboten und der Herrschaft, Ermög- 
lichung eines mühelosen Meldedienstes im Hause, Schutz 
des Hauses vor Feuer-, Blitz- und Diebesgefahr. Es ist 
aus der Aufzählung sofort klar zu ersehen, daß die Haupt- 
gesichtspunkte bereits bei der Gesamtanlage des Hauses 
berücksichtigt werden müssen. Die Zuführung von Sonne, 
Licht und Luft ist hauptsächlich eine Grundrißfrage, ge- 
nau so wie es die richtige Verbindung und Trennung der 
einzelnen Zimmergruppen, die Schaffung von guten Vor- 
ratsräumen, die Vorsorge für die Trennung der Lebens- 
kreise von Dienstboten und Herrschaft, die Verhinderung 
von Geruch- und Geräuschübertragungen, zum Teil selbst 
die Feuer- und Diebessicherheit ist. Die Beachtung dieser 
Gesichtspunkte ist die wichtigste Arbeit beim ersten Ent- 
wurf des Hauses, sie müssen die gestalteonde Hand des 
Architekten von Anfang an leiten. Ist das nicht der Fall, 
so können keine späteren Sondereinrichtungen, keinerlei 
Maschinen und Hilfsmittel das einmal Versäumte nach- 
holen. Aber, unbeschadet der ersten entwurflichen Vor- 
sorge bleibt doch eine Reihe von Sondereinrichtungen, 
zu treffen übrig, die dem Behagen und der Gesundheit 
dienen, Sie fallen in das Gebiet des Ausbaues des Hauses 
und erstrecken sich einmal auf solche Einrichtungen, die 
vorwiegend gesundheitlicher Art sind, wie Beleuchtung, 
Lüftung, Erwärmung, Wasserzu- und -ableitung, Abhal- 
tung von Feuchtigkeit, und auf solche Anlagen, die haupt- 
sächlich der Bequemlichkeit dienen, wie Aufzüge, Klingel- 
leitungen, Haustelegraphen, Staubsaugevorrichtungen, 
elektrische Türöffner, 

Auch ein Teil der besonderen Einrichtungen ist schon 
früher behandelt, so namentlich Bäder und Aborte, in 
den Asbehnitten 23 und 24 (S. 230 u. f.). 
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41. Beleuchtung und Lüftung 


Von der natürlichen Beleuchtung, d. h. der Zuführung 
von Sonne und Tageslicht in die Rüume des Hauses ist in 
den Abschnitten über die Stellung des Hauses auf dem 
Grundstück und über die Fenster ausführlich die Rede ge- 
wesen. Es bleibt nur ein Wort über die künstliche Be- 
leuchtung zu sagen. Ziemlich allgemein wird diese heute 
durch eine Sammelanlage herbeigeführt, sei es durch 
elektrisches Licht oder durch Gas. Dabei ist das elek- 
trische Licht im Begriff, das Gas zu verdrängen. Und mit 
Recht. Denn, wenn auch zugegeben werden muß, daß das 
Gaslicht durch Einführung des Glühstrumpfes in seiner 
Wirksamkeit plötzlich um ein Vielfaches gesteigert 
worden ist und nach dieser Richtung hin in erfolgreichen 
Wettbewerb mit dem elektrischen Licht treten kann, so 
bleiben doch an der Gaszuführung in die Räume immer 
starke Bedenken haften. Jede Gasflamme verschlechtert 
ständig die Atmungsluft des Menschen durch Kohlensäure- 
zuführung. Bei Undichtwerden einer Leitung oder, wenn 
aus Versehen ein Gashahn offen gelassen oder zufällig, 
etwa durch Anstreifen der Kleider, geöffnet worden ist, 
entsteht nicht nur eine hohe Brandgefahr für das Haus, 
sondern, was noch weit schlimmer ist, eine Vergiftungs- 
gefahr für die Bewohner, Besonders verdächtig ist Gas in 
Schlafzimmern. In wachem Zustande des Menschen ist 
der üble Geruch des entströmenden Gases noch ein War- 
ner, im Schlaf fällt diese Warnung fort. Man sollte 
deshalb grundsätzlich auch in solchen Häusern, in denen 
elektrisches Licht nicht vorhanden ist, Gaslicht niemals in 
die Schlafzimmer legen, sich vielmehr dort mit Öllumpen 
oder Kerzenlicht behelfen. Aus der Möglichkeit des un- 
gewünschten Ausströmens von Gas geht auch hervor, daß 
die beliebte gemischte Anlage, bei der teils Gas- und teils 
elektrisches Licht verwendet wird, ihre Bedenken hat. 
Wird überhaupt Gas in die Wohnung eingeführt, so ist 
der üblen Einwirkung des Gases auch der Boden bereitet. 
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DE EME E TA T AET 


Wo elektrisches Licht zu erlangen ist, sollte man lieber 
gleich alle Räume des Hauses elektrisch beleuchten und 
eine größere Sparsamkeit dadurch zu erreichen suchen, 
daß jede Lampe gleich nach dem Gebrauch wieder ausge- 
schaltet wird. Elektrisches Licht bildet keinerlei Ver- 
brennungsgase und es ist so gut wie keine Feuersgefahr da- 
mit verbunden, Man hört häufig den Wunsch äußern, 
elektrisches Licht zwar in den Wohn- und Schlafzimmern, 
dagegen Gaslicht in untergeordneten Räumen, wie Wirt- 
schaftsräumen, Speisekammern, Vorratsräumen, Keller- 
und Bodenräumen anzubringen, angeblich weil Gas- 
licht für diese Räume gut genug sei. Dabei wird ver- 
gessen, daß elektrisches Licht infolge der Bequemlichkeit 
des raschen Ein- und Ausschaltens gerade für Räume, die 
meistens nur auf ein paar Augenblicke betreten werden, 
das allein Richtige ist. Höchstens wäre das Gas noch für 
Räume, in welchen Dienstboten dauernd arbeiten, wie für 
die Küche, die Waschküche, die Plättstube, das Leute- 
zimmer das geeignete Licht, denn es ist richtig, daß 
Dienstboten das Gebot des Sparens leicht übertreten. Aus 
diesem Grunde mag man auch geneigt sein, elektrisches 
Licht in den Müdchenschlafzimmern zu vermeiden. Aber 
auch wenn man dies tut, sollte man sich hier doch von 
Ei fernhalten, eben weil es sich um Schlafzimmer han- 
elt. 

Die Art der Beleuchtung durch elektrisches Licht hat 
in letzter Zeit eine grundsätzliche Wandlung erfahren 
durch die Einführung der Metallfadenlampe. Hier ist 
plötzlich dem elektrischen Licht dieselbe Verbesserung zu- 
teil geworden, die seinerzeit dem Gaslicht durch Ein- 
führung der Auerglühstrümpfe widerfuhr, die Leuchtkraft 
der einzelnen Lampe ist auf einmal bedeutend gesteigert. 
Da hierdurch eine größere Lichtmenge auf dieselbe Lampe 
vereinigt wird, ist die früher übliche Anwendung einer 
Vielheit elektrischer Lampen von geringer Lichtstärke 
weder mehr nötig noch tunlich. Ein Beleuchtungskörper, 
der früher zehn 20kerzige Lampen hatte, könnte jetzt 
beispielsweise durch eine einzige 200kerzige Lampe ersetzt 
werden. Das ändert sowohl die Art der Beleuchtungs- 
körper als die Anzahl der Austrittstellen für Leitungs- 
drähte. Es kann wieder Mittelbeleuchtung eingeführt 
werden, während es früher vielfach vorteilhafter war, die 
einzelnen schwachkerzigen Lampen im Raume zu zer- 
streuen. Immerhin wird man auch in der Zusammen- 


365 


ziehung nicht zu weit gehen dürfen, wenn man eine 
gleichmäßige Beleuchtung des Raumes erreichen will. Die 
Räume werden jetzt auch im allgemeinen heller beleuch- 
tet, insofern als das Licht durch die Einführung der Me- 
tallfadenlampen verhältnismäßig viel billiger geworden ist. 
Immerhin ist das elektrische Licht, auf die Brennstunde 
bezogen, noch bei weitem das teuerste Licht, und Sparsam- 
keit in der Anwendung ist noch heute eine Grundregel in 
der Haushaltung. Es ist daher geraten, auch in der Ver- 
teilung und in der Art der Anbringung der Beleuchtungs- 
körper auf möglichst vorteilhafte Lichtwirkung hinzu- 
arbeiten. In dieser Beziehung spielt die Höhe der Auf- 
hängung des Beleuchtungskörpers eine wichtige Rolle. 
Der vielfach übliche Einbau der elektrischen Lampen in 
die Decke führt zu Lichtverschwendung, denn bekanntlich 
nimmt die Lichtstärke mit dem Quadrat der Entfernung 
ab, so daß ein Beleuchtungskörper, der doppelt so hoch 
über dem Boden hängt als ein anderer, den Boden nur 
viermal so schwach beleuchtet. Die Beleuchtungskörper 
sollten also nicht höher als nötig hängen, Aber natürlich 
muß das Licht den Raum noch eben in seiner ganzen Aus- 
dehnung decken, 

Neben der allgemeinen Zimmerbeleuchtung durch feste 
Lichter macht sich im Hause die Verwendung beweglicher 
elektrischer Lampen nötig. Für sie müssen Anschlüsse 
in Form der sogenannten Steckdosen geschaffen werden. 
Es ist außerordentlich schwierig, den richtigen Platz die- 
ser Steckdosen von vornherein zu bestimmen, denn eine 
Umstellung der Möbel bringt oft auch die Notwendigkeit 
eines Verlegens der Steckdose mit sich. Es dürfte selbst 
bei sorgfältigster Planung wenig Beispiele geben, in denen 
von vornherein ‚gleich alle Einzelfälle des Zimmerge- 
brauchs richtig erkannt und demgemäß auch die Steck- 
dosen genau zutreffend angeordnet wären, Es heißt des- 
halb nur vorsorglich handeln, wenn man lieber eine 
Steckdose mehr als eine zu wenig anlegt, Über die Höhe, 
in der diese Lichtanschlüsse an der Wand angebracht 
werden sollen, sind die Meinungen geteilt, Sie werden 
meistens 1,20 bis 1,30 m, also in bequemer Reichhöhe der 
Hand, angeordnet. Man wird aber wohl den Stecker nicht 
allzu oft herausnehmen, dagegen stört die auf den Boden 
fallende und wieder von ihm aufsteigende Schnur das 
Auge und behindert den Verkehr. Eine unten an der 
Fußleiste liegende Steckdose hat solche Nachteile nicht. 


Auch die beste Stelle für die Schalter der festen Be- 
leuchtung von vornherein so zu bestimmen, daß spätere 
Umänderungen ausgeschlossen sind, ist sehr schwierig. 
Der Schalter soll in einer Weise angebracht sein, daß er 
auch im dunklen Zimmer blindlings gefunden wird. Er 
liegt deshalb am besten an der Aufgehseite der Tür und 
zwar in Handhöhe. Es bleibt aber häufig noch zweifel- 
haft, an welcher Tür er angebracht werden soll, denn ein 
Zimmer hat in der Regel mehrere Türen. Wird zum Bei- 
spiel ein Raum zumeist von einem danebenliegenden Zim- 
mer aus und nur in seltenen Fällen von der Halle aus 
betreten, so ist es nicht gut, den Schalter an der Hallen- 
tüf anzubringen. Am besten wäre es, zwei Schalter vor- 
zusehen; da dies eine doppelte Leitung nötig machen 
würde, begnügt man sich meist damit, den Schalter an 
den am meisten betretenen Weg zu legen. Jeder Bauherr 
sollte sich die Mühe nehmen, die Stellung der Schalter 
aufs genaueste mit dem Architekten und dem Elektro- 
techniker zu besprechen. Bei Waltung aller Vorsicht wird 
es dann möglich sein, wenigstens eine im allgemeinen 
auch später noch zutreffende Lage aller Schalter und 
Steckdosen zu schaffen, 

Im Zusammenhange mit der Lichtanlage steht die Wahl 
der Beleuchtungskörper und Kronen. Die auf dem Markt 
vorhandenen kranken noch immer an unsachlichem 
Zierat und sinnwidriger Formgebung. Man sollte sich 
klar darüber sein, daß auch hier die einfachste Grund- 
form am ehesten zum Ziele führt und sich einem ge- 
schmackvollen Raume am besten einfügt. Sonderbar ist 
die Vorliebe für Kerzenvortäuschungen, zumal die kleinen 
spitzen Lampen, die auf den porzellanenen falschen Ker- 
zen sitzen, nur sehr schwaches Licht ausstrahlen können. 
Neuerdings sind Beleuchtungen in Aufnahme gekommen, 
bei denen röhrenartige Beleuchtungskörper verdeckt hin- 
ter einem nahe an der Decke sitzenden Gesims ange- 
bracht sind. Das so erzeugte, von der Decke zurückgewor- 
fene, also zerstreute Licht ist dem Auge sehr angenehm, 
doch stört in Wohnräumen (nicht in Schlafräumen) der 
starke Unterschied in der Lichthelle, den man gelegent- 
lich an der strahlend beleuchteten Decke gegenüber dem 
übrigen Raum bemerkt, Auch ist die Beleuchtung sehr 
teuer, da ein unverhältnismäßig großer Lichtverbrauch 
mit ihr verbunden ist. 
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Nicht so einfach wie die Beleuchtung der Räume ist die 
zureichende Lüftung. Die in einem Wohnraum einge- 
schlossene Luftmenge wird durch die Atmung der Be- 
wohner verdorben und muß fortlaufend erneuert werden. 
Die Lufterneuerung vollzieht sich nun allerdings im all- 
gemeinen auch ohne irgendwelches Hinzutun, und zwar 
umfassender als man gemeinhin annimmt, Denn nicht 
nur die Wände lassen noch immer eine gewisse Menge 
Luft durch, es ergeben sich auch Luftdurchlaßwoge in 
allen Fensterfalzen und besonders in den zwischen dem 
Fenstereinsatz und der Mauer verbleibenden Fugen, selbst 
wenn die Dichtung sorgfältig vorgenommen worden ist 
(was nicht immer der Fall ist). Luftundurchlässig sind nur 
Betonmauern, die darum für Wohnräume zu vermeiden 
sind. Ein oben, unten und seitlich mit Betonwänden 
umschlossener Raum würde gleichsam den Atem beneh- 
men und könnte beim Fehlen jeder anderen Luftzufüh- 
rung dem Menschen nach einiger Zeit tödlich werden. 
Die Lufterneuerung durch die mit Ziegel und Mörtel 
gemauerten Wände soll so groß sein, daß sie einen ein- 
maligen Luftwechsel in der Stunde herbeiführt. Sie 
findet in verstärktem Maße dann statt, wenn die Außen- 
wärme von der des Zimmers abweicht, oder wenn der 
Wind auf den Fenstern steht. Falls ein Zimmer nicht 
ständig mit Menschen besetzt ist, etwa nur auf Stunden 
benutzt wird, und falls es genügend groß ist, stellen sich 
infolge der natürlichen Undichtheit der Umschließungen 
Anzeichen einer Luftverschlechterung auch dann nicht 
ein, wenn wenig gelüftet wird. In stark mit Menschen 
belegten Räumen jedoch tritt die Luftverschlechterung 
rasch in Erscheinung und macht sich sehr unangenehm 
bemerkbar, wie man in Schulzimmern, Kasernenräumen, 
Konzertsülen beobachten kann. Es ist durchaus nicht 
daran zu zweifeln, daß bei der rasch fortschreitenden 
Entwicklung der gesundheitlichen Ansprüche binnen 
kurzem die künstliche Lüftung aller solcher Räume all- 
gemein eingeführt werden wird. 

Die Frage steigt auf, ob sie nicht auch in Wohnhäusern 
angewendet werden sollte. Zweifellos wäre ein hoher 
Grad gesundheitlicher Vollkommenheit erreicht, wenn in 
jedem Raume, der überhaupt von Menschen bewohnt 
wird, eine kräftige Erneuerung der Luft stattfände. Die 
baupolizeilichen Vorschriften schreiben lediglich in Kes- 
selräumen, Küchen und Waschküchen die Anlage von 


Luftabzugskanälen vor, In einen solchen Kanal mündet 
nahe der Decke eine Wandöffnung, die mit einer verstell- 
baren Klappe versehen ist, der Kanal leitet von da die 
verdorbene Luft nach oben ins Freie. Für andere Räume 
des Hauses besteht eine solche Vorschrift nicht. Die bau- 
liche Anlage von Abzugskanälen, wenn von vornherein 
geplant, erfordert übrigens ganz geringe Mehrkosten, die 
Luftöffnungen stören auch im Inneın des Eßzimmers sehr 
wenig, in der Erscheinung äußert sich die Anlage über- 
haupt nur dadurch, daß die Schornsteinkästen vermehrt 
und vergrößert werden und auf dem Dach noch etwas 
stärker hervortreten. 

Es muß indes gesagt werden, daß die Leistung einer sol- 
chen Einrichtung meistens nicht den gehegten Erwartun- 
gen entspricht. Die Erklärung liegt darin, daß die Zim- 
merluft nur dann abzieht, wenn die innere Luft wesent- , 
lich wärmer ist als die äußere. Warme Luft wird infolge 
des geringen Gewichtes von der schwereren kalten Luft 
nach oben verdrängt. Im Winter wird also die einfache 
Öffnung unterhalb der Decke, von der ein Abzugsrohr 
über das Dach ins Freie führt, ihre guten Dienste leisten, 
denn die innere Luft ist dann beträchtlich wärmer als die 
Äußere, Im Frühjahr und Herbst, wo sich der Unterschied 
mehr und mehr ausgleicht, hört die Anlage auf, wirksam 
zu sein. Im Sommer, wo die äußere Luft wärmer ist als 
die innere, wirkt sie höchstens umgekehrt, das heißt in 
der Weise, daß die im Abzugsrohr sitzende kühlere Luft 
sich in das Zimmer heruntersenkt, Es ist deshalb nötig, 
sie zu schließen, zu welchem Zweck die schon erwähnte 
Klappe angebracht ist. Die auf dem natürlichen 
Gleichgewichtsunterschiede der inneren und der äußeren 
Luft aufgebauten Entlüftungseinrichtungen haben somit 
nur im Winter ihre volle Bedeutung. Im Winter bringt 
aber ohnedies auch schon der starke Unterschied zwischen 
der äußeren und der inneren Luft eine hinreichende Luft- 
ausgleichung durch Fensterritzen usw. mit sich. 

Soll eine wirksame Lufterneuerung auch in den dret 
übrigen Jahreszeiten herbeigeführt werden, so ist es nötig, 
den Abzug der Luft durch künstliche Mittel zu steigern. 
Dies kann in Häusern mit elektrischer Leitung durch 
einen kleinen, in die Öffnung gesetzten Entsauger ge- 
schehen. Auf noch einfachere Weise kann der verstärkte 
Luftabzug dadurch herbeigeführt werden, daß das Ab- _ 
zugsrohr neben ein warmes Rauchrohr gelegt wird, etwa 
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neben die Küchenfeuerung. Es dem Rauchrohr der Sam- 
melheizungsfeuerung oder einer Ofenfeuerung anzufügen, 
würde, wiederum nur für den Winter eine Wirkung ver- 
sprechen, Die meist gute Wirksamkeit der baupolizei- 
lich vorgeschriebenen Luftabzugskanäle in Küchen und 
Waschküchen schreibt sich zum Teil aus dem Umstande 
her, daß sie in natürlicher Nachbarschaft zum Feuerrohr 
liegen. Etwa aber die Luftabzugskanäle des ganzen 
Hauses an diese Rohre heranzuführen, dürfte baulich 
große Schwierigkeiten bereiten, weil dann viele schräge 
oder sogar wagrechte Übergangsleitungen angelegt wer- 
den müßten. In solchen staut sich aber erfahrungsgemäß 
die Luft infolge des Reibungswiderstandes der Wände. 
Luftabzüge müssen in möglichst senkrechter Richtung 
hochgeführt werden, wenn sie wirken sollen. 

Neben den betrachteten Schwierigkeiten, die den Wert 
der natürlichen Entlüftung an sich schon zweifelhaft 
machen, bestehen noch andere, wichtigere. Es ist näm- 
lich mit der Abführung der verdorbenen Luft, selbst wenn 
sie erfolgreich herbeigeführt werden könnte, noch keine 
Gewähr dafür gegeben, daß eine die Gesundheit fördernde 
Erneuerung der Zimmerluft eintritt. Zwar wird selbst- 
verständlich die Stelle der abgesogenen Luft sofort durch 
Ersatzluft eingenommen, aber es fragt sich, woher der 
Ersatz genommen wird; erfolgt er vom Innern des Hau- 
ses, etwa von einem Flurgang, aus einem anderen Zim- 
mer oder gar aus den Wirtschaftsräumen, so erhält man 
als Ersatzluft höchstens noch schlechtere Luft. Sinn hat 
eine Luftabsaugung nur dann, wenn der Ersatz aus- 
schließlich durch Frischluft erfolgt, Aus diesem Grunde 
sind auch die in eine Außenwand oder ins Fenster ein- 
gebauten Entsauger, wie sie in Wirtschaften, Speise- 
räumen, Kaffees angetroffen werden, nur ein sehr unvoll- 
kommener Notbehelf. Sie schaufeln zwar die Luft aus 
dem Raume hinaus, aber gerade hier wird häufig statt 
der beseitigten Luft die Luft der anschließenden Wirt- 
schaftsräume, Hausflure, Treppenhäuser usw. eindringen. 
Aus solchen Erwägungen heraus hat man, sobald man an 
die Frage der Lufterneuerung herangegangen ist, auch 
sogleich Vorsorge zu treffen gesucht, mit der Absaugung 
der verdorbenen Luft den Zutritt wirklich frischer neuer 
Luft zu verbinden. Die Frage würde einfach damit gelöst 
sein, daß man einen Frischluftzuführungskanal durch die 
Außenmauer legt. Aber durch einen solchen Kanal dringt 
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in der kalten Jahreszeit unvermittelt kalte Luft ein, die 
nieht nur Zugerscheinungen veranlaßt, sondern auch die 
volle Erwärmung des Raumes in Frage stellt. Wo eine 
solche Anlage als Notbehelf gewählt wird, muß die Zu- 
führung der Luft zu regeln sein und die Ausmündungen 
müssen, in mehrere Teilöffnungen zerlegt, unter der Decke 
liegen, damit sich die eintretende kalte Luft dort sogleich 
mit der warmen mischen kann. In besseren Wohnhäusern 
muß man dafür sorgen, daß die von außen eintretende 
Luft, bevor sie dem Luftraum des Zimmers einverleibt 
wird, ungefähr die Wärme der Zimmerluft annimmt. Das 
kann geschehen, wenn sie an einem Heizkörper, an einem 
Ofen oder an irgendeiner anderen Wärmevorrichtung vor- 
beigeführt wird. Jedenfalls sollte eine Luftabsaugung, ge- 
schehe sie einfach durch den Gleichgewichtsunterschied 
der inneren und äußeren Luft oder durch einen mechani- 
schen Antrieb, immer mit der Zuführung gehörig vorge- 
wärmter Frischluft verbunden werden. 

Genau umgekehrt liegt jedoch der Fall bei Aborten und 
Küchenräumen. Hier sollte die Einrichtung ausdrücklich 
so getroffen werden, daß die Ersatzluft für die durch das 
Absaugrohr entweichende verdorbene Luft aus den Nach- 
barräumen entnommen wird. Diese Maßregel hat die Be- 
deutung, daß die Übertragung von Gerüchen aus diesen 
Räumen in das übrige Haus unter allen Umständen vor- 
mieden werden muß. Die Regel ist hier, durch kräftige 
Absaugung des Luftinhaltes einen ständigen Unterdruck 
in diesen Räumen zu erzeugen. Durch Einführung von 
Frischluft ohne Abzugsvorrichtung würde ein Überdruck 
entstehen, der unter Umständen die Abortluft in die an- 
schließenden Räume drängen würde. Aborte und Küchen 
müssen wie Schröpfköpfe wirken, die auf das Haus ge- 
setzt sind. Die vollkommenste Lösung ergibt sich, wenn 
es möglich ist, einen Vorraum des Aborts mit einem Luft- 
zuströmungsrohr und den Abort selbst mit einem warm- 
liegenden Abluftrohr zu versehen. Bei Vorhandensein 
eines Vorraumes kann das Zuströmen der Ersatzluft aus 
diesem erleichtert werden durch einen freien Durchgang 
am unteren Tür-Ende des Aborts, 

Ein Nachteil aller Lufterneuerungsvorrichtungen ist das 
Verstauben der Abzugs- und Zuführungsrohre. Es dauert 
nicht lange, so sind die Wandungen dieser Rohre voll 
besetzt mit Staub und Schmutz, der durch die hinzutre- 
tende und abgeführte Luft mitgeführt wird und sich dann 
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an den Wänden der Rohre festsetzt. Zum mindesten soll- 
ten daher diese Rohre mit glasierten inneren Wandungen 
hergestellt werden. Zum Einstellen der Luftzuströmungs- 
und Luftabströmungsöffnungen sind an den Auslässen 
Klappen angebracht. Die Klappen der Luftabzugsöffnun- 
gen sollen im Sommer geschlossen werden, damit nicht 
die mit Schmutz behaftete kältere Luft des Rohres in das 
Zimmer fällt. An heißen Sommertagen kann jeder bei 
Öfen und Kaminen einen brenzlichen Geruch beobachten. 
Aber erfahrungsgemäß richten alle solche Klappen bei 
Unkundigen nur Verwirrung an. Die Einstellung wird 
von den Bewohnern vernachlässigt, die Dienstboten wis- 
sen damit nicht Bescheid. Und so findet man sie häufig 
so gestellt, daß sie gerade die gegenteilige Wirkung er- 
zeugen, die beabsichtigt ist, Dieser Fall ist alltäglich. 
Aus allen diesen Gründen, besonders aber, weil die 
Anlage bestenfalls doch nur im Winter wirksam ist, ha- 
ben sich Lüftungsvorrichtungen, die sich auf den Gleich- 
gewichtsunterschied der äußeren und inneren Luft grün- 
den, bisher nicht allgemein einbürgern können. Auf dem 
Papier läßt sich zwar ein Entlüftungsplan ausarbeiten, 
der sehr vollkommen aussieht und bei Berücksichtigung 
aller Vorschriften auch Erfolg versprechen müßte. In 
Wirklichkeit bleibt aber die gute Wirkung meist aus, 
Wer in solchen Dingen hinreichende Erfahrungen 
gesammelt hat, kommt daher leicht zu dem Schluß, daß 
es nicht die Mühe lohnt, die für sie nötigen baulichen 
Einrichtungen zu treffen. Im allgemeinen kann auch 
behauptet werden, daß im Wohnhause das natürliche 
Mittel der Lufterneuerung, nämlich das Öffnen der Fen- 
ster, genügt. Dies ist sicherlich für die Sommermonate 
der Fall. Wenn der Hausherr einiges technisches Vor- 
ständnis hat, können aber sehr wohl das Eßzimmer, das 
Herrenzimmer und die Hauptschlafzimmer mit Luft- 
abzugskanälen versehen werden, die die Winterlüftung 
bewirken. Rauchzimmer, Wirtschaftsräume, Bäder und 
Aborte können mit einer Sondereinrichtung versehen wer- 
den, bei der die verdorbene Luft durch einen kleinen 
Entsauger hinausgeworfen wird- Bei einzelnen Neben- 
räumen, wie Kellern, Speichern, Speisekammern ist es 
immerhin schon ein Vorteil, wenn durch ein Luftabzugs- 
rohr wenigstens während der kalten Jahreszeit der ver- 
dorbenen Luft das Entweichen leicht gemacht wird. In 
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der warmen muß dann die Lufterneuerung wie bei den 
Wohnräumen durch Öffnen der Fenster erfolgen. 

Will man aber eine Lüftungseinrichtung haben, über 
deren Wirksamkeit unbedingte Sicherheit besteht, so 
bleibt nichts übrig, als eine künstliche Lüftung mit- 
tels Druckluft einzurichten. Sie wird am besten un- 
mittelbar mit der Heizung verbunden. Die allgemeine 
Anlage ist die folgende: An einer Stelle des Hauses, an 
der auf möglichste Reinheit der äußeren Luft gerechnet 
werden kann und Staubbildung ausgeschlossen ist, wird 
durch einen Kanal frische Luft eingeführt, um dann in 
einem geschlossenen Raume des Hauses in aufeinander- 
folgenden Anlagen gefiltert, befeuchtet und auf den 
nötigen Würmegrad gebracht zu werden. Sodann wird sie 
in Kanälen durch einen Lufteinpresser in die Räume ge- 
drückt. Bei einer solchen Einrichtung sind alle Teile zu- 
gänglich, Verstaubungen können verhindert werden, die 
Luftbehälter und -kanüle werden so eingerichtet, daß sie 
fortlaufend gereinigt werden können. Wird auf solche 
Weise gute, reine, gesunde, auf die zuträgliche Wärme 
gebrachte oder abgekühlte Luft gewaltsam in die Wohn- 
räume hineingepreßt, so muß selbstverständlich die ver- 
dorbene Luft entweichen. Man wird ihr dies erleichtern 
durch Einrichtung von Abzugskanälen, es bedarf dann 
aber keiner Sorge weiter, daß sie auch wirklich abströmt, 
Vereinigte Lüftungen und Heizungen dieser Art sind an 
sich nichts Neues. Öffentliche Gebäude, wie zum Beispiel 
das Reichstagsgebäude in Berlin, haben wundervoll aus- 
gearbeitete Anlagen. Die Einrichtung kann natürlich 
auch ohne weiteres in einem Wohnhause getroffen war- 
den, es handelt sich nur um eine Geldfrage. Die Kosten 
sind freilich nicht unbedeutend, im allgemeinen wird eino 
solche vereinigte Lüftung und Heizung kaum weniger als 
das Doppelte der Anlagekosten einer gewöhnlichen Sam- 
melheizung erfordern. Indessen liegt bei Einfamilien- 
häusern, die doch meistens nur von einer geringen An- 
zahl von Menschen bewohnt werden, im allgemeinen 
keine Veranlassung für eine so weitgehende Ausgabe vor, 
zumal auch bei dieser Anlage bestehen bleibt, daß sie mit 
technischem Verständnis bedient werden muß. Solches 
wird aber beim Durchschnittshausbesitzer nicht allzu 
häufig vorauszusetzen sein. 
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Die Erwärmung des Hauses während der kühleren 
Jahreszeit erfolgt in Deutschland allgemein entweder durch 
Öfen oder durch eine Sammelheizung, Die Ofenheizung 
findet noch in ganz kleinen Häusern, in solchen, die nur 
gelegentlich bewohnt werden und an abgelegenen Orten 
Verwendung, wird aber allmählich von der Sammel- 
heizung verdrängt. Als beste Öfen sind unbedingt die 
Kachelöfen zu betrachten, da sie eine milde, andauernde 
und angenehme Wärme verbreiten, außerdem nur in 
größeren Zwischenräumen bedient zu werden brauchen. 
Jedoch bieten in besonderen Fällen auch eiserne Öfen 
Vorteile, etwa da, wo man eine rasche und heftige Er- 
wärmung verlangt, wie in Jagdhäusern oder in Räumen, 
die nur gelegentlich benutzt werden. Die einfachsten 
eisernen Öfen sind die sogenannten Kanonenöfen, ver- 
bossorte Bauarten sind die Füllöfen und Dauerbrandöfen, 
Sie erfüllen die an sie zu stellenden Heizanforderungen 
in durchaus befriedigender Weise, passen sich aber, selbst 
in der neueren, eine Verbindung von Eisen und Kacheln 
zeigenden Bauart der guten Zimmerausstattung nur 
schwer an. Kachelöfen dagegen können, wenn sie in der 
Form gut sind, eine Bereicherung des Zimmers bedeuten 
und einem Raum ein so gemütliches Gepräge geben, 
wio es keine andere Heizeinrichtung vermag. 

Von den verschiedenen Arten der Sammelheizung, die 
früher nebeneinander angewendet wurden, wird heute 
für Wohnhäuser die Warmwasserheizung bevorzugt. 
Die Frage, ob sich neben ihr die noch mehrfach ange- 
wendete Niederdruckdampfheizung eine ebenbürtige 
Stellung wird erringen können, wird von der Mehrzahl 
der Fachleute verneint. Anerkannt muß indessen werden, 
daß neuerdings vielfache Verbesserungen eingeführt wor- 
den sind, die die ihr natürlich anhaftenden Mängel 
zum Teil beseitigt haben. In Laienkreisen besteht über 
diese beiden für Wohnhäuser hauptsächlich in Betracht 
kommenden Heizarten noch vielfach Unklarheit. Das 
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Wort Dampfheizung selbst wird oft als gleichbedeutend 
mit Sammelheizung gebraucht, während doch ganz 
wesentliche Unterschiede zwischen Warmwasser- und 
Dampfheizung vorhanden sind. So hat die Warmwasser- 
heizung eine nachhaltige Wärme, sie kann in den Gren- 
zen von 40 bis 80 Grad, je nach der Außenluft, beliebig 
eingestellt werden. Der Dampfheizung hingegen ist eine 
flüchtige und heftige Wärme eigen, sie läßt sich selbst 
bei den verbesserten Bauarten nur in weiteren Grenzen 
regeln. Sie bedarf außerdem einer sehr aufmerksamen 
Bedienung, denn sobald das Feuer im Kessel so weit 
herunterbrennt, daß Dampfentwicklung nicht mehr statt- 
findet, erkalten auch die Heizkörper in den Räumen so- 
fort. Die Niederdruckdampfheizung ähnelt also in dieser 
Beziehung dem eisernen Ofen, während die Warmwasser- 
heizung sich wie der Kachelofen verhält, in’ dem, wenn 
das Feuer dem Erlöschen nahe ist, die Heizflächen noch 
längere Zeit warm bleiben. Die Niederdruckdampfheizung 
wird mit Vorliebe bei Häusern angewendet, die nur für 
den Sommeraufenthalt bestimmt sind und in denen nur 
im Frühjahr und Herbst ganz vorübergehend geheizt 
zu werden braucht. Bei ihrer Wahl spricht dann vor 
allem der Gesichtspunkt der Einfriergefahr mit, die bei 
jeder Warmwasserheizung vorliegt, 

Die früher viel genannte Heißwasserheizung wird heute 
kaum mehr verwendet. Luftheizung, die zeitlich früheste 
Art der Sammelheizung, verursacht in der alten Ausfüh- 
rungsart bauliche Schwierigkeiten, und außerdem hängt 
eine gesicherte Zimmererwärmung wesentlich von der jo- 
weiligen Windrichtung ab; auch ist sie in ihrer wage- 
rechten Ausdehnung eng begrenzt. Obgleich mit ihr, 
wenn richtig ausgeführt, eine vorzügliche Belüftung des 
Hauses verbunden sein könnte, hat man infolge ihrer 
Fehler von ihrer Ausführung in Wohnhäusern vollständig 
Abstand genommen. Neuerdings wird sie jedoch in ver- 
besserter Art für kleinere Wohnhäuser als gesündeste 
Sammelhelzung wieder stark empfohlen. Um die Anlage 
unabhängig von der Windrichtung zu machen, wird unter 
teilweiser Zuhilfenahme des elektrischen Antriebs die er- 
wärmte Luft in die Räume gepreßt. Einige der vorge- 
nannten Fehler jedoch bleiben haften. Übrigens ist die 
Luftheizung deshalb teurer im Betrieb als die anderen 
Heizarten, weil die Luft, die hier als Träger der Wärme 
auftritt, in Zimmerwärme über Dach entweicht. Es geht 
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also nutzlos Wärme verloren. Dagegen ist sie in der 
ersten Anlage um mehr als die Hälfte billiger als die 
Warmwasserheizung, ein Umstand, der viele besticht und 
zu ihrer Anwendung bestimmt. Vorläufig muß noch im- 
mer als feststehend angenommen werden, daß die beste 
Sammelhelzung des Wohnhauses die Warmwasserheizung 
ist. Die folgenden Betrachtungen sollen sich daher nur 
auf diese beziehen. Dabei kann es sich hier nur um 
Fingerzeige, nicht aber um eine erschöpfende technische 
Darstellung handeln. 

Daß die Sammelheizung in neuerer Zeit schon bei mitt- 
leren und kleineren Häusern an die Stelle der Ofenwär- 
mung getreten ist und immer mehr tritt, beweist am 
besten ihre Überlegenheit über die Ofenheizung. Man 
braucht nur eine einzige Feuerstelle für das ganze Haus 
zu bedienen; die Heizung geschieht in einem Kellerraum, 
so daß die Verschmutzung der Wohnung durch den 
Brennstoff wegfällt; die Sammelheizung ist auch billiger 
als Ofenheizung insofern, als jetzt das ganze Haus mit 
einem Kostenaufwande geheizt wird, der für die Heizung 
sämtlicher Öfen des Hauses keinesfalls ausreichen würde. 
Allerdings pflegten der Ersparnis wegen früher nur die 
Öfen der eigentlichen Wohnzimmer geheizt zu werden, 
so daß die Mehrzahl der Räume kalt stand. Ein solcher 
Betrieb mochte im reinen Geldergebnis sparsamer sein 
als eine Sammelheizung, es muß aber bedacht werden, 
daß ein in allen Teilen wohl durchwärmtes Haus nicht 
nur weit angenehmer, sondern auch gesünder zu be- 
wohnen ist als ein Haus, in dem einzelne Zimmer warm, 
andere eisig kalt sind. Manche behaupten allerdings, 
daß durch die umfänglichere und besonders durch die 
sehr oft angetroffene zu starke Erwärmung des Hauses 
eine gewisse Verweichlichung der Bewohner einträte, so 
daß Erkältungen heute häufiger beobachtet würden als in 
früheren Zeiten. Der Mensch paßt sich der gesteigerten 
Bequemlichkeit aber bald durch Abhärtungsmaßregeln, 
wie Luftbäder, Turnen und Hautpflege wieder an. Bei 
guter Anlage und sachgemäßem Gebrauch der Sammel- 
heizung sind deren Vorzüge vor der Ofenheizung offen- 


` sichtlich und übrigens auch so gut wie unbestritten. 


Kleine Schwankungen in der Beurteilung, die sich bei- 
spielsweise in der Kohlennot des Krieges sowie in der 
schon vor dem Kriege beobachteten zeitweiligen Wieder- 
einführung von Ofenheizung in neuen Berliner Miet- 
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häusern zu erkennen geben, können hieran nichts än- 
dern. Es ist richtig, daß die außerordentlich verringerte 
Kohlenversorgung der Kriegswinter den Häusern mit 
Sammelheizung Verlegenheiten bereitet hat. Die Kriegs- 
erfahrung wird aber höchstens dazu beitragen, einzelne 
Hilfsmaßregeln für außerordentliche Fälle vorzusehen, von 
denen weiterhin noch die Rede sein wird. Außerdem wird 
sie zu einem sparsameren Betrieb der Sammelheizung an- 
leiten, ein Gebiet, auf dem noch viele Verbesserungen ein- 
geführt werden können. 

Es sind aber mit der Sammelheizung auch einige Unzu- 
träglichkeiten verbunden, gegen die Vorsorge getroffen 
werden sollte. Wie bereits bei Besprechung des Kamins 
hervorgehoben, fällt bei ihr der lebhafte Luftwechsel weg, 
den ein brennendes Feuer im Zimmer bewirkt. Der Ofen, 
noch mehr der offene Feuerkamin, zieht beständig aus 
dem Raume große Luftmengen heraus, die selbstverständ- 
lich ersetzt werden. Von solchem Luftverbrauch ist natür- 
lich bei den Heizkörpern der Sammelheizung nicht die 
Rede, die Luft in einem mit solcher Heizung geheizten 
Zimmer bleibt bis auf die natürliche Belüftung, die durch 
die Mauern hindurch und durch die Fenster erfolgt, im- 
mer dieselbe. Andere, früher häufig gehörte Klagen über 
Sammelheizung, wie brenzlicher Geruch, Überhitzung ein- 
zelner Räume, sind heute Infolge der verbesserten Herstel- 
lung mehr und mehr verstummt. Der auch heute noch viel 
gehörten Klage der zu trockenen Luft kann durch Auf- 
stellung von Verdunstungsschalen wenigstens bis zu einem 
gewissen Grade abgeholfen werden. Allerdings müssen 
dann schon bedeutende Wassermengen zur Verdunstung 
gelangen. Trockene Luft ist übrigens im allgemeinen 
nicht schädlich. Und dann muß hier besonders hervor- 
gehoben werden, daß das, was in einem mit Sammel- 
heizung erwärmten Raume vom Laien für trockene Luft 
gehalten wird, meistens nur Luft ist, in der teilweise an- 
gesengte Staubkörperchen enthalten sind. Die Staubab- 
lagerungen werden auf zu stark erhitzten Heizkörpern in 
einen Zustand versetzt, in dem sie einen brenzlichen Ge- 
ruch abgeben, der dann fälschlich als ein Anzeichen be- 
sonderer Lufttrockenheit gedeutet wird. Peinliche Sauber- 
haltung der Heizkörper trägt dazu bei, das Übel zu mil- 
dern. Vollständige Abhilfe schafft aber die einfache Maß- 
regel, die Heizkörper auf keinen Fall über einen gewissen 
Grad hinaus anzuwärmen. 
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Dies führt sogleich auf einen der wichtigsten Punkte, 
die bei der Anlage einer Sammelheizung überhaupt zu be- 
achten sind. Nur eine Heizung, bei der die Heizkörper die 
nötige Erwärmung des Hauses schon bei einer geringen 
bis mittleren Eigenerwärmung herbeiführen, erfüllt die 
Anforderungen einer guten Anlage. Nun wird aber mel- 
stens die Sammelheizung, wie die anderen Arbeiten beim 
Hausbau, einfach auf Mindestangebot vergeben. Der bil- 
ligste Anbieter erhält den Zuschlag. Es ist sehr leicht 
einzusehen, daß eine Anlage, bei der Kessel und Heizkörper 
sehr hoch angeheizt werden, in allen ihren Einzelheiten 
knapper bemessen und daher billiger sein kann als eine 
Anlage, bei der derselbe Erfolg bei nur milder Eigenerwär- 
mung erreicht werden soll. Soll ein Heizkörper höchstens 
auf 50 Grad Celsius erwärmt werden, so muß er, um die- 
selbe Wärme zu liefern, bedeutend größer sein als ein 
Heizkörper, dessen Wärme auf 80 Grad hinaufgetrieben 
wird. brigens wird, wenn nur niedrige Wasserwärme 
erzeugt wird, auch die Ausnutzung der Brennstoffe und 
damit der Wirkungsgrad der Kessel verbessert. Beim 
Preis spielt ferner die Aufstellungsart der Heizkörper eine 
Rolle. Werden die Heizkörper an den Innenwänden der 
Zimmer statt in den Fensternischen aufgestellt, so ver- 
kürzen sich die Rohrleitungen. Die Aufstellung in den 
Fensternischen ist aber, um Zug zu vermelden, die beste. 
Denn die Luft, die sich am Heizkörper erwärmt, steigt von 
diesem ausgehend in die Höhe und vermengt sich auf dem 
Wege sogleich mit der herabfallenden kalten Luft, die 
durch die Fensterfugen eindringt. Diese kalte Luft wird 
also an der Ursprungsstelle sofort erwärmt, so daß sie 
niemand belästigen kann. Natürlich kann nicht jede 
Fensternische mit Heizkörpern besetzt werden, der Go- 
brauch des Zimmers steht dem oft im Wege. In Schlaf- 
zimmern, in denen die Fenster des Nachts offen gehalten 
werden, sollten die Heizkörper, um der Einfrierungsgefahr 
zu begegnen, lieber an die Innenwände gestellt werden, 

Für jeden, der sich der Schwierigkeit dieser Fragen be- 
wußt ist, ergibt sich, daß eine Heizung nicht einfach dem 
billigsten Anbieter übertragen werden darf. Grundfehler 
in der Anlage sind später nie wieder gutzumachen, gerade 
hier sollte äußerste Vorsicht angewandt werden. Können 
Angebote überhaupt stets nur auf derselben Grundlage 
miteinander verglichen werden, so ist das doppelt der 
Fall bei der Heizung. Bei Beurteilung von Heizungs- 
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angeboten sind zwei Fragen zu stellen, erstens, wieviel 
Wärmeeinheiten will der Anbieter liefern und zweitens, 
welche Höchsterwärmung des Kessels und der Heizkörper 
ist in Aussicht genommen. Von der Beantwortung dieser 
Fragen hängt der Wert der Heizung ab. Gerade bei der 
Heizung lohnt es sich aber, eine durch Vermehrung der 
Heizfläche teurer gewordene statt einer billigen Anlage zu 
wählen, denn die sich bietenden Vorteile wiegen den Mehr- 
preis reichlich auf, 

Die Beurteilung der verschiedenen im Gebrauch befind- 
lichen Kesselarten, die Führung der Rohre, die Stellvor- 
richtungen, die Entlüftung der Anlage usw. sind Dinge 
rein technischer Art. Nur einige Bemerkungen über den 
Betrieb seien hier noch angefügt. 

Jede Heizung arbeitet am besten in der wirklich kalten 
Jahreszeit, wo sie dauernd und ständig in vollem Betrieb 
erhalten werden kann. Klagen und Mängel stellen sich 
dagegen während der Übergangszeiten ein. In diesen 
wird meist kein Dauerbrand mehr unterhalten, sondern 
der Ofen jeden Morgen neu angeheizt. Natürlich sind die 
Wohnräume dann in den Abendstunden nicht mehr ge- 
nügend erwärmt. Auch in den Morgenstunden werden 
Frühaufstehern Unbequemlichkeiten bereitet, denn wenn 
das Haus etwa um 7 Uhr schon erwärmt sein sollte, 
müßte bei einer Warmwasserheizung um 5 Uhr angeheizt 
werden, was von den Dienstboten schwer zu erreichen ist. 
Gerade in den frühen Morgenstunden aber macht sich die 
Abkühlung der Wohnung am unangenelhimsten bemerk- 
bar. Kommt dann später die Heizung ordentlich in Gang, 
so pflegt wiederum eine Überhitzung einzutreten, denn es 
handelt sich in der milden Übergangszeit häufig nur um 
den Ausgleich eines Unterschiedes der inneren und 
äußeren Luft von wenigen Graden. Die richtige Grenze ist 
schwer einzuhalten. 

Wenn man auch zugibt, daß sich von einem geschulten 
Heizer die Schwierigkeiten einwandfrei lösen lassen, so 
ist ein solcher im gewöhnlichen Wohnhause, besonders 
bei dem heute üblichen Wechsel der Dienstboten, doch 
meistens nicht vorhanden. Aus diesen Umständen schrei- 
ben sich die oft gehörten Klagen über die Überhitzung 
der Räume bei mildem Wetter her. Wie kann ihnen am 
besten abgeholfen werden? 

Zunächst sollte versucht werden, auch in den Über- 
gangszeiten die Sammelheizung dauernd im Betriebe zu 
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erhalten, aber allerdings nur mit ganz geringer Kessel- 
wärme, was mit Hilfe von selbsttätigen Feuerungsreglern 
möglich ist. Ist das Wetter aber so mild, daß schließlich 
doch nur einmal am Tage angeheizt wird, so läßt sich für 
die kühlen Abende durch eine örtliche Heizung Abhilfe 
schaffen. Dies kann durch einen Ofen geschehen, der in 
dem am meisten benutzten Zimmer aufgestellt wird. Noch 
besser ist, wie schon weiter vorn hervorgehoben, ein offe- 
nes Kaminfeuer. Am Abend am lustig brennenden Kamin 
zu sitzen, ist an sich schon eine Freude, die die geringe 
Mühe des Feueranmachens reichlich lohnt. Gerade der 
Kamin brennt rasch an und erlischt, wenn er nicht mehr 
gebraucht wird, binnen kurzem wieder. Einige Holz- 
scheite genügen, um eine angenehme Erwärmung herbei- 
zuführen. Ein Ofen statt eines Kamines wird vielleicht im 
Kinderzimmer am Platze sein. Bei einem sorgfältig be- 
dachten Wohnhause sollten diese Aushilfseinrichtungen 
nicht fehlen. Sie haben sich namentlich im Kriege aus- 
gezeichnet bewährt, Statt des Feuerkamins haben in 
Deutschland Gaskamine Verbreitung gefunden; aber es 
gilt von Gaskaminen dasselbe, was von der Gasbeleuch- 
tung gesagt worden ist: sie bedeuten eine Vergiftungs- 
gefahr im Hause, Außerdem kann der schwer zu ver- 
moidende Gasgeruch alle Freude am warmen Feuer ver- 
leiden. Wenn eine Hilfsheizung von noch leichterer Han- 
tierbarkeit als der Feuerungskamin gewünscht wird, so 
ist der elektrische Ofen weit geeigneter als der Gaskamin. 
Allerdings sind die Betriebskosten ziemlich hoch. 

Eine fernere Schattenseite der Warmwasserheizung ist 
die Möglichkeit des Einfrierens. Wer eine mit Wasser 
gefüllte Heizanlage in seinem Hause birgt, ist gebunden, 
der Einfrierungsgefahr sowohl der Heizkörper als der 
Rohre aufs sorgfältigste vorzubeugen. Einige Jahre Ge- 
wöhnung bringen genaues Aufmerken mit sich. Bei Haus- 
bewohnern, die mit einer Sammelheizung noch nicht um- 
zugehen wissen, kommen aber die außerordentlich un- 
angenehmen Einfrierungen hier und da vor, besonders, 
wenn sie Frischluftschwärmer sind. Erste Regel ist, bei 
eintretendem Frost niemals die Heizkörper vollständig ab- 
zusperren und niemals die Fenster dauernd und völlig zu 
öffnen‘ Abgesperrte Heizkörper frieren schon bei ge- 
ringem Frost ein. Auch mäßig erwärmte unterliegen der 
Einfrierungsgefahr, wenn sie andauernd frostiger Zugluft 
ausgesetzt sind. Beim Wiederauftauen eingefrorener 


Rohre und Heizkörper kommen dann Zerberstungen zum 
Vorschein, die das Ausströmen des oberhalb der Bruch- 
stelle liegenden Wasserinhaltes des Rohrnetzes mit sich 
bringen und zu einer Überschwemmung des Hauses 
führen. Abgesehen von dem Schaden an der Heizung 
selbst werden Zwischendecken durchnäßt, Fußböden und 
Decken beschädigt, Tapeten und Wandbekleidungen ver- 
dorben. Die Kosten der baulichen Instandsetzungs- 
arbeiten übertreffen meistens noch die der Ausbesserung 
der Heizung selbst; das schlimmste aber ist, daß der 
Schaden gerade in den Frosttagen eintritt, und daß dann 
das ganze Haus nicht geheizt werden kann. 

Sicherlich ist das Einfrieren der Heizung eine der un- 
angenehmsten Störungen, die in einem Haus vorkom- 
men können. Es tritt vorwiegend in solchen Räumen ein, 
in denen die Fenster gewohnheitsmäßig offengehalten 
werden, oder die ihrer Natur nach zugig sind, etwa 
in Aborten und Windfängen Um der Einfriergefahr 
daselbst möglichst zu begegnen, ist es geraten, die Re- 
gelungsvorrichtung jener Heizkörper ganz fortzulassen 
oder sie so einzustellen, daß die Heizkörper nicht ganz ab- 
gesperrt werden können. Daneben muß aber selbstver- 
ständlich die ganze Anlage so getroffen sein, daß auch die 
Rohrleitung gut gegen Abkühlung gesichert ist und nicht 
etwa einzelne Rohre an bestimmten Stellen bloßliegen. 
Gefahrstellen sind die Übergänge vom Obergeschoß zum 
Dachgeschoß, wo die aufsteigenden Rohre sehr nahe an 
die Dachhaut geraten. Es ist Sache der ersten Ein- 
richtung, durch sorgfältige Umhüllung der gefährdeten 
Rohre Vorsorge gegen Einfriergefahr zu treffen. Aber 
doch hat ein großer Bruchteil der Einfrierungen gerade in 
unbegreiflichen Unachtsamkeiten der Rohrleger und Um- 
hüller ihren Grund. Rohre im Dach sollten niemals nahe 
der Dachhaut, sondern möglichst auf dem Dachfußboden 
liegen, wo ihnen, mit einem Holzkasten umkleidet, die 
Wärme des darunter liegenden Geschosses zugute kommt. 
Senkrechte Rohre im Dach und das Ausdehnungsgefäß 
müssen mit geräumigen Holzkästen umkleidet und der 
Zwischenraum muß mit Torfmülle ausgefüllt werden. Ist 
der Dachboden sehr luftig, so stellt man das Ausdehnungs- 
gefäß besser in ein Badezimmer des Obergeschosses. 

Mit dem Ersatz der ehemaligen Rippenheizkörper durch 
die sogenannten Radiatoren ist die früher oft gehörte 
Klage über das Nichtreinigenkönnen der Heizkörper bis 
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zu einem gewissen Grade gegenstandslos geworden. Die 
heutigen glatten, in ihrer Masse geschlossenen Heizkörper 
sind leicht zu säubern; Schwierigkeiten bietet nur noch 
der Zwischenraum zwischen Heizkörper und Wand, der 
für die Hand nicht zugänglich ist. Den Heizkörper weiter 
von der Wand abzurücken, hätte andere Nachteile, zumal 
Heizkörper neuerdings nicht auf dem Fußboden aufge- 
stellt werden (wo sie infolge des Nachgebens der Decken- 
balken einen unsicheren Standort haben), sondern auf 
Stützen an der Wand aufgehängt sind. Es sind zum 
Reinigen des Zwischenraumes besondere Bürsten ange- 
fertigt worden, die ihren Zweck gut erfüllen. Man sollte 
nie versäumen, hinter den Heizkörpern Fliesen anzubrin- 
gen, an deren glatter Oberfläche Staub nicht haften kann, 
Im ganzen Hause durchgeführt, erwächst aus dieser Maß- 
regel zwar eine gewisse Mehrausgabe, allein es ist dann 
auch eine wirklich einwandfreie, gesundheitlich muster- 
hafte Anlage erreicht, 

Die Heizkörper werden meistens durch ein Vorsatzgitter 
vordeckt, einmal, weil der Anblick der Gußeisenmasse 
nicht gerade sehr erfreulich ist (allerdings spielt hier die 
Gewohnheit eine Rolle), dann aber auch, weil man ihre 
erwärmten Flächen der betastenden Hand entziehen will. 
Die Verkleidungen sollten stets so gebaut sein, daß sie 
aufs leichteste abzunehmen sind und zwar im ganzen, 80 
daß für das Reinigen die volle Umgebung des Heizkörpers 
freigelegt wird. Die Heizkörperverkleidungen müssen unten 
am Boden der kalten Luft reichlichen Zutritt gewähren; 
die obere Abdeckplatte wird für die austretende Wärme 
am besten durchbrochen gestaltet (Abb. 240). Wenn eine 
Durchbrechung nicht beliebt ist, so sollte Holz vermieden 
und zu einer Marmorplatte gegriffen werden, Diese Platte 
erwärmt sich dann in der Weise der Ofenkacheln und 
heizt wenigstens mittelbar mit. Die am Heizkörper er- 
wärmte Luft muß dann aber unter der Platte hinweg 
nach außen geleitet werden. Es ist ratsam, ihr den Weg 
durch ein an der Wand befestigtes, über den Heizkörper 
nach vorn gebogenes Blech anzuweisen (Abb, 241), Zur 
Verkleidung des Heizkörpers wird meistens Holz gewählt, 
nicht weil es der geeignetste, sondern weil es der billigste 
Stoff ist. Aus Holzstäben zusammengesetzte Heizkörper 
verblegen und verziehen sich durch die Wärme leicht, 
sie werden am besten aus mehrfach verleimtem Holz her- 
gestellt, wie überhaupt beste Tischlerarbeit für Heizkör- 
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Abb.210, Heizkörper Abb.2#1. Helzkörper 
mitdurchbrochener mit geschlossener 
oberer Abdeckplatte oberer Abdeckplatte 


perverkleidungen gerade gut genug Ist. Metall ist in 
jeder Weise geeigneter als Holz, wird aber in besserer 
Ausführung wegen der großen Kosten selten angewendet. 
Neuerdings sind fabrikmäßig hergestellte Metallgehänge 
gefertigt worden, die billig sind und auch ihren Zweck gut 
erfüllen, 

Einer neueren Verbindung der Warmwasserheizung mit 
der Warmwasserbereitung muß wenigstens Erwähnung 
geschehen, die den Zweck verfolgt, für die Übergangszeit 
zu sorgen, in der es noch nicht oder nicht mehr lohnt, 
die Heizung im Gange zu halten. Sie besteht darin, daß 
einige Heizkörper in bestimmten Zimmern durch die 
Warmwasserbereitung erwärmt werden, Die nötigen Rohr- 
leitungen und Umschalteinrichtungen, durch die die be- 
treffenden Heizkörper mit der Warmwasserbereitung in 
Verbindung gebracht werden, sind ziemlich umständlich. 
Da, wo die Anlage ausgeführt ist, hat sie sich bewährt. 

In größeren Häusern, wo der Kessel doch von beträcht- 
licher Größe sein müßte, empfiehlt es sich, statt eines 
Kessels zwei aufzustellen. Man genießt dann den Vorteil, 
in den nicht ganz kalten Monaten die Heizung nur mit 
halber Kraft betreiben zu können, was eine wesentliche 
Heizstoffersparnis bedeutet; erst bei strenger Kälte setzt 
der andere Kessel ein. Es fällt außerdem günstig ins 
Gewicht, daß stets ein Ersatzkessel vorhanden ist, wenn 
Ausbesserungen notwendig werden sollten. 

Die richtige Bedienung der Heizung ist von äußerster 
Bedeutung. Wo ein männlicher Diener im Hause ist, er- 
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gibt sich die Besorgung der Heizung durch diesen von 
selbst. Wenn jedoch nur weibliche Dienstboten vorhanden 
sind, bleibt nichts übrig, als die Köchin mit der Bedienung 
des Kessels zu beauftragen, die infolge ihres Umganges 
mit der Küchenfeuerung noch am ehesten dazu berufen 
ist. Man sollte nicht unterlassen, durch den Heizfach- 
mann die Dienstboten von Zeit zu Zeit in der sachgemäßen 
Bedienung unterweisen zu lassen. Die richtige Beschik- 
kung der Feuerung sichert nicht nur einen regelrechten, 
von keinen Störungen beeinträchtigten Betrieb, sondern 
vermeidet auch, was wirtschaftlich folgenschwer ist, nutz- 
losen Verbrauch von Brennstoff. Die volle Erreichung 
des Heizmaßes mit dem Mindestsatze von Heizstoff wird 
stets nur von heiztechnisch geschulten Leuten zu erwarten 
sein. Alle Nichtberufsheizer vergeuden Heizstoff und zwar 
oft in geradezu unsinniger Menge. Die vollkommene Lö- 
sung dieser schwierigen Frage im Hause zu erreichen, 
wird allerdings kaum möglich sein. 

Für kleine Häuser sowie für einzelne Geschosse von 
Miethäusern wird häufig eine Warmwasserheizung in 
Verbindung mit dem Küchenherd eingerichtet, die sich 
meistens ganz gut bewährt. 

Wo in irgendeiner Anlage Infolge ungeeigneter Lage des 
Kossels oder aus sonstigen Gründen nicht der natürliche 
Umlauf des warmen Wassers erreicht werden kann, läßt 
sich durch Einbau einer Antriebpumpe die nötige Bewe- 
gung herbeiführen, 

Die Frage, wie den Übelständen zu begegnen ist, die sich 
aus einem plötzlichen Versagen der Heizstoffversorgung 
ergeben, ist während des Krieges besonders brennend ge- 
worden. Bei vollständigem Mangel an Heizstoff bleibt, 
wenn Frostwetter eintritt, nichts übrig, als die Warmwar- 
serheizung zu entleeren. Die Dampfheizung bietet hier 
den Vorteil, daß sie nicht einfrieren kann. Die Familie 
wird sich dann in einem einzigen Zimmer, in dem ein 
Ofen steht, zusammenscharen müssen. In Häusern, in 
denen von vornherein kein Ofen vorgesehen war, bereitet 
die Frage des Rauchabzuges Verlegenheiten. Der Krieg 
hat gelehrt, daß man bei Neubauten in den verschiedenen 
Gebäudeteilen einige überschüssige Rohre mit hochführen 
sollte, an die im Notfalle Einzelheizstellen angeschlossen 
werden können. 

Da, wo wenig Heizstoff vorhanden ist, muß mit diesem 
so haushälterisch umgegangen werden, wie nur irgend 
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möglich. So lange nicht scharfer Frost eintritt, kann ein 
Teil der Heizkörper abgesperrt werden, vielleicht in sol- 
chen Räumen, die selten benutzt werden, vielleicht auch in 
allen Schlafräumen. Bei starkem Frost tritt aber dann 
sofort die Einfriergefahr ein. Man schalte dann die ab- 
gestellten Heizkörper soweit an, daß sie Handwärme an- 
nehmen. Wenn man bedenkt, daß bei uns von 200 jähr- 
lichen Heiztagen nur 30 bis 50 Tage eine Außenwärme von 
unter 0 Grad zeigen, so ist leicht einzusehen, daß die 
Ersparnis in den übrigen 150 bis 170 sehr groß sein muß. 
Angenommen, da8 die Hälfte aller vorhandenen Heiz- 
körper an frostfreien Tagen abgesperrt bleibt, so be- 
trägt sie gegenüber dem früheren Verbrauche an 40 v. H. 
Will und kann man auf die Benutzung eines Gebäude- 
teiles vollständig verzichten, so ist es möglich, ganze 
Heizstränge dauernd abzusperren, sie müssen dann aber 
abgoflanscht und entwässert werden. Leider ist man 
dabei in der Wahl der Zimmer nicht ganz frei, es werden 
immer die übereinanderliegenden Zimmer totgelegt. Im 
Einfamilienhause könnte man sich vielleicht so helfen, 
daß man die Heizung bis auf das Erdgeschoß entleert, 
was dadurch geschieht, daß man den Wasserspiegel des 
Gesamtrohrnetzes bis kurz über die Höhe der Erdgeschoß- 
heizkörper durch Wasserablaß senkt. Dann ist aber 
äußerste Vorsicht nötig, damit nicht an einzelnen Stellen 
der Obergeschosse Wassersäcke zurückbleiben, die dann 
mit Sicherheit einfrieren und die Leitung zersprengen. 
Auch andere Gefahren drohen noch, so daß zu diesem Mit- 
tel nur gegriffen werden kann, wenn fortdauernde sach- 
verständige Beaufsichtigung stattfindet. 

Es läßt sich aber auch, wenn die ganze Heizung in 
Betrieb gesetzt wird, eine beträchtliche Ersparnis an 
Brennstoff erzielen durch äußerste Sorgfalt im Geschlos- 
sonhalten der Türen und Fenster und sehr aufmerksames 
Heizen. Man wird in der Zeit der Kohlennot auf diejenige 
ausgedehnte Lüftung verzichten, an die man sich sonst 
gewöhnt haben mag. Die Schlafzimmerfenster brauchen 
nur täglich eine halbe Stunde geöffnet zu werden, Luft- 
abzugsklappen können geschlossen gehalten, Fenster und 
äußere Türen fest abgedichtet werden. Die Feuerung muß 
genau der Außenwärme angepaßt werden, man lasse, ehe 
die Heizung in Betrieb genommen wird, die von Laien 
meist mißtrauisch betrachtete Vorrichtung des Wärme- 
reglers am Kessel genau nachsehen und sich über ihren 


Muthesius, Wie baue Ich mein Haus 385 25 


Gebrauch belehren. Bel einer Außenwärme von 5 Grad 
Celsius und darunter sollte der Heizbetrieb über Nacht 
durchgeführt werden, da es mehr Heizstoff erfordert, je- 
den Morgen die ausgekälteten Räume wieder von neuem 
anzuwärmen als die Heizung in Betrieb zu halten. Räume, 
in denen Menschen in sitzender Beschäftigung tätig sind, 
dürfen nicht unter 18 Grad Celsius erwärmt, andere Zim- 
mer können kühler gehalten werden. 

Ein Irrtum ist es, etwa die Warmwasserheizung, um 
Heizstoff zu sparen, durch Ofenheizung ganz ersetzen zu 
wollen. Die Sammelheizung ist und bleibt die sparsamste 
Heizung, die es gibt, vorausgesetzt, daß sie in jeder Weise 
suchgemäß bedient und behandelt wird. 

Im Zusammenhang mit der Heizung ist vielleicht ein 
Wort über die künstliche Kühlung der Wohnung in den 
heißen Sommermonaten zu sagen. Es ist ein Lieblings- 
gedanke des Laien, daß man in dieselben Heizkörper, die 
im Winter durch warmes Wasser erwärmt werden, im 
Sommer eiskaltes Wasser oder eine Kältemischung zur 
Kühlung der zu warmen Luft leiten solle. Es ist aber 
davon kein großer Erfolg zu erhoffen, und zwar deshalb, 
weil die Heizkörperflächen zu klein für den Zweck sind; 
sie müßten ganz gewaltig vergrößert werden. Andere 
Schwierigkeiten kommen hinzu, zum Beispiel die Ablei- 
tung des Niederschlagswassers, das sich an den ganz 
kalten Heizkörpern in großer Menge absetzen würde. Vor- 
läufig kann nicht davon die Rede sein, mit den Einrich- 
tungen der Winterheizung beiläufig eine Sommerkühlung 
herbeizuführen. Für eine solche müßten ganz besondere 
Veranstaltungen getroffen werden. Da sich in unserer 
Gegend die Sommerhitze immer nur auf kurze Zeit be- 
BE EEEN dürften sich aber die Kosten dafür kaum 
lohnen. 


BEER 


43. Kalt- u. Warmwasserversorgung 


Die Wasserzu- und -ableitung ist die in gesundheitlicher 
Beziehung wichtigste Anlage für die Bewohner des Hauses. 
Über die zuträgliche Beschaffenheit des Wassers haben 
da, wo öffentliche Wasserleitungen vorhanden sind, schon 
die Versorgungsgesellschaften Untersuchungen angestellt 
und unter behördlicher Aufsicht für gesundheitlich gute 
Verfassung gesorgt. Wer nicht angeschlossen ist und 
Quell- oder Brunnenwasser verwenden muß, sollte unter 
keiner Bedingung versäumen, sich über die Art des Was- 
sers zu vergewissern. Eine genaue Prüfung besorgen be- 
sonders dafür vorhandene Wasseruntersuchungsgeschäfte. 
Unter Umständen lassen sich bedenkliche Beimengungen 
durch Reinigungsvornahmen entfernen. Aber auch wo 
solche nicht gefunden werden, ist es wichtig, die beson- 
dere Art des Wassers genau festzustellen, weil sich aus 
ihr für das Waschen, Kochen und anderen Gebrauch 
bestimmte Verwendungsmaßnahmen ergeben. 

Eine Hausleitung kann auch da eingerichtet werden, wo 
keine öffentliche Wasserleitung vorhanden ist, solange 
nur auf dem Grundstück ein Brunnen gegraben werden 
kann. Die Bequemlichkeit, die eine Wasserleitung bietet, 
ist auf alle Fälle so groß, daß ihre Einrichtung auch schon 
in kleinen Häusern die Kosten aufwiegt. Die einfachste 
Anlage besteht darin, daß ein Sammelbehälter an einer 
hochliegenden Stelle, etwa in dem obersten Dachboden 
oder in einem Turm aufgestellt wird, in den das Wasser 
aus dem Brunnen gelangt. Ist Elektrizität vorhanden, 
so besorgt eine kleine Antriebmaschine in Zwischen- 
räumen die Füllung, wobei die Maschine selbsttätig ein- 
geschaltet wird, wenn das Wasser im Sammelbecken 
einen bestimmten Tiefstand erreicht, Ist keine Elektrizi- 
tät, dagegen Gasleitung vorhanden, so kann eine kleine 
Gasmaschine die Pumpe in Gang setzen. Ist auch keine 
öffentliche Gasleitung vorhanden, so läßt sich die Pumpe 
durch Öl oder durch Heißluft betreiben. Neuerdings wer- 
den auch kleine Gaserzeugungsanlagen hergestellt, die 
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durch Druck (vermittels der einfachen Wirkung eines 
Zuggewichts) feste Stoffe, die in Fässern erhältlich sind, 
in brennbares Gas umwandeln. Für alle mit Gas arbei- 
tenden Anlagen empfiehlt es sich, einen besonderen Raum 
außerhalb des Wohnhauses zu schaffen, da sie, wenn 
auch von der besten Bauart, stets mit Berstungsgefahr 
behaftet sind. Namentlich auf dem Lande, wo Bedienung 
mit technischem Verständnis meistens fehlt, ist Vorsicht 
nötig. Hier ist oft einer einfachen Handpumpe mit 
Schwungrad, die von einem Manne bedient wird, bei wei- 
tem der Vorzug zu geben. Verursacht die schwere Last 
des Behälters im Dachgeschoß oder in einem Turm 
Schwierigkeiten, so kann man den Behälter auch im Kel- 
ler des Hauses unterbringen und einen Windkessel an- 
fügen, der den natürlichen Druck des hochliegenden Sam- 
melbehälters durch künstlichen Druck ersetzt. Das Was- 
ser wird durch die Pumpe unter 2 bis 3 Atmosphären 
Druck gehalten, so daß die Anlage wie jede öffentliche 
Wasserleitung arbeitet. Auch hier wird die Antrieb- 
maschine für die Versorgung selbsttätig eingeschaltet, 

Die Hauswasserversorgung durch Druckbehälter hat 
den Vorzug, daß man unabhängig von dem großen, 
hochgelegenen Behälter wird und die Wasserleitung in- 
folge des höheren gleichmäßigen Druckes auch zum Gar- 
tensprengen und zu Feuerlöschzwecken gebrauchen kann. 
Allerdings beansprucht sie eine sorgfältigere Bedienung 
als die Anlage mit Hochbehälter, Im Falle einer Störung 
hört mit dem Stillstand des Antriebes sofort die Warser- 
versorgung auf, während bei der Hochbehälteranlage der 
Inhalt des Behälters, der reichlich groß gewählt werden 
kann, immer noch ein bis zwei Tage das Haus mit Was- 
ser versorgt und dadurch die Familie vor Verlegenheiten 
bewahrt. 

Bei der Verlegung der Anschlüsse, Rohre und Zapf- 
stellen muß vor allem darauf geachtet werden, daß die- 
jenigen Hähne, welche zum Absperren der aufsteigenden 
Stränge dienen, an geeigneter Stelle im Keller übersicht- 
lich angeordnet und mit deutlich lesbaren Schildern ver- 
sehen werden. Auch müssen Entleerungshähne vorhan- 
den sein, so daß im Falle einer Betriebsstörung sich sofort 
jedermann zurechtfinden und den zugehörigen Hahn ab- 
stellen kann. Auch bei Wasserrohren ist die Gefahr des 
Einfrierens vorhanden. Kaltwasserröhren sollten mit 
Rücksicht auf Frostgefahr niemals an den Außenwänden, 


sondern stets im Innern des Hauses verlegt werden. 
In ungeheizten Räumen können bei strengem Frost auch 
‚die Zapfstellen einfrieren. An solchen Stellen müssen die 
Rohre entsprechend durch Umhüllungen geschützt wer- 
den. Man sollte darauf achten, daß sich die Luftwärme 
‚eines Raumes, in dem sich eine Wasserzapfstelle befindet, 
niemals dauernd unter dem Gefrierpunkt hält. 

Es sind beim Landhause meist zwei völlig getrennte 
‘Wasserleitungen vorhanden, eine für das Haus und eine 

` für den Garten. Die Gartensprengleitung ist in die 
Erde versenkt und muß so angelegt werden, daß sie bei 
Beginn des Winters von der übrigen Leitung durch einen 
Hahn abgeschaltet wird, um der Frostgefahr zu entgehen. 
Alle Anschlußverschraubungen der Sprenghähne sollen 
oberhalb des Erdreichs liegen. Hier und da bestehen bei 
öffentlicher Wasserversorgung für Gebrauchswasser und 
für Sprengwasser verschiedene Preissätze, der Verbrauch 
wird entweder durch den Wassermesser gezählt oder auch 
nach der Größe des Hauses für das ganze Jahr als Ge- 
samtsatz berechnot. 

In neuerer Zeit ist außer der Zuführung kalten Was- 
sors die Warmwasserversorgung immer allgemeiner ge- 
worden. Sie steigert die Bequemlichkeit des Hauses un- 
gomein. Warmes Wasser ist sowohl für die Bewirtschaf- 
tung des Hauses als auch für die Bäder und Waschbecken 
eine solche Annehmlichkeit, daß, wer einmal daran ge- 
wöhnt ist, nur schwer wieder darauf verzichten kann, 
Die teilweise Absperrung der Warmwasserbereitung wäh- 
rond der Kriegszeit wird daher als besonders drückend 
empfunden. Die Kosten für die Einrichtung sind nicht so 
hoch, wie gemeinhin angenommen wird. Es kommen die 
Anlagekosten der Erzeugungsstelle und der Leitung in 
Betracht. Die Erzeugung des warmen Wassers kann ent- 
weder in einem besonderen kleinen Kessel erfolgen oder 
‚es kann ein Gasheizofen (sogen. Automat) eingebaut wer- 
‚den, der bei jedesmaligem Bedarf durch rasches Anheizen 
‚die gewünschte Menge warmen Wassers herstellt. 

Der selbsttätige Gasheizer ist so eingerichtet, daß 
‚sich die Flamme, wenn irgendwo ein Zapfstelle geöffnet 
wird, sofort entzündet. Obgleich die sehr sinnreiche 
Einrichtung über Erwarten rasch arbeitet, so vergehen 
‚doch selbstverständlich immer einige Augenblicke Zeit, 
bis das warme Wasser erscheint, und es muß vorher eine 
gewisse Wassermenge nutzlos der geöffneten Zaptfatelle 
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öntströmen, Die Anlage erfüllt ihren Zweck in Fällen, 
wo nicht viel warmes Wasser gebraucht wird. Übersteigt 
der Verbrauch eine gewisse Grenze, so arbeitet sie zu 
teuer, und die Erwärmung durch einen kleinen Dauer 
brandkessel ist dann vorteilhafter, Es ist richtig, daß 
das Anheizen und die Unterhaltung des Feuers in diesem 
Ofen eine gewisse Aufmerksamkeit voraussetzt, auch kann 
der geheizte Schornstein und die Warmwasserrohrleitung 
im Sommer leicht lästig werden; aber man hat gegenüber 
der Gasanheizung den Vorteil, daß jedem Hahn immer so- 
fort warmes Wasser entströmt- Gegen die Sommererwär- 
mung des Hauses schützt man sich durch sorgfältige Um- 
mantelung der Rohre und dadurch, daß man vermeidet, 
den Schornstein an die Schlafzimmerwände zu legen. Die 
Anlage ist jedenfalls verläßlicher als der Gasheizer, der 
infolge seiner nicht einfachen Bauart zu häufigen In- 
standsetzungsarbelten Veranlassung gibt. Auch bei der 
Warmwasserleitung ist darauf zu achten, daß jeder auf- 
steigende Strang im Keller sowohl an der Zuleitung wie 
auch an der Rückleitung Absperrvorrichtungen an leicht 
erreichbarer Stelle erhält. Die Rückleitungen sind not- 
wendig, um eine ständige Umlaufbewegung des Warm- 
wassers zu erzielen. Nur diese bringt es mit sich, daß beim 
Öffnen irgendeines Hahnes im Hause auch sofort warmes 
Wasser ausströmt. 

Angesichts der vielen Irrtümer, die über die Beziehung 
zwischen Warmwasserheizung und Warmwasserbereitung 
bestehen, ist es vielleicht nicht überflüssig, hier darauf 
hinzuweisen, daß die Warmwasserleitung mit der Warm- 
wasserheizung nicht das mindeste gemein hat. Beide 
Anlagen sind vollständig voneinander getrennt und auch 
ihrem Wesen nach grundverschieden. Man begegnet 
häufig der Vorstellung, daß man doch einfach das warme 
Wasser aus der Heizung abzapfen könne. Das ist irrig; 
das Wasser in der Warmwasserheizung muß dauernd im 
Rohrnetz und in den Heizkörpern eingeschlossen blei- 
ben und zwar deshalb, damit nicht beim Eintritt frischen 
Wassers neuer Kesselstein abgesetzt werden kann. 
Wenn die Heizung im Betrieb ist, läuft es im. Heizungs- 
netz beständig um. Ein Verschleiß des in der Warm- 
wasserheizung befindlichen Wassers findet so gut wie 
nicht statt, da für eine Verdunstung die Luftberührung 
fehlt. Eine solche kann nur an der geringen Oberfläche 
des Überlaufgefäßes eintreten, das im Dachboden aufge- 
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stellt ist. Diese Verdunstung ist aber so geringfügig, 
daß nur etwa alle halbe Jahr eine ganz geringe Wasser- 
menge nachgefüllt zu werden braucht. Nur bei Gelegen- 
heit von Ausbesserungen an der Warmwasserheizung 
muß das Rohrnetz notwendigerweise entleert und darauf 
neu gefüllt werden. 

Das Wasser der Warmwasserbereitung hingegen wird 
gerade zum Zwecke des Abzapfens erzeugt. Die 
Anlage unterscheidet sich von der Kaltwasserleitung 
nur dadurch, daß aus ihren Zapfhähnen nicht kaltes, 
sondern warmes Wasser entströmt, das in einem beson- 
deren Behälter (dem sogenannten Boiler) erwärmt und 
nufgespeichert worden ist. Die Erwärmung in diesem 
Sammelgefäß, das sich nahe an dem kleinen Heizkessel 
befindet, geschieht durch eine Rohrschlange, die im 
Kessel entspringt und das Innere des Sammelgefüßes 
durchzieht. In dieser Rohrschlange läuft ständig er- 
hitztes Wasser um. Das warme Verbrauchswasser wird 
also durch eine mittelbare Erwärmung erzeugt. 

Es liegt nahe, diese mittelbare Erwärmung des Wassers 
im Sammelgefäß zu der Zeit, da die Heizung im Gange 
ist, von dieser aus besorgen zu lassen., Das wird da- 
durch ermöglicht, daß die Schlange im Sammelgefäß 
sowohl mit dem kleinen Heizkessel der Warmwasser- 
bereitung als auch mit dem Kessel der Sammelheizung 
verbunden ist. Durch Umschaltung kann sie zeitweise 
von dem kleinen Heizkessel der Warmwasserbereitung 
getrennt und an den großen Kessel der Sammelheizung 
angeschlossen werden. 

Dem Laien scheint darin, daß das warme Wasser im 
Winter von der Heizung angewärmt wird, eine Ersparnis 
an Heizstoff zu liegen. Dies ist nicht der Fall, die Warm- 
wasserheizung muß genau so viel Wärme an die Warm- 
wasserbereitung abgeben, wie sonst der kleine besondere 
Anheizhofen leistet, sie muß also entsprechend höher an- 
geheizt worden: Tritt aber nicht eine Ersparnis an Heiz- 
stoff ein, so ist doch eine solche an Mühe zu buchen, in- 
dem im Winter statt zwei Feuern nur eines unterhalten 
zu werden braucht. Fachleute verzichten lieber auf die 
Erwärmung des Gebrauchswassers durch die Heizung, 
weil beide Anlagen ohne Verbindung miteinander zuver- 
lässiger arbeiten. 

In kleineren Häusern kann die Warmwasserbereitung 
ganz gut in Verbindung mit dem Küchenherd erfolgen. 
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Die Einrichtung ist dieselbe wie bei besonderer Feuerung, 
auch hier wird das warme Verbrauchswasser in einem 
Sammelbehälter durch eine innerhalb der Feuerung ent- 
springende Schlange erwärmt. Mit großem Erfolg ist in 
Arbeiterhäusern eine Anlage ausgeführt worden, bei der 
von einer einzigen Feuerstelle in der Küche aus die Hei- 
zung des nebenanliegenden Zimmers, der darüberliegen- 
den Schlafzimmer und die Warmwasserbereitung für 
Küche und Bad bewirkt wird. 

Bei der Verlegung der Rohre der Kalt- und Warm- 
wasserzuleitung wird häufig der Fehler begangen, das 
kalte und das warme Rohr dicht aneinander zu legen. 
Durch die Bequemlichkeit aber, die sich der Rohrleger 
dadurch schafft, daß er immer gleich zwei Rohre in den- 
selben Mauerschlitz legt, werden große Übelstände hervor- 
gerufen, indem das warme Rohr einen Teil seiner Wärme 
der Kaltwasserzuleitung mitteilt und dann auch aus der 
Kaltwasserleitung lauwarmes Wasser ausströmt, So 
offensichtig solche Fehler sind, so häufig begegnet man 
ihnen, 

Überhaupt macht sich die Sorglosigkeit der Rohr- 
loger, wie bereits bei Erörterung der Waschbeckenfrage 
orwähnt, heute leider noch an allen Ecken und Enden im 
Hause fühlbar. Gerade dieses Gewerbe müßte die ge- 
wissenhafteste Arbeit leisten. Die gesundheitliche Ver- 
fassung des Hauses ist von ihm abhängig. Das Gewerbe 
setzt wegen der vielfachen technischen Verfeinerungen, 
die seinem Arbeitsgebiet eigen sind, einen gewissen Grad 
von Fachbildung von jedem seiner Mitglieder voraus. 
Aber diese technische Schulung fehlt heute noch, Fach- 
klassen in Schulen werden ungenügend besucht, von 
selten des Faches selbst scheint also kein übertriebenes 
Bildungsbedürfnis vorzuliegen. Hier müßte der Ver- 
braucher einsetzen und für jede Art von Nachlässigkeit 
Genugtuung fordern. Es kommen aber nicht nur 
Nachlässigkelten, sondern ausgesprochene Fehler in den 
Rohrlegerarbeiten täglich und stündlich vor, wie tech- 
nisch unrichtige Rohrverbindungen, falsche Führung der 
Rohre, ungeeignete Zapfstellenanordnung, fehlerhafte 
Wasserableitungseinrichtungen, unzulängliche Rohrwei- 
ten. Ganz besonders verhängnisvoll sind die so häufig 
angetroffenen schlechten Dichtungen der Rohrverbindun- 
gen, die für die Gesundheit der Bewohner, indem sie 


ständig Grubengase durchlassen, eine große Gefahr be- 
deuten können. 

Es ist deshalb unbedingt geboten, bei der Vergebung 
von Rohrlegerarbeiten die größte Vorsicht zu üben und 
diese nur einem Geschäft anzuvertrauen, an dessen Spitze 
ein wissenschaftlich geschulter Fachmann steht. Ge- 
wöhnlich sind die Preisunterschiede zwischen einer ge- 
diegenen und einer der landläufigen schlechten Einrich- 
tungen nicht gering. Aber die Mehrkosten für einwand- 
freie Arbeit lohnen sich reichlich. 

Es empfiehlt sich, den Vertrag mit dem ausführenden 
Geschäft so abzuschließen, daß das Geschäft zugleich auch 
alle Ausstattungsstücke der Be- und Entwässerung, wie 
Badewannen, Abortbecken, Ausgüsse und Waschbecken 
liefert. Geschieht dies nicht, werden diese sogenannten 
„Objekte“, getrennt gekauft, so ergeben sich meistens 
Schwierigkeiten. Bei Fehlern, die sich herausstellen, 
wird der Aufsteller immer die Schuld auf angebliche 
Ungeeignetheit der Ware schieben, das Geschäft, das die 
Ware geliefert hat, aber auf die Arbeit. Außerdem haftet, 
wenn alles in eine Hand gelegt wird, der Beauftragte 
auch für die so häufig vorkommenden Bruchschäden auf 
der Baustelle. Nur wenn eine einzige Stelle für das 
Ganze verantwortlich gemacht werden kann, läßt sich 
kostenlose Abhilfe für alle Schäden erreichen. Die geringe 
Ersparnis, die beim getrennten Einkauf etwa zu erzielen 
ist, steht zu den späteren Unzuträglichkeiten meistens 
in gar keinem Verhältnis. Die Auswahl der Ausstattungs- 
stücke in irgend einem Laden kann bei dem einheitlichen 
Abkommen mit nur einem Lieferungsgeschäft nach wie 
vor bestehen bleiben, da dieses verpflichtet werden kann, 
sie von dort zu entnehmen. Das Geschäft erhält dabei 
die im Handel üblichen Preisnachlässe an Wieder- 
verkäufer, 
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44. Beseitigung der Abwässer 


Noch mehr als bei der Wasserzuleitung ist die tech- 
nisch richtige Anlage bei der Wasserableitung von Wich- 
tigkeit. Es ist schon im Abschnitt über die Waschgelegen- 
heit auf die bedenkliche Seite der Ableitung des Schmutz- 
wassers aus festen Waschbecken hingewiesen worden. 
Das dort Gesagte trifft auf alle Wasserableitungen zu. 
Aber auch das ganze Rohrnetz der Wasserableitung 
muß, wenn die Anlage einwandfrei arbeiten soll, mit der 
größten Sorgfalt angelegt und ausgeführt werden. Denn 
den Schmutzwasserrohren entströmen, wenn sie undicht 
werden, in Fäulnis übergehende Flüssigkeiten. Hier ist 
also auch die Art der Rohrverbindungen von größter 
Bedeutung. Es genügt nicht, die Rohrdichtungen mittels 
Kitt zu bewerkstelligen, wie dies bis vor wenigen Jahren 
selbst in Städten üblich war und auf dem Lande meist 
noch heute geschieht; alle Rohrverbindungen müssen 
durch Bleidichtung und Verlötung vollständig undurch- 
lässig gemacht werden. 

Gerade die Entwässerungsanlagen sollten unter schärfste 
polizeiliche Überwachung gestellt werden, um die tüg- 
lichen Fehler, die man an ihnen beobachtet, zu verhüten. 
Die gehörige Absperrung durch Wasserverschlüsse, die 
jedoch so sein müssen, daß sie wirklich verläßlich sind, 
ist eine der einschneidendsten Maßregeln für die gesund- 
heitliche Verfassung eines Hauses. Schmutzwasserrohre 
sollten auf dem kürzesten Wege aus dem Innern des 
Hauses herausgeführt und erst außerhalb des Hauses zu 
einem Hauptrohre gesammelt werden, eine Vorsichtsmaß- 
regel, die wegen der Kosten sehr selten befolgt wird: Es 
liegt aber auf der Hand, daß lange wagerechte Leitungen 
im Untergeschoß des Hauses selbst, wegen der zu er- 
wartenden Undichtheiten, eine ständige gesundheitliche 
Gefahr bedeuten. Auf das richtige Gefälle der wage- 
rechten Schmutzwasserrohre, das so getroffen sein muß, 
daß auch der Inhalt der Aborte wirksam fortgespült wird, 


sollte streng geachtet werden. Die Überführung in den 
öffentlichen Sammelkanal, die Sicherheitsvorkehrungen, 
um ein Zurücktreten des Schmutzwassers aus dem Sam- 
melkanal in die Hausleitung zu vermeiden, und tausend 
andere Dinge erfordern die denkbarste Gewissenhaftigkeit 
in der Anlage und in der Einzelausführung. Die senk- 
rechten Rohre, in denen das Schmutzwasser nach unten 
fällt, in voller Weite bis über Dach zu führen, damit die 
sich bildenden Gase auf geradem Wege abziehen können, 
ist einer der Hauptpunkte bei der richtigen Anlage der 
Entwässerung. Auf alle diese rein technischen Fragen 
hier einzugehen, ist nicht möglich. Es muß genügen, den 
Bauherrn, dessen Anschauungen über diese Dinge meist 
die harmlosesten sind, auf die große Bedeutung dieses 
Teiles des Hausbaues aufmerksam zu machen, ihn davor 
zu warnen, diese Dinge leicht zu nehmen und ihn zu ver- 
anlassen, gerade hier die äußerste Gediegenheit und tech- 
nische Sorgfalt zu fordern. Billige Kostenanschläge wol- 
len gerade hier gar nichts sagen, auffallend niedrige An- 
gebotpreise sollten im Gegenteil stutzig machen, sie weisen 
mit Sicherheit auf beabsichtigte schlechte Arbeit hin. 
Da, wo eine öffentliche Entwässerung noch nicht vor- 
handen ist, kommt es darauf an, die Schmutzwässer des 
Hauses durch eine besondere Anlage zu beseitigen. Es 
werden meistens Klärgruben angelegt, die in drei Abtei- 
lungen die Sinkstoffe allmählich absetzen, so daß das 
Wasser in der dritten Abtellung verhältnismäßig rein ist 
und auf geeignete Weise zur Versickerung gebracht oder 
einem Flußlauf zugeführt werden kann. Über diese 
Dinge bestehen jedoch allerorten polizeiliche Vorschriften, 
die zu beobachten sind. Ganz verwerflich ist es natürlich, 
einen Brunnen für Trinkwasser in der Nachbarschaft 
einer Klürgrube anzulegen. Aber auch wo es sich nicht 
um Trinkwasserentnahme handelt, können Gesundheits- 
gefahren für die Bewohner durch die Versickerung er- 
wachsen. Eine Versickerung der Abwässer sollte keines- 
falls in der Nähe des Hauses zugelassen werden, wie os 
leider häufig in Bezirken geschieht, in denen noch keine 
Sammelabführung der Abwässer angelegt ist. In solchen 
wird eine regelmäßige Abfuhr des Inhaltes der Sammel- 
grube vorausgesetzt. Um diese kostspielige Vornahme zu 
vermelden, werden die Sammelgruben absichtlich durch- 
lüssig gemacht. Die versinkenden Abwässer enthalten 
nber Faulstoffe, die der weiteren Zersetzung unterliegen. 
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Findet diese Zersetzung ohne genügenden Zutritt des Sauer- 
stoffes statt, was ja bekanntlich bei unterirdischen Versicke- 
rungen der Fall ist, so bilden sich alsbald gesundheitsschäd- 
liche Gase. Während der Winterzeit, wo geheizt wird, 
wirkt das warme Haus dann wie ein Schröpfkopf auf die 
umgebende Erde, das heißt, es zieht alle Luftteilchen her- 
auf und führt sie den Bewohnern zu. Die Versickerung 
solcher Abwässer nahe am Hause bedeutet also eine Ver- 
seuchung des eigensten Grund und Bodens, auf dem der 
Mensch haust. Viel harmloser als eine unterirdische Ver- 
sickerung ist aber die oberirdische Ableitung, bei der eine 
unschädliche Zersetzung der Faulstoffe mit Hilfe des 
Sauerstoffes der Luft stattfindet. Die Ableitung kann noch 
als oberirdisch betrachtet werden, wenn sie etwa 50 cm 
unter der Erdoberfläche liegt, und die Luftdurchlässigkeit 
der Erde durch Einlegen von Reisig vorgesehen ist. Solche 
Gräben liegen unterhalb des Rasens und machen sich 
nicht weiter bemerkbar. Freilich verschlammen sie leicht 
und müssen von Zeit zu Zeit umgelegt werden. Eine 
neuerdings in Aufnahme gekommene Art der Beseitigung 
der Schmutzwässer ist die sogenannte biologische Klä- 
rung, bei der das Wasser über eine durchlässige Schüt- 
tung von Koks, Ziegelbrocken, gebrannter Erde usw, ge- 
leitet wird. Mit Hilfe dieser Schüttung wird eine außer- 
ordentlich starke Belüftung des durchrieselnden Wassers 
herbeigeführt. Dadurch werden die Lebensbedingungen 
der kleinsten Lebewesen, die die Zersetzung bewirken, so 
verbessert, daß die Klärung in kürzester Zeit herbeige- 
führt wird und dann wirklich reines Wasser abfließt, Die 
anfänglich auf dieses neue Verfahren gesetzten großen 
Hoffnungen haben sich, was die Entwässerung ganzer 
Städte anbetrifft, allerdings nicht in vollem Umfange er- 
füllt, aber für Einzelhäuser, die nicht an eine Entwässe- 
rung angeschlossen sind, stellt es eine ziemlich vollkom- 
mene Lösung dieser schwierigen Frage dar, 

Gas und Abwasser sind die beiden gefährlichen Feinde, 
die in den Rohranlagen unserer Wohnhäuser eingeschlos- 
sen sind, Sie gefesselt zu halten, so daß sie uns nicht 
schädigen, ist die größte technische Aufgabe, die es vom 
Standpunkte der Gesundheit des Hauses zu lösen gilt. 


45. Schutz gegen Feuchtigkeit und 
Beseitigung von Staub und Abfällen 


Das Haus steht mit seinen Grundmauern in der Erde. 
Alles Erdreich ist feucht, selbst oberhalb der Grundwas- 
serhöhe, das heißt derjenigen Höhe, bis zu welcher das 
Erdreich mit Wasser gesättigt ist. Das Grundwasser, das 
sich beim Ausheben einer Grube in einer gewissen Höhe 
als stehenbleibender, auch durch Pumpen nur zeitweilig 
zu entfernender Wasserspiegel zu erkennen gibt, liegt ganz 
verschieden tief. Je nach den Zufälligkeiten der Lagerung 
der Erdschichten und der allgemeinen Verfassung des 
Bodens zeigt es sich hier nahe an der Erdoberfläche, 
dort erst in beträchtlicher Tiefe. Die Höhe des Grund- 
wassers ist ausschlaggebend für alle baulichen Grtn- 
dungsarbeiten, besonders hängt von ihr das Maß der Ein- 
senkung des Kellergeschosses in die Erde ab. Es kann 
zwar nicht immer vermieden werden, die Grundmauern 
‚oder sogar den unteren Teil des Kellers in das Grundwas- 
ser zu setzen, und es gibt Mittel und Wege, dies in ein- 
wandfreier Weise zu tun, es sind aber dazu sehr umständ- 
liche Dichtungsvornahmen nötig, denn das andrängende 
Wasser übt einen bedeutenden Druck aus und arbeitet 
sich noch durch den kleinsten Haarriß hindurch, In so ein- 
fachen Verhältnissen wie beim Wohnhausbau wird man 
die Berührung mit dem Grundwasser möglichst vermel- 
den, zumal man ja meistens Freiheit hat, das Haus tiefer 
oder flacher in den Boden zu senken. Es wird stets ınög- 
lich sein, die Kellersohle über dem Grundwasserspiegel 
zu halten. 

Hier sei bemerkt, daß die Höhe des Grundwassers auch 
auf die gesundheitliche Verfassung des Bauplatzes von 
Einfluß ist. Ein Bauplatz, bei dem der Grundwasser- 
spiegel nur um ein geringes, etwa um 1 m oder weniger, 
unter der Erdoberfläche liegt, ist manchmal ungesund, 
denn das nahe Wasser trägt zur Feuchtigkeitsbildung bei. 
Man sollte dann den Grundwasserspiegel durch Ableitung 
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künstlich zu senken versuchen, was sehr häufig möglich 
ist. Es geschieht entweder durch Gräben, die das Wasser 
in niedriger liegende natürliche Senken leiten, oder da- 
durch, daß man eine wasserdichte Unterschicht durch- 
bohrt und so dem Wasser Abfluß in tiefere Erdschichten 
verschafft, 

Übrigens ist der Grundwausserstand häufig wechselnd, 
so daß das Wasser im Frühjahr sehr hoch, im übrigen 
Jahre tief steht. Es ist von Wichtigkeit, hierüber genaue 
Erkundigungen einzuziehen, ehe der Bau begonnen wird. 
Das sonst zu befürchtende gelegentliche Eindringen von 
Wasser in die Keller schädigt das Haus dadurch aufs 
äußerste, daß ein Feuchtigkeitsherd geschaffen wird, der 
erst nach lüngerem Austrocknen wieder verschwindet. 

Aber auch wo das Grundwasser von der Kellersohle 
nicht berührt wird, müssen gegen die aus dem gewöhn- 
lichen Erdreich aufsteigende Feuchtigkeit Vorkehrungen 
getroffen werden. Sie bestehen darin, daß in die Mauern 
wagerechte Lagen von einem abdichtenden Stoff, Asphalt 
oder asphaltgetränkter Pappe, Blei usw. eingefügt werden 
(Abb. 242 bis 244). Die Einbringung der sogenannten Iso- 
lierschicht gehört zu denjenigen Bauarbeiten, auf die die 
größte Sorgfalt verwendet werden muß; irgendeine Fehl- 
stelle in der Abdichtung macht sich später in Feuchtig- 
keitserscheinungen, wie nassen Flecken, Schimmelpilz- 
wucherungen usw., an Wänden, Decken oder Fußböden 
bemerkbar. Die Abhilfe ist nur sehr schwer und nur 
durch starke bauliche Eingriffe zu erreichen. In Ge- 
bäuden, in denen Holz verwendet ist, führt die Feuchtig- 
keit außerdem nicht selten zu den gefürchteten Schwamm- 
bildungen. 

Da, wo Räume in das Erdreich hineinragen, und das 
ist ja bei unterkellerten Häusern immer der Fall, ist es 
ferner nötig, auch die das Erdreich berührenden senk- 
rechten Außenwände gegen Feuchtigkeit zu schützen. 
Dies geschieht einmal durch Einfügung einer aufrechten 
Abwehrschicht und zwar meist durch eine Luftschicht, 
welche die Mauer in zwei Teile spaltet, sodann durch 
Bestreichen der Außenfläche der Wand mit Asphalt (Ab- 
bildung 242). Wirksamer noch ist es, in die Außenmauern 
eine senkrechte Zwischenschicht aus Gußasphalt einzu- 
fügen, durch die die Luftschicht entbehrlich wird. Aler- 
größte Vorsicht beim Einbringen ist Bedingung, da durch 
unbemerkte Mörtelreste leicht Fehlstellen entstehen. 
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Abb. 242. Siche- Abb. 249. Fussboden- Abb.24. 
rung der Keller- bauartinnichtunter- unterkellerten Räumen, der 
mauern gegen kellerten Räumen m. ohne Zwischenraum auf die 
Erdfeuchtigkeit _Luftzwischenraum Erde verlegt Ist 


sboden in nicht 


Eine Luftschicht in den oberen Wünden war vor 
einigen Jahrzehnten allgemein üblich und wird auch heute 
noch sehr häufig angewendet. Ihre Bedeutung besteht 
darin, daß Luft ein sehr schlechter Wärmeleiter ist, und 
daß eine Luftschicht in den Außenmauern daher im Win- 
ter gegen Kälte und im Sommer gegen Wärme schützt, 
ähnlich wie es bei der Luftschicht zwischen den Doppel- 
fenstern der Fall ist. Auch Wasser und Feuchtigkeit kön- 
nen von außen nur schwer über die Luftschicht hinweg 
nach innen übertragen werden. Ist so an und für sich 
betrachtet die Luftschicht gewiß ein ausgezeichnetes 
Schutzmittel, so machen sich im Gebrauch doch allerhand 
Bedenken geltend. Dieser abgeschlossene und unzugäng- 
liche enge Raum zwischen zwei Wänden wird selbstver- 
ständlich eine Ablagerungsstätte für Schutt und Staub 
und ist außerdem ein ausgezeichneter Schlupfwinkel für 
Ungeziefer aller Art, das durch die notwendigen Luft- 
löcher und sonstigen Undichtigkeiten hineingelangen 
kann. Nach dem Grundsatz, daß unzugängliche Orte 
aus gesundheitlichen Gesichtspunkten zu vermeiden sind 
(es sei denn, daß sie völlig luftdicht abgeschlossen sind), 
ist auch die Luftschicht zu beanstanden. Es kommen noch 
andere Nachteile hinzu, wie die Verschlechterung des 
Auflagers der Deckenbalken und der geringe Zusammen- 
halt der beiden Mauerhälften überhaupt, der auch durch 
die von Zeit zu Zeit eingefügten Verbindungssteine nur 
unvollkommen hergestellt werden kann. Die anfüngliche 
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Luftschichtfreudigkeit hat heute einer zweifelnden Be- 
urteilung der Frage Platz gemacht. 

Außer aus dem Erdreich gelangt Feuchtigkeit ins Haus 
durch die Zapfstellen der Wasserleitung und durch Was- 
serdampf, der durch Kochen erzeugt wird, also in Kü- 
chen, Waschküchen, Bädern. Besonders die Küche und 
die Waschküche sind die Ursprungsstellen von bedeuten- 
der Feuchtigkeitsentwicklung, ebenso entsteht im Bade- 
zimmer bei jedem warmen oder heißen Bade ein großer 
Schwaden von feuchtwarmer Luft, die bei Abkühlung 
Wasser ausscheidet. Die Fußböden aller solcher Räume 
dürfen keine Holzbalken enthalten, sondern müssen zwi- 
schen eisernen Trägern gewölbt oder in irgendeiner Bau- 
art holzlos hergestellt sein. Daß auch die Wände gern 
mit Fliesen bekleidet werden, um jede Nässe am Ein- 
dringen in anschließende Wände wirksam zu verhindern, 
ist bereits erwähnt worden. Immerhin ist die Feuchtig- 
keitsübermittlung an die anstoßenden Räume des Hauses 
nicht zu vermeiden, weshalb es angebracht ist, zwischen 
Bad und Schlafzimmer sowohl, wie zwischen Küche und 
deren Nachbarräumen eine Verschleusung einzuführen. 
Sie besteht beim Schlafzimmer in dem Zwischenflur, bei 
der Küche in der Anrichte und Abwasche. Das Nähere 
ist an anderer Stelle auseinandergesetzt. 

Trotz aller Vorsicht in der Anlage und Bauart des Hau- 
ses stellt sich erfahrungsgemäß in einzelnen Räumen 
manchmal eine gewisse dumpfe, an Feuchtigkeit er- 
innernde Luft ein, die auf keine Weise weichen will, Das 
ist besonders in spärlich beleuchteten Nordräumen der 
Fall, in die nie ein Sonnenstrahl dringt. Manchmal rührt 
der Geruch von faulenden Pflanzen- oder Tierbestand- 
teilen her, die durch Unvorsichtigkeit der Arbeiter in die 
Zwischendecken gelangt sind. Aber auch aus Räumen, 
die, sei es auch nur bis zu einer geringen Höhe, in den 
Boden versenkt sind, ist ein gewisser kellerartiger Ge- 
ruch nicht zu entfernen, auch wenn Feuchtigkeit unmittel- 
bar nicht beobachtet werden kann. Der Eindruck rührt 
von Schimmelpilzsporen her, die in der Luft schweben. 
Sie lassen sich nur durch fleißiges Lüften teilweise be- 
seltigen. Stehen an der Außenseite solcher Räume noch 
hohe, stark belaubte Bäume, oder ist an solcher Stelle 
ein Nachbargebäude nahe an das Haus gerückt, so wird 
der dumpfe Eindruck noch verstärkt. Die enge Nachbar- 
schaft von Häusern und Bäumen hat in dieser Beziehung 
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überhaupt ihre Nachteile. Die beschatteten Räume sind 
eigentlich nur in den heißesten Sommermonaten an- 
genehm zu bewohnen, in den drei anderen Jahreszeiten 
würde das Haus gesünder ohne die Bäume sein. Auch 
die bereits völlig zur Regel gewordene Bepflanzung un- 
serer Vorortstraßen mit Baumreihen ist, wo es sich nicht 
um sehr breite Straßen handelt, durchaus nicht immer 
eine Annehmlichkeit. Man bedenkt meist nicht, daß die 
Bäume groß werden und den Bewohnern dann Licht und 
Luft wegnehmen, außerdem das Pflanzenwachstum im 
Vorgarten behindern und der Berankung der Häuser im 
Wege stehen. Bei Häusern, die an einer steilen Berglehne 
oder einem feuchten Hang liegen, stellt sich in den berg- 
seitigen Räumen ebenfalls leicht ein dumpfer modriger 
Geruch ein. Wohnzimmer dahin zu legen, ist bedenk- 
lich, höchstens können Flure und ganz untergeordnete 
Nebenräume dort Platz finden. Das ist beispielsweise bei 
dem Hause Abb. 142 und 149, S. 205, geschehen. 

Eine besondere, in diesen Gedankengang eingreifende 
Frage bilden die nichtunterkellerten Räume, die neuer- 
dings, namentlich im Kleinhausbau, mehr und mehr in 
Aufnahme kommen. Hier bedient man sich zweier ver- 
schiedener Bauarten, über die die Meinungen noch aus- 
einandergehen. Entweder wird zwischen dem Fußboden 
und der Erdoberfläche ein Hohlraum geschaffen (Abbil- 
dung 248), oder der Fußboden wird unmittelbar auf die 
Erde gebaut (Abb, 244). Oberflächlich betrachtet, sollte 
man meinen, daß der erste Weg der richtige, der zweite 
gefährlich sel. Genau das Umgekehrte ist aber der Fall, 
Räume mit diesem Hohlraum unter dem Fußboden ma- 
chen meistens einen muffigen Eindruck, während Räume, 
deren Fußboden auf die Erde gelegt ist, keinerlei schäd- 
liche Eigenschaften erkennen lassen. Der muffige Ein- 
druck rührt daher, daß sich der große Luftraum unter 
dem Fußboden, in dem sich die Luft staut, mit Feuchtig- 
keit süttigt, und daß so die Luftschicht das Gegenteil von 
dem bewirkt, was man von ihr erhofft. Auch Verunreini- 
gungen, faulende pflanzliche und tierische Stoffe sprechen 
mit. Der unmittelbar auf die Erde gebrachte Fußboden 
aber kann so angelegt werden, daß jede Feuchtigkeits- 
übertragung ausgeschlossen ist. Die Erde wird zu diesem 
Zwecke erst mit einer Zementschicht abgedeckt, auf diese 
wird eine Asphaltschicht heiß aufgebracht und in diese 
der Fußboden verklebt (Abb 244). Wählt man die Bau- 
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art mit Luftraum zwischen Boden und Erde, so darf nicht 
versäumt werden, einen Luftaustausch daselbst herbei- 
zuführen, indem man an gegenüberliegenden Seiten Luft- 
löcher anlegt. Die Öffnungen müssen durch Eisengitter 
gegen Ungeziefer geschützt werden. Ganz beseitigt werden 
die Mängel auch durch die Belüftung nicht. Unzugäng- 
liche Hohlräume sind eben auch hier ein Mißstand. Will 
man nicht unmittelbar auf die Erde bauen, so ist es 
besser ein zugängliches Untergeschoß anzulegen, das 
übrigens im Notfall nur so hoch zu sein braucht, daß ein 
Mensch notdürftig darin stehen kann, also 1,80 bis 1,90 m, 
Auch ein Keller von 1,50 m Höhe ist als Speicherraum 
schon benutzbar und gelangt bei Arbeiterwohnungen hier 
und da zur Ausführung. 

Sehr viel Feuchtigkeit enthalten Neubauten, denn die 
große Menge von Wasser, die mit dem Mörtel den Mauern 
zugeführt worden ist, kann erst allmählich wieder ver- 
dunsten. Der Verflüchtigungsvorgang erstreckt sich über 
mehrere Jahre, ohne indes in seiner letzten Hälfte gerade 
gesundheitschädigend zu sein. Wenn daher auch ein 
Haus bald nach seiner Fertigstellung bezogen werden 
kann, so ist es doch gut, im ersten Winter überall kräftig 
zu heizen. Außerdem sollte die Ausdünstungsfähigkeit der 
Wände dadurch möglichst lange erhalten werden, daß 
porenabschließende Bemalung, wie Ölfarbenanstrich, erst 
nachträglich vorgenommen, auch dichte Tapeten, Mar- 
mor- und Fliesenbekleidung so spät wie möglich angesetzt 
werden, Wirksames Lüften durch Fensteröffnen und Ge- 
genzug trägt am meisten zur raschen Austrocknung bei. 
Auch sollte schon im Bauwinter geheizt oder durch Auf- 
stellung von Trockenöfen für die schnelle Entfernung der 
Feuchtigkeit gesorgt werden. 

Die Feuchtigkeit schadet dem Menschen auf zweierlei 
Weise: einmal durch Wärmeentziehung (daher das fro- 
stige Gefühl in feuchten Räumen), sodann dadurch, daß 
in ihr eine Menge Krankheitserreger leben und von die- 
sen freien Unterkunftsstätten aus den Menschen überfal- 
len. Dunkle, feuchte Winkel sind die Brutstätten aller 
Bakterien, Licht und Sonne, Trockenheit und Wärme be- 
reiten ihnen den Tod. Daher ist in der Hausanlage nichts 
so wichtig wie die reichliche Zufuhr von Sonne, die ge- 
hörige Belüftung zur ständigen Trockenhaltung und der 
höchst sorgfältige Abschluß jeder Feuchtigkeitsquelle. 
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Vorkehrungen zur Beseitigung des Staubes sind im 
letzten Jahrzehnt in der Form der Staubsauger auf den 
Markt gekommen und haben sich rasch das Bürgerrecht 
im Hause erworben. Zweifellos erfüllen sie ein dringen- 
des Bedürfnis. Durch nichts, auch nicht durch stunden- 
langes Klopfen und Bürsten, lassen sich Stoffbehänge und 
Stoffußbodenbeläge wirksamer vom Staube reinigen als 
durch eine Saugvorrichtung., Der hier und da gehörte 
Einwand, daß die so behandelten Stoffe rascher verdorben 
würden, ist nicht zutreffend. Das Klopfen ist eine viel 
stärkere Beanspruchung der Stoffe als die Einwirkung 
der Saugluft. Und das zu häufige Bürsten, Staubfegen 
und Staubwischen innerhalb der Wohnung ist vom ge- 
sundheitlichen Standpunkte aus längst als unzuträglich 
erkannt. Es bedeutet meist nichts anderes als eine Orts- 
versetzung des Staubes: er wird in die Höhe gewirbelt, 
um sich dann an anderen Stellen wieder abzusetzen. Das 
Schweben ermöglicht dem Staub den Weg in die mensch- 
liche Lunge, 

Staubsaugevorrichtungen werden heute nach zwei Ge- 
sichtspunkten ausgeführt. Entweder wird eine feste An- 
lage in das Haus eingebaut, oder man wählt einen fahr- 
baren Staubsauger, der in jedem Zimmer an eine Steck- 
dose angeschlossen wird. Die eingebaute Anlage ist die 
vorherrschende. Sie besteht darin, daß in der Mitte des 
Hauses ein Steigerohr vom Keller in die oberen Stock- 
worke führt, das zum Abgang des durch Saugung zusam- 
mengezogenen Staubes dient. In jedem Stockwerk ist ein 
Stutzen vorhanden, an dem ein Schlauch angeschraubt 
werden kann. Dieser Schlauch muß selbstverständlich so 
lang sein, daß man mit dem an ihn angeschlossenen 
Sauger bis in alle Winkel des betreffenden Geschosses 
dringen kann. Wenn bei größeren Häusern die Schlauch- 
länge zu beträchtlich wird, müssen mehrere Steigeleitun- 
gen eingebaut werden. Die durch eine Antriebmaschine 
in Bewegung gesetzte Luftpumpe, die die Saugluft er- 
zeugt, befindet sich am unteren Ende der Steigeleitung, 
also im Keller. Dahin wird auch aller Staub durch die 
Rohrleitungen gefördert. Er wird in einem Behälter ge- 
sammelt, von dem aus er durch eine Spülvorrichtung der 
Wasserleitung nach einem Ausguß geleitet wird. 

Der fahrbare Staubsauger hat den großen Vorzug, daß 
ein bedeutend kürzerer Schlauch erfordert wird, denn die 
Maschine wird in jedes einzelne Zimmer hineingeschoben. 
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Der Staub sammelt sich hier in der Maschine selbst, die 
auch den Antreiber enthält. Da die Kosten des elektri- 
schen Stromes, je nachdem er für Licht oder Kraft ver- 
wendet wird, verschieden bemessen zu sein pflegen, ist 
es ratsam, im Falle des beweglichen Staubsaugers eine 
besondere Kraftleitung ins Haus legen zu lassen. Das er- 
fordert dann allerdings besondere bauliche Anlagekosten, 
die jedoch nicht sehr hoch sind. 

Welche Art der Saugvorrichtungen etwa in Zukunft den 
Sieg erringen wird, läßt sich jetzt noch nicht sagen, 
Die Vorteile und Nachteile beider Anlagen sind bei der 
Neuheit der Staubsaugevorrichtungen heute noch nicht 
endgültig gegeneinander abgewogen. An Bequemlichkeit 
vordient jedenfalls die fest eingebaute Anlage den Vorzug, 

Vom gesundheitlichen Standpunkte aus muß auch ein 
Wort über die Beseitigung der Abfälle gesagt werden, 
Es ist selbstverständlich, daß sie so geschehen sollte, 
daß eine Belästigung der Bewohner durch Staub oder den 
Geruch faulender Bestandteile ausgeschlossen ist. Da, 
wo die Abfälle nicht abgeholt werden, empfiehlt es sich, 
zunächst eine Art Scheidung eintreten zu lassen, die ja 
übrigens neuerdings auch von verschiedenen Städten für 
die abzuholenden Abfälle verlangt wird. Die organischen 
Bestandteile können im Landhause dem Komposthaufen 
einverleibt werden, für Scherben, Metall und andere feste 
Bruchteile kann eine Grube hergerichtet werden, Papier 
sollte stets getrennt behandelt und von Zeit zu Zeit ver- 
brannt werden. Mit den anderen Abfällen vermengt, ver- 
mehrt gerade Papier die Abfälle zu umfangreichen Massen 
und bewirkt ein wüstes Aussehen der Abfallstätte. Schlak- 
ken aus der Sammelheizung sollten getrennt gelagert 
werden, da sie zur Befestigung von Gartenwegen nus- 
gezeichnete Dienste leisten. „Müllschlucker" sind, da sie 
dazu beitragen, die höchst bedenklichen Bestandteile des 
Mülles in die Luft emporwirbeln zu lassen, im Landhause 
ein Unfug. Sie sind höchstens in vierstöckigen Miets- 
kasernen und auch dann nur unter Einhaltung ganz 
dicht schließender Türen zulässig. Jede Art von Ver- 
schütten trockenen Mülls ist überhaupt gesundheitlich 
bedenklich, ein Herabwerfen aus großer Höhe geradezu 
gefährlich. 


46. Aufzüge, Klingelleitung, Haus- 

fernsprecher, elektrische Offner, 

Blitzableiter, Diebesschutzvorrich- 
tungen 


Neben den bisher betrachteten, vorzugsweise auf das 
gesunde Wohnen abzielenden Anlagen, sind noch eine 
kleinere Anzahl technischer Einrichtungen kurz zu be- 
sprechen, die nicht unmittelbar die Gesundheit, wohl aber 
die Bequemlichkeit der Bewohner fördern. 

An Aufzügen kommen im Eigenhause meistens nur 
kleinere Speiseaufzüge in Betracht. Für Personenaufzüge 
liegt bei der geringen Höhe des Landhauses selten Veran- 
lassung vor, es sei denn, daß für gebrechliche Bewohner 
gesorgt werden muß. Man würde trotzdem auch in grö- 
Deren Eigenhäusern hier und da gern zu Personenauf- 
zügen greifen, besonders wenn es sich, wie etwa an Berg- 
lehnen, um hoch über der Straße liegende Häuser handelt, 
allein ein Personenaufzug ist immer eine sehr kostspielige 
Sache. Kleine Aufzüge für die Beförderung von Speisen 
und anderen kleineren Dingen bedeuten dagegen geringe 
Ausgaben und haben sich auch allgemein eingeführt. Der 
Speiseaufzug wurde nötig zur Zeit, als die Küche gewohn- 
heitsmäßig im Untergeschoß untergebracht wurde, denn 
die Speisen mußten auf dem kürzesten Wege aus der 
unten liegenden Küche in die Anrichte des Erdgeschosses 
befördert werden. Solange solche Speiseaufzüge klein ge- 
halten werden, sind sie leicht zu handhaben und bedeuten 
eine große Annehmlichkeit, besonders wenn sie bis ins 
Dachgeschoß hinaufgeführt werden. Das Hinaufziehen 
des Frühstücks ins Schlafzimmer- oder ins Gastzimmer- 
geschoß, die Überführung von kleinen Dingen dahin in 
Krankheitsfällen, die Versorgung des Kinderschlafzimmers 
mit all dem Kleinkram, der dort wechselnd gebraucht 
wird, alles das ist sicherlich eine wesentliche Erleichte- 
rung der guten Hausbedienung. Die Erfahrung, die der 
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Architekt macht, geht aber dahin, daß beim Bauherrn fast 
regelmäßig der Wunsch aufsteigt, den Aufzug in größerem 
Umfange nutzbar zu machen, und daß demgemäß eine 
größere Grundfläche und höhere Tragfähigkeit notwen- 
dig werden. Gewöhnlich wird noch die Beförderungs- 
möglichkeit von nasser Wäsche gewünscht, die entweder 
aus der untenliegenden Waschküeche nach dem Trocken- 
boden oder aus der im Dachgeschoß liegenden Wasch- 
küche in den Garten gebracht werden soll. Für solche 
Aufgaben muß der Aufzug viel größer und schwerer ge- 
baut werden, wobei sich sehr bald die Grenze einstellt, 
über die hinaus er nicht mehr mit der Hand betrieben 
werden kann. Man geht dann zum elektrischen Betriebe 
über. Dadurch wird der bisher kleine und harmlose Auf- 
zug zu etwas ganz anderem, es werden allerhand Sicher- 
heitsvorrichtungen nötig, es entsteht überhaupt eine 
große, umständliche Anlage, Abgesehen von den Kosten er- 
fordern solche Einrichtungen stets sachgemäße Aufsicht; 
wenn kleine Störungen eintreten, können diese nur von 
einem besonders herangeholten Facharbeiter behoben 
werden. Sind zufüllig technisch geschulte Kräfte im 
Hause solbst vorhanden, so mag es noch angehen, sonst 
aber können solche Einrichtungen leicht zu einem Danaer- 
geschenk werden. Ob die Kosten für einen guten elek- 
trisch betriebenen Aufzug noch im richtigen Verhältnis 
zu dem Vorteil stehen, den er bringt, ist sehr die Frage. 
Gewaschen wird in der Regel nur jeden Monat ein- oder 
zweimal, andere schwere Sachen sind im Hause höchst 
selten zu befördern. 

Zur Klingelleitung ist zu bemerken, daß, wo Elektrizität 
(und zwar Wechselstrom) vorhanden ist, es sich lohnt, 
statt der üblichen nassen Elemente, die den Schwachstrom 
der Leitung speisen, einen kleinen Transformator ein- 
bauen zu lassen, der die gebrauchte, ganz geringe Strom- 
menge aus der elektrischen Leitung nimmt. Dadurch 
fallen die häufigen Störungen der Klingelleitung weg, 
die sich aus der unterlassenen Erneuerung der Elemente 
ergeben. “Die Klingelleitungen des Hauses pflegen in 
einem Sammelmelder in oder nahe der Küche zusammen- 
zulaufen, bei dem ein herabfallendes Schildchen die Stelle 
anzeigt, wo geklingelt worden ist. Wenn dadurch auch 
jeder Zweifel darüber, wo Bedienung gewünscht wird, 
ausgeschlossen ist, so hat es sich trotzdem als vorteilhaft 
erwiesen, die Klingel vom Hauseingang gesondert zu be- 
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handeln, weil es einen Unterschied für die Bedienung 
macht (zum Beispiel im Anzug), ob sie an der Haustür 
einem Gaste öffnen oder im Hause Dienste verrichten soll. 
Die Klingel für das Innere des Hauses kann leicht auf 
einen anderen Ton als die für die Haustür gestimmt sein. 
Neben dieser Hauptklingelanlage macht sich noch eine 
Klingel für die Nacht nötig, die vom Schlafzimmer in die 
Räume der Dienstboten führt. In großen Häusern wird 
der Hausherr eine solche für den Diener, die Hausfrau 
eine solche für die Zofe voraussetzen. Für umfangreichere 
Haushaltungen ist schließlich irgendeine Rufvorrichtung 
für die Mahlzeiten nötig. Sie besteht meist in dem so- 
genannten Gong, kann aber auch als Läutewerk mit der 
elektrischen Klingelanlage in Verbindung gebracht wer- 
den. 

An die Klingelleitung läßt sich mit geringen Kosten ein 
Hausfernsprecher anschließen dergestalt, daß, nachdem 
geklingelt worden ist, auch gleichzeitig die Bestellung am 
Sammelmelder von den Dienstboten aufgenommen werden 
kann, Dadurch wird eine sehr wesentliche Erleichterung des 
Hausbetriebes herbeigeführt. Statt des elektrischen Fern- 
sprechers tut auch eine gewöhnliche Sprachrohrleitung, 
die die verschiedenen Teile des Hauses miteinander in 
Verbindung setzt, sehr gute Dienste. 

Am besten von allen derartigen Einrichtungen ist jedoch 
eine besondere Hausfernsprechanlage, die auch mit dem 
Postfernsprecher in Verbindung steht und so eingerichtet 
ist, daß von jeder beliebigen Sprechstelle des Hauses 
gleich nach dem Amt gesprochen werden kann. Diese be- 
sondere Anlage ist übrigens nötig bei dem vorerwähnten 
Transformatorenbetrieb der Klingelleitung, da Fernspre- 
cher nur mit Gleichstrom betrieben werden können. Es 
wird in der Küche, Anrichte oder einem kleinen Raum in 
der Nähe eine Aufnahmestelle eingerichtet, von der aus 
der Anruf vom Amte gehört und durch Umschalten die 
in Betracht kommende Sprechstelle angeschlossen wird. 
Der Fernsprechplatz ist heute eine so wichtige Stelle im 
Hause, daß er von vornherein bedacht, und daß bei der 
Einrichtung des Hauses von vornherein die nötige Rück- 
sicht auf ihn genommen werden muß. Es sollte nicht 
unterlassen werden, ein geeignetes Pult für das Fern- 
sprechbuch, einen Block zum Schreiben und einen Platz 
zum Ablegen von Dingen, die man gerade in der Hand 
trägt, neben dem Fernsprecher anzubringen. Die auch bei 
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öffentlichen Sprechstellen häufig angetroftene kleine, 
schräge Pritsche, auf der das Buch keinen Halt hat und 
auf der es unmöglich ist, Angaben niederzuschreiben, ist 
der Gipfel der Unzweckmäßigkeit. Es ist zu bedenken, 
daß man nur eine Hand frei hat, da man mit der anderen 
den Hörer halten muß. 

Weiterer Gebrauch vom Schwachstrom wird im Hause 
meistens beim elektrischen Türöffner gemacht, Von der 
Gartenpforte führt die Klingelleitung nach der Küche; von 
dort aus kann durch Drücken auf einen Knopf die Garten- 
pforte geöffnet werden. Die Einrichtung ist von beson- 
derem Werte, wenn die Gartenpforte von der Küche aus 
übersehen werden kann. Geschieht dies nicht, so hat sie 
nur die Bedeutung, daß die Hausbewohner wissen, daß 
überhaupt jemand das Grundstück zu betreten wünscht, 
In einem solchen Falle kann eine Sprechvorrichtung an 
der Pforte angebracht werden, durch die die Eintreten- 
wollenden auf Bofragen ihre Wünsche äußern können. 
Elektrische Türöffner gehören zu den Einrichtungen, die 
nicht zuverlässig sind. Eine geringe Senkung der Tür, 
eine allerkleinste Verschiebung des Pfostens kann es mit 
sich bringen, daß die elektrische Einrichtung nicht mehr 
arbeitet. Häufige Instandsetzungen dürfen hier nicht 
überraschen. 

Die Elektrizität spielt auch eine Rolle in den vielerlei 
und mannigfachen Vorrichtungen, die zum Schutz gegen 
Diebe im Hause getroffen zu werden pflegen. Fenster und 
Türen lassen sich so einrichten, daß sie beim Öffnen eine 
elektrische Klingel auslösen. Auf diese Weise würde also 
ein sich einschleichender Dieb durch seine eigene, sehr 
wirksame Selbstankündigung überrascht werden, Die 
Einrichtungen dieser Art haben gegen sich, daß sie jeden 
Abend für ihren Zweck eingestellt werden müssen, und 
daß manchmal ungewollte Einschaltungen vorkommen, 
die dann blinden Lärm verursachen. Eine andere Ein- 
richtung gegen Diebe ist die, Jaß durch eine einzige Schal- 
tung im Schlafzimmer sämtliche Räume des Hauses be- 
leuchtet werden können. Der Dieb weiß dann, daß er be- 
merkt worden ist und wird sich aus dem Staube machen. 
Diese Einrichtung muß gleich bei der ursprünglichen An- 
lage getroffen werden, da für sie eine besondere Leitung 
durch das ganze Haus nötig ist. Es genügt, wenn in 
jedem Raume eine einzige Lampe zum Erglühen gebracht 
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Eine andere Diebessicherung mit Hilfe der Elektrizität 
kann in der Einfügung von Selenzellen in den elektri- 
schen Stromkreis gefunden werden. Selen hat die Eigen- 
schaft, daß sein elektrischer Widerstand sich mit dem Grade 
der Beleuchtung ändert. Es kann also dazu benutzt wer- 
den, einen Wechsel von Hell und Dunkel festzustellen 
und durch Fernleitung anzukündigen. Sobald in einem 
völlig abgedunkelten Raume der Dieb seine Blendlaterne 
öffnet oder ein Streichhölzchen anzündet, kann durch die 
Widerstandsveränderung eine Lärmvorrichtung in Tätig- 
keit gesetzt werden, die seine Absicht bekannt gibt, Jedes 
andere Licht wirkt freilich in derselben Weise, so daB die 
Einrichtung nur für Schatzkammern und ähnliche, dunkel 
zu haltende Räume in Frage kommt, 

Ob durch solche Einrichtungen der Zweck erreicht wird, 
Diebstähle ganz zu verhindern, steht dahin. Obgleich die 
Bauherren meistens das größte Gewicht auf eine zuver- 
lüssige Diebessicherung im Hause legen, sind doch fast 
alle zur Verfügung stehenden Sicherungen gegen Bin- 
bruch von fraglichem Werte. Am geeignetsten erscheint 
noch eine eiserne Vergitterung der Fenster, vorausgesetzt, 
daß die einzelnen Öffnungen klein genug sind, um wirk- 
lich das Hindurchzwängen eines Menschen zu verhindern. 
Das Gitter muß dazu enger sein, als man sich gewöhnlich 
vorstellt, als oberste Grenze der Öffnung kann 21 zu 26 cm 
gelten. 

Es ergibt sich übrigens meistens, daß auch bei Vergitte- 
rung aller Öffnungen eines Hauses doch noch an irgend- 
einer Stelle eine Einbruchsmöglichkeit vorliegt. Wie 
eine Maschine niemals widerstandsfähiger ist als ihr 
schwächster Teil, so ist auch ein Haus nie diebessicherer 
als seine zugänglichste Einbruchsstelle, Irgend ein kleines 
vorstecktes Fenster, eine Lichtschachtabdeckung, eine 
Balkontür läßt oft den Dieb ein, während alle Haupt- 
fenster fest verbarrikadiert sind. Aber auch beim Gitter- 
verschluß aller Öffnungen bleibt es für den heutigen Dieb 
immer noch ein Leichtes, Eisenstäbe zu beseitigen, Höl- 
zerne Läden innen oder außen bedeuten im Grunde nur 
eine kleine Erschwerung, keinesfalls aber eine Behinde- 
rung des Einbruches. Man kommt nie zu Ende. 

Es kann sich heute kaum jemals darum handeln, 
ein Haus gegen Diebe zu sichern, sondern höchstens dar- 
um, den Dieben das Eindringen nicht allzu bequem zu 
machen. Für den Bauherrn bedeuten umständliche Die- 
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bessicherungen daher mehr eine Beruhigung als einen 
Schutz. Ein zuverlässiger Schutz ist wohl in der sorg- 
fältigen Bewachung des Hauses durch eine der jetzt über- 
all bestehenden Nachtwachgesellschaften zu suchen. Auch 
lehrt die Erfahrung, daß, wie schon an anderer Stelle er- 
wähnt, da weniger eingebrochen wird, wo ein Diener im 
untersten Wohngeschoß schläft. 

Wie gegen Diebesgefahr, so wird sich der Hausbewohner 
gegen Feuer- und Blitzgefahr zu schützen suchen. In 
größeren Häusern, die vom Verkehr weit abliegen, ist es 
wohl am Platze, auf einem Flur einen Feuerschlauch an 
zubringen. Er muß immer gut im Stand gehalten werden, 
wenn er seinen Zweck erfüllen soll. Es sind, um dies 
festzustellen, von Zeit zu Zeit Proben nötig. Neben dem 
Feuerschlauch leisten die bekannten, mit feuerlöschen- 
der Flüssigkeit gefüllten Blechgefäße, die an verschiede- 
nen Stellen des Hauses aufgehängt werden, bei ausbre- 
chendem Feuer recht gute Dienste. 

Gegen Blitzgefahr schützt man sich allgemein durch 
Anbringung eines Blitzableiters. Bei seiner Anlage, die 
ja an Baukosten keine große Ausgabe bedeutet, ist indes- 
sen zu beachten, daß er nur dann wirksam arbeitet, wenn 
er ständig in Ordnung gehalten wird. Dazu müssen von 
Zeit zu Zeit genaue technische Untersuchungen vorge- 
nommen werden, für die meistens besondere behördlich 
zugelassene Prüfer vorhanden sind. Wer also einen Blitz- 
ableiter anbringt, sollte sich bewußt sein, daß er dann 
auch die Leitung regelmäßig nachsehen lassen muß, 
Sonst kann der Blitzableiter eher eine Gefahr als einen 
Schutz für das Haus bedeuten. 
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47. Einiges über Umbauten 


Wer umzubauen anfängt, weiß nach einem alten Sprich- 
wort niemals, wo er aufhört. Die Eingriffe in den Bestand 
eines Hauses sind stets umständlich und verwickelt, un- 
vorhergesehene Maßnahmen machen sich während des 
Baues oft nötig, gesunde Teile des Baues werden, ohne 
daß man es wünscht, in Mitleidenschaft gezogen, der 
stehenbleibende Gebäudeteil wird zeitweise seiner Be- 
nutzung entzogen und durch das Umbauen völlig ver- 
sehmutzt. Umbauen ist ‘ein Geschäft, das sich häufig 
ganz anders entwickelt, als man sich gedacht hat, 

Trotzdem werden Umbauten nötig und zwar, wie schon 
weiter vorn erwähnt, meistens viel weniger aus dem 
Grunde, daß ein Gebäude baufällig geworden wäre, als 
deshalb, weil es den sich rasch ändernden Ansprüchen 
nicht mehr genügt. Sie ergeben sich, wenn sich der Be- 
stand der Familie ändert, wenn das Haus in anderen 
Besitz übergeht und aus manch anderem Grunde. Man 
kommt deshalb wohl kaum über Umbauten hinweg. Zu 
den erwähnten Unannehmlichkeiten kommt noch eine 
andere, die oft besonders lästig ist: die Kosten für Um- 
bauten lassen sich kaum vorher genau angeben. Sie sind 
auch deshalb verhältnismäßig höher als die für Neubauten, 
weil vor dem eigentlichen Bauen erst die Abbrucharbeiten 
liegen, und weil die Arbeit durch das Stehenbleibende viel- 
fach behindert wird und sich verwickelt. So kommt es, 
daß die gefürchteten Tagelohnarbeiten gerade bei Um- 
bauten ins Kraut schießen, durch die sich die Gesamt- 
kosten in ausgedehnter Weise zu steigern pflegen. Der 
Fall ist alltäglich, daß ein Umbau teurer zu stehen kommt 
als ein Neubau desselben Umfanges. Hätte der Bauherr 
eine Ahnung davon gehabt, so würde er vom Umbauen 
abgesehen haben. Trotzdem lassen sich viele Bauherren 
nieht von ihren Umbaugedanken abbringen, Es sprechen 
eben hier, wie in allen Fragen des persönlichen Besitzes, 
Empfindungsgründe mit, die durch Überredung kaum zu 
beseitigen sind. 


41 


Wo Umbauten nicht zu umgehen sind, da sollte wenig- 
stens darauf geachtet werden, daß der Bestand des Ge- 
bäudes möglichst geschont wird. Das neue Raumbedürf- 
nis sollte eher durch eine Art Anbau als durch Einreißen 
und Nounufführen von Mauern im Innern des alten Ge- 
bäudes gewonnen werden, Und zwar deshalb, weil Ver- 
größern statt Umbauen meistens der billigere Weg ist. 
Es ist verhältnismäßig einfach, an ein bestehendes Ge- 
bäude einen neuen Flügel anzusetzen, in der Lünge ein 
Stück anzuflicken, einen ausspringenden Bauteil vorzu- 
legon. Selbst wenn in dem alten Gebäude dadurch kleinere 
Teile für die Benutzung brach gelegt werden, ist der Vor- 
teil noch vorhanden. Freilich entsteht bei einem Anbau 
immer die große Schwierigkeit, eine geeignete Verbindung 
der neuen Teile mit den alten herzustellen. Nicht nur die 
Verbindungswege für die Bedienung müssen sich aus dem 
alten Bauteile in den neuen überführen lassen, sondern 
vor allem soll auch der Zusammenhang der alten und der 
neuen Wohnräume herbeigeführt werden. Im einzelnen 
hierfür Fingerzeige zu geben, ist unmöglich, alles hängt 
von den gerade vorliegenden Umständen ab. Fast schwie- 
riger noch als die Grundrißfrage ist die architektonische. 
Ist das alte Gebäude ein abgerundeter schöner Bau, 80 
wird es sehr schwer halten, den guten Gesamteindruck 
nicht zu schmälern. Besonders ist dies der Fall, wenn ein 
ganz regelmäßiges Baugebilde mit einem Anbau versehen 
werden soll. Bei unregelmäßigen Bauten ist die Aufgabe 
viel leichter, hier fügt sich der Anbau meist zwanglos ein, 
und eine Veränderung im Umriß des Bestehenden fällt 
nicht schwer ins Gewicht. Beim ganz regelmäßigen Ka- 
stenhause wird man, wenn ein Anbau gemacht werden 
muß, sehr häufig aus rein architektonischen Gründen, 
nur um wieder ein regelmäßiges Gebilde zu schaffen, zu 
Maßnahmen schreiten müssen, die mit dem Gebrauch 
nichts zu tun haben. Die Kosten werden dadurch noch 
weiter erhöht. 

Am leichtesten läßt sich ein Umbau noch da bewerk- 
stelligen, wo eine bedeutende Vergrößerung eines Go- 
bäudes gefordert wird. Man kann dann beispielsweise 
das alte Gebäude als Kern stehen lassen, dem sich regel- 
mäßige Seitenbauten angliedern. Oder man kann es als 
Seitenflügel betrachten, zu dem ein Mittelbau und ein 
gleicher anderer Seitenflügel neu gebaut wird. Oder man 
fügt einen neuen Bauteil in Winkelform an. In Abbildung 
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Abb. 245. Umbau eines Herrenhauses. Erdgeschoss. 
Die weiss stehen gelassenen Mauern sina alt, die 
schwarz angelegten neu 


%5 ist der Erdgeschoßgrundriß eines durch Anbauten ver- 
größerten alten Herrenhauses wiedergegeben. Der Ein- 
gang zum alten Hause geschah früher von der Seite, er 
ist beim neuen Hause in die Mitte gelegt, gute Verkehrs- 
verhältnisse im Innern haben sich zwanglos ergeben, das 
Haus hat in der Lage der Wohn- und Schlafzimmer zur 
Himmelsrichtung sogar eine bedeutende Verbesserung er- 
fahren, dabei ist der Bestandteil des alten Gebäudes, in 
dem sich meterdicke Mauern befanden, fast nicht ange- 
tastet, Nur durch solche Mittel kann es gelingen, die 
Kosten in mäßigen Grenzen zu halten, so daß sich der 
Umbau wirklich lohnt. 

Bei öffentlichen Gebäuden ist es üblich, eine Vergröße- 
rungsmöglichkeit gleich bei der ursprünglichen Planung 
vorzusehen. Bei Wohnhäusern geschieht dies seltener, sie 
werden meist von vornherein reichlich groß, sehr häufig 
zu groß gebaut. Immerhin könnte auch hier eine spätere 
Vergrößerung in Rücksicht gezogen werden, zumal hier 
und da die Umstände auf eine solche Vorsicht hinweisen, 
Wer sich schon in jüngeren Jahren bei noch beschränkten 
Mitteln gern ein Haus bauen möchte, kann sehr wohl 
dem Architekten die Aufgabe stellen, es so anzulegen, daß 
er es später vergrößern kann. Vorsichtshalber sollte 
dann aber der größere Hausplan schon von vornherein 
wenigstens in den Grundzügen mit entworfen werden, 
Geschieht dies, so bietet ein späterer Umbau dann nicht 
die geringsten Schwierigkeiten. 

Häufiger ist freilich der Fall, daß ein Haus für die 
alternden Bewohner zu groß geworden ist. Es ist er- 
richtet worden in der Zeit, als die heranwachsenden 
Kinder im Hause waren. Eins nach dem andern hat 
das Elternhaus verlassen. Für die beiden allein übrig- 
gebliebenen Eltern macht dann das Haus im Verhältnis 
zu dem, was davon wirklich benutzt wird, viel zu viel 
Umstände und erfordert zu hohe Bewirtschaftungs- 
kosten. In solchem Falle liegt der Gedanke nahe (und 
man sollte ihm ohne Zögern Raum geben), das Haus 
zu verkaufen und sich ein kleines Altenhäuschen zu 
bauen, das in jeder Beziehung auf die veränderten Be- 
dürfnisse eingerichtet ist, und in dem ein arbeitsreiches 
und tätiges Leben seinen harmonischen Abschluß findet. 
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48, Über das gute Einvernehmen 
zwischen dem Architekten und dem 
Bauherrn 


Das vollkommene Haus kann nur das Ergebnis voll- 
kommener Arbeit sein. Es muß aus freudiger Gestal- 
tungslust hervorgehen und aus der inneren Überzeugung 
des Schöpfers heraus gebildet sein. Munnigfache Hem- 
mungen stehen dem im Wege. Der Architekt baut nicht 
für sich selbst, sondern es ist seine Aufgabe, den Wün- 
schen des Bauherrn gerecht zu werden, dessen Bedürf- 
nisse zu decken und selbst dessen Geschmack Rechnung 
zu tragen. Steht er also sozusagen im Dienste eines 
Zweiten, wie soll dann seine eigene Überzeugung zum 
Ausdruck gelangen? In der Tat ist das Verhältnis, in 
dem der Architekt einerseits zu seinem Werke, auf der 
anderen Seite zum Bauherrn steht, nicht ganz einfacher 
Art. Jedenfalls muß viel guter Wille vorhanden sein. 
Viel ist dem Bauherrn, viel dem Architekten ans Herz zu 
legen, um das gute Einvernehmen zu wahren. 

Die Grundfrage, ob es dem schöpferischen Architekten 
möglich sei, die Wünsche des Bauherrn zu erfüllen und 
doch dabei seiner künstlerischen Überzeugung treu zu 
bleiben, kann natürlich nur von Fall zu Fall beantwortet 
werden. Es gibt auch sonderbare, schrullenhafte, ja un- 
mögliche Bauherrnwünsche. Wenn der Architekt diese 
ausführen würde, so wäre dies unter Umständen ver- 
hängnisvoll für den Bauherrn selbst. Der Architekt hat 
hier sicherlich die Aufgabe, den Bauherrn zu belehren, 
er muß ihm die Folgen, die die Erfüllung solcher Wünsche 
mit sich bringen würde, klar vor Augen führen. Denn es 
ist vor allem festzuhalten, daß der Architekt ja nicht ein 
blindes Werkzeug des Willens des Bauherrn ist, sondern 
dessen sachkundiger Berater. Er ist deshalb zugezogen 
worden, weil er mehr vom Bauen versteht als der Bau- 
herr. Es steht ihm eine reiche Fülle von Erfahrungen in 
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allen Einzelheiten der Wohnungsanlage zur Verfügung, 
aus der jeder zufällig einmal ans Bauen kommende Bau- 
herr nur Nutzen ziehen kann. 

Ausführbare Sonderwünsche zu berücksichtigen wird 
sich aber kein vernünftiger Architekt sträuben. Ja, je 
gewandter und befähigter er ist, um so mehr wird er 
nach Sonderwünschen fragen, denn sie geben ihm die 
Richtschnur für reizvolle Gestaltungen; eine Aufgabe fes- 
selt ihn um so mehr, je schwieriger, zusammengesetzter, 
verzwickter sie ist. Es wird ihm gelingen, immer gerade 
aus solchen Sonderwünschen anziehende Lösungen zu 
entwickeln. So ist es ja in jedem Berufe. Nur der flüch- 
tige, gewissenlose, denkträge Berufsmann wird Sonder- 
wünsche abwehren, um seine bequeme Schablone anwen- 
den zu können, aber kein wirklich bedeutender Fach. 
mann wird sich auf solchen Standpunkt stellen. Es ist 
demgegenüber überraschend, daß Bauherren oftmals 
ihre Verwunderung darüber ausdrücken, daß namhafte 
Architekten sich so sehr bereitfinden, auf alle kleinen 
Gedanken, Hoffnungen und Vorlangen des Baulustigen 
einzugehen. Diese Verwunderung ist ein Beweis dafür, 
daß ganz falsche Vorstellungen über den wirklich berufe- 
nen Architekten umlaufen. Wie oft erlebt man os, daß 
sich Bauherren an Anfänger und kleine Techniker wen- 
den, in der Meinung, sie könnten mit ihnen ihre eigenen 
Gedanken besser verwirklichen als mit einem bewährten 
Architekten. Das ist dasselbe, als wenn sich ein Kranker 
statt an einen Arzt an einen Studenten der Medizin oder 
an einen Drogengehilfen wenden würde. Gerade der 
erfahrenste Arzt, gerade derjenige, der die zahlreichsten 
und schwierigsten Fälle behandelt, wird auch den Fall 
des ihn aufsuchenden Kranken aufs genaueste prüfen und 
beurteilen, und gerade er wird diejenigen Maßnahmen 
treffen, die dem Kranken am förderlichsten sind. 

Daß der Bauherr seine Wünsche aufs allergenaueste 
äußert, ist nicht nur zulässig, sondern sogar unbedingt 
notwendig. Je ausführlicher er zunächst selbst das durch- 
dacht hat, was er will, um so einfacher und fruchtreicher 
ist die Arbeit des Architekten. Nichts ist falscher als das 
hier und da angetroffene Begehren, der Architekt solle 
solange, gleichsam aus der Luft, Vorschläge machen, bis 
etwas davon dem Bauherrn gefiele. Die Entwurfstätigkeit 
des Architekten ist kein Rätselspiel. 
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Dem Architekten liegt, nachdem er die Wünsche des 
Bauherrn kennen gelernt hat, die schwierige Aufgabe ob, 
diesen Gestalt zu geben, Es wird natürlich von der Be- 
fähigung des Architekten abhängen, ob er sie gut oder 
schlecht löst. Jeder Bau soll vor allem wohl gestaltet 
sein, auch der Bauherr wünscht ja kein häßliches Haus. 
„Ein Gebäude gehört“, sagt Goethe, „unter die Dinge, 
welche nach erfüllten inneren Zwecken auch zur Bafriedi- 
mung der Augen aufgestellt werden, so daß man, wenn es 
fertig ist, niemals fragt, wieviel Erfindungskraft, An- 
strengung, Zeit und Geld dazu erforderlich gewesen," 
Dem Architekten muß daher eine gewisse Freiheit in der 
Art und Weise gelassen werden. wie er die einzelnen Ge- 
brauchsforderungen erfüllen will. Die eigentliche künst- 
lerische Gestaltung ist für ihn eine Gewissenssache, In 
der er seiner inneren Überzeugung folgen muß. Eine be- 
dientenhnfte Gefügigkeit fremden Wünschen gegenüber 
bezeichnet meistens nicht den guten, sondern den schlech- 
ten Fachmann. 

Damit ist durchaus nicht ausgesprochen, daß der Ar- 
chitekt innerhalb seiner Aufgabe nicht auch den go- 
schmacklichen Wünschen seines Bauherrn rerecht zu wer- 
den vermöge. Ein gewandter Entwerfer zieht viele Regi 
stor und verfügt über einen großen Vorrat von Mönlich- 
keiten; gerade er wird immer, auch in der Gestaltung, 
Lieblingsgedanken des Bauherrn aufnehmen, sie zu seinen 
eigenen machen und mit Erfolg durchführen können. In 
dieser Beziehung wird er sogar in der Lage sein, der 
zuwellen auftretenden kleinen Eitelkeit des Bauherrn, 
später sagen zu können, daß er den Entwurf selbst ge- 
macht habe, Rechnung zu tragen. Viele Bauherren haben 
diesen harmlosen Ehrgeiz, und es bedeutet in der Rogol 
eine große Erleichterung für den glatten Verlauf des 
Baues, wenn ihnen der Glaube, daß sie eigentlich das 
ganze Haus selbst bauten, gelassen wird. 

Das beste Haus erhält derjenige Bauherr, der dem Ar- 
chitekten die genauesten Unterlagen durch eine einge- 
hende Aufstellung seiner Wünsche gibt, ihm aber dann in 
der eigentlichen Gestaltung bis zu einem gewissen Grade 
treie Hand läßt. Geschieht das nicht, so kann der Hausbau 
eine Leidenseeschichte für beide Teile werden. Der Bau- 
herr stellt Anforderungen, die der Architekt mit gutem 
Gewissen nicht erfüllen kann. Es wird verhandelt, der 
Architekt macht Skizzen über Skizzen, Entwürfe über 
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Entwürfe. Schließlich kommt vielleicht ein Ausgleich 
zustande, mit dem der Architekt sich eben noch notdürf- 
tig abfinden kann. Wenn der in die Wirklichkeit um- 
gesetzte Notbehelf dann zu keiner ganz befriedigenden 
Lösung führt, wird der Bauherr dem Architekten ent- 
weder noch Vorwürfe darüber machen, daß er nicht so 
gebaut habe wie er, der Bauherr, es anfänglich gewollt 
hätte, es kann aber auch vorkommen, daß er ihn tadelt, 
weil er sich habe umstimmen lassen. Der Architekt 
kann wiederum das Gefühl nicht loswerden, daß er dem 
Bauherrn zu weit nachgegeben hätte und daß darin der 
Grund für das Nichtgelingen liege. Damit haben beide 
recht und unrecht. Der springende Punkt ist eben der, 
daß die Grenze überschritten worden ist, die dem Archi- 
tekten durch seine Überzeugung gesetzt war. Das Ergeb- 
nis mußte daher notwendigerweise unbefriedi&end sein. 

Solche Vorkommnisse nötigen, wie schon früher be- 
merkt, dazu, das Verhältnis des Bauherrn zum Archi- 
tekten leicht lösbar zu gestalten. Es ist besser, wenn sich 
die beiden trennen, als daß sie in einer sachlich ungeeig- 
neten Weise weiter miteinander arbeiten. Freilich sollte 
die Notwendigkeit einer solchen Lösung so früh als, mög- 
lich erkannt werden. Ist erst der Bau äußerlich bis zu 
einem gewissen Grade fertiggestellt, so ist es mit vielen 
Unzuträglichkeiten verbunden, wenn der Architekt sein 
Werk verläßt. Ein Nachfolger bringt einen dem ursprüng- 
lichen Bau fremden Geist hinein. Abgesehen davon 
führen die Auseinandersetzungen sehr häufig zu recht- 
lichen Verwicklungen und werden so für beide Teile eine 
Quelle des Ärgers und der Aufregung. Für den Archi- 
tekten schließlich läßt sich die unangenehme Tatsache 
nicht beseitigen, daß sein Name mit einem Bau verbunden 
bleibt, der durch einen anderen vielleicht ganz und gar 
nicht in seinem Sinne weitergebaut, zum Teil umgestaltet, 
ja vielleicht verdorben worden ist. 

Zu den unerfreulichsten Mißhelligkeiten pflegt ferner die 
so häufige Überschreitung der Baukosten zu führen. Sie 
kommt meistens daher, daß der Bauherr anfänglich mit 
bescheidenen Absichten an sein Vorhaben herantritt, 
aber im Laufe des Bauens Geschmack an der Sache ge- 
winnt, sich umsieht, schöne und gute Dinge kennen lernt 
und dann diese Dinge auch in seinen Bau einbezogen 
sehen möchte. Auch wenn der Architekt jede Vorsicht 
walten läßt und bei jeder nicht ursprünglich vorgesehenev 
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Ausgabe diese Tatsache schriftlich festlegt, auch wenn er 
ferner von Zeit zu Zeit, etwa vierteljährlich, Übersichten 
über den Ausgabenstand des Baues vorlegt, pflegt sich 
doch bei der schließlichen Gesamtabrechnung beim Bau- 
herrn die Neigung einzustellen, dem Architekten die 
Schuld an der Überschreitung zuzuschieben. In diesem 
Zusammenhange stellt sich die viel erörterte Frage ein, 
ob es, um alle diese Mißhelligkeiten zu vermeiden, nicht 
besser wäre, die Bausumme von Anfang an ganz fest zu 
begrenzen und dem Architekten aufzugeben, sich unter 
eigener Verantwortung an diese Grenze zu halten. In 
der Tat wäre damit eine große Vereinfachung erzielt. 
Jeder Architekt kann auf einen solchen Plan eingehen, 
denn es gibt keine einfachere Sache auf der Welt, als 
Baukosten einzuhalten. Die unerläßliche Bedingung, auf 
die der Bauherr verpflichtet werden müßte, wäre nur die, 
daß er sich nicht um den Bau bekümmert, also sozusagen 
nicht selbst mitbaut, Wer sich dazu überwinden kann, 
der kann mit vollkommener Sicherheit damit rechnen, 
daß kein Pfennig Kostenüberschreitung eintritt. Welcher 
an seinem Haus anteilnehmende Bauherr wird aber 
darauf verzichten wollen, die Entstehung des Baues in 
seinen Teilen zu verfolgen, Verbesserungsgedanken, die 
sich einstellen, Raum zu gewähren, solange es noch Zeit 
ist, jede kleine Vervollkommnung aufzunehmen, die ihm 
nachträglich noch einfällt? Und er verzichtet in der 
Regel nicht darauf. Kann es nun Aufgabe des Architekten 
sein, gegen solche nachträgliche Veränderungen und Er- 
weiterungen der ursprünglichen Absichten grundsätz- 
lichen Widerstand zu leisten? Kann er darauf ausgehen, 
den Bauherrn vom Besseren abzuhalten? Diese Frage 
stellen, heißt sie verneinen. Der Architekt hat lediglich 
dafür zu sorgen, daß bei allen auf solche Weise hinzu- 
kommenden Arbeiten die Tatsache der Mehrkosten fest- 
gestellt wird. Der Bauherr ist sich dann der Folgen 
seiner Veränderungswünsche bewußt und muß sich mit 
ihnen abfinden. 

Aber nicht in den Kosten allein liegen die Ursachen der 
hier und da auftretenden Mißhelligkeiten. Bei Bauherren, 
die den Bau sehr häufig besuchen und überhaupt Zeit 
haben, sich um alle Einzelheiten zu kümmern, rufen 
kleine Mängel, die sie im Handinhandarbeiten der ver- 
schiedenen Bauhandwerker entdecken, häufig Unwillen 
hervor. Der Bauherr hat oft den Eindruck, daß der eine 
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Bauhandwerker das wieder zerstöre, was der andere hin- 
gesetzt habe, daß Zeit und Arbeit vergeudet werden. 
Auch die Empfindung, daß der Bau nicht vorwärtsgehe, 
macht sich oft bei ihm geltend, beispielsweise in der 
Zeit, in der die inneren Rohrlegerarbeiten (Sammel- 
heizung, Wasserleitung, elektrische, Lichtleitung usw.) 
ausgeführt werden; es handelt sich da um eine Frist von 
mehreren Monaten, die unmittelbar auf die Zeit folgt, in 
der die sogenannten Rohbauarbeiten (Maurer-, Zimmer- 
und Dachdeckerarbeiten) den äußeren Bau zur Freude des 
Bauherrn rasch gefördert hatten. Es wird zwar auch zur 
Zeit der Rohrlegerarbeiten tüchtig gearbeitet, der Bau 
erfährt aber weder äußerlich noch innerlich eine sicht- 
bare Veränderung. Der tägliche Besuch des Bauplatzes 
kann dann beim Bauherrn geradezu aufregend wirken; er 
ist geneigt, Verzögerungen und Vernachlässigungen test- 
zustellen, für die er den Architekten verantwortlich macht, 

Die heutige Art der Bauausführung weist allerdings 
noch vielfache Mängel auf. Die Gründe liegen in der 
Einzelvergebung der Bauarbeiten. Diese bringt es mit 
sich, daß sich die Arbeiten nicht so aneinanderschließen 
als es sein müßte, und daß Mängel immer von dem einen 
Handwerker auf den anderen geschoben werden. Wenn 
wenigstens die gesamten sogenannten Rohbauarbeiten 
in die Hand emes einzigen Unternehmers gelegt würden, 
der von seinem eigenen Bauhofe aus sämtliche Bau- 
arbeiten selbst herstellt, so würde die Ausführung flotter 
vor sich gehen. Ebenso könnte der gesamte bessere innere 
Ausbau einem einzigen Unternehmer übertragen werden. 
Viel Ärger würde dadurch vermieden werden, aber ganz 
wäre eine gewisse Baustoff- und Arbeitsverschwendung 
auch dann noch nicht beseitigt. Bauen ist kein Gewerbe, 
bei dem alles so glatt geht wie im Salon. Wo ge- 
hobelt wird, fliegen Späne. Es ist aber vollständig zweck- 
los für den Bauherrn, sich über diese Dinge aufzuregen, 
zumal ihm die aus dieser Fehlerquelle erwachsenden 
Kosten nicht zur Last fallen, Jeder Unternehmer hat ja 
seinen Vertrag, nach dem er seine Arbeit zu einem ver- 
einbarten Satze fix und fertig hinstellen muß. 

Eine weitere Ursache für selbsterzeugte Qualen des 
Bauherrn ist seine plötzlich eintretende Anteilnahme an 
baufachlichen Einzelfragen, Selbstverständlich sieht er 
sich um, liest Bauzeitschriften und befragt sich, Wie es 
nun dem Arzt ergeht, wenn sein Kranker über sein Leiden 
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in Büchern nachgelesen hat, so ergeht es hier dem Archi- 
tekten. Ohne das ganze Gebiet zu übersehen, und ohne 
die Einzelheiten in ihrem Verhältnis zum Ganzen richtig 
zu bemessen, eignet sich der neuunterrichtete Bauherr 
leicht die Meinung an, daß irgend etwas an seinem Bau 
nicht richtig gehandhabt würde. Der eine entdeckt plötz- 
lich, daß der Mörtel nichts tauge, weil er nach drei 
Tagen noch nicht vollständig hart geworden ist und 
richtet Anklagen an den Architekten. Der andere hat 
einen Fehler am Bauholz entdeckt, der dritte findet, daß 
der Architekt nach rückständigem Verfahren baue, well 
er die neuesten Baustoffe nicht anwende, die im Anzeigen- 
teil der Fachblätter angepriesen werden. Die Erfindungen 
auf diesem Gebiete blühen bekanntlich, aber von hundert 
solchen Erfindungen bewährt sich im Laufe der Jahre 
kaum eine, und es kann doch sicher nicht der Wunsch 
des Bauherrn sein, sich zum Versuchskaninchen für neue 
Erfindungen machen zu lassen. Das Urteil über Art und 
Güte von Baustoff und Arbeit sollte er doch füglich dem 
von ihm berufenen Fachmanne überlassen. Wer sich 
durch solche Dinge aus seinem Gleichgewicht bringen läßt, 
bürdet sıch unnötigen Ärger auf. 

Eine andere Quelle von Unzufriedenheit und Aufregung 
schaffen sich manche Bauherren im Übereifer selbst, in- 
dem sie sich an ungeeigneten Stellen über bauliche Dinge 
Bescheid holen, und zwar nicht etwa nur von den ein- 
zelnen Handwerksmeistern, sondern sogar von den auf 
dem Bau beschäftigten Polieren und Arbeitern. Nicht 
selten haben derartige Leute das Bestreben, dem Bau- 
herrn das zu sagen, von dem sie glauben, daß er es gern 
hört. Es kommt hinzu, daß sich Unternehmer überhaupt 
gern mit dem Bauherrn in unmittelbare Verbindung 
setzen, weil sie auf diese Weise Zugeständnisse zu er- 
reichen hoffen, die ihnen der Architekt nicht gewährt. 
So setzen sie gerade denjenigen Bauherrn, der sich 
um alle Kleinigkeiten kümmert, in tägliche Ver- 
legenheit, noch mehr aber den Architekten, der 
dann nicht weiß, welche Stellung er zu den selb- 
ständigen, häufig schädlichen oder nachteiligen Ent- 
scheidungen des Bauherrn einnehmen soll. Aber abgesehen 
hiervon, verfügen bauliche Hilfskräfte sicher niemals 
über den Überblick über das Ganze, den der Architekt 
hat, Und selbstverständlich fehlt dem einfachen Bau- 
arbeiter und Helfer auch die wissenschaftliche Grundlage. 
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Die Auskünfte, die dann der Bauherr erhält, sind manch- 
mal die merkwürdigsten: Da erklärt ein Arbeiter, die 
und die Anordnung sei sonst nicht üblich, oder er be- 
richtet über abweichende Vorgänge an anderen Bauten, 
die den Bauherrn stutzig machen; ein alter Maurer- 
meister trägt seine Ansichten über Luftschichten oder 
Fostigkeitsfragen vor, über die die heutige Wissenschaft 
längst hinweggeschritten ist. Aber merkwürdigerweise 
ist gerade ein ausgesprochenes Vertrauen auf die Mei- 
nung dieser „Praktiker“ vorhanden. Der Bauherr 
meint, diese Leute, die die Sache auf dem Bau wirklich 
machen, müßten sie doch verstehen. Mancher vielleicht 
gar nicht einmal genannte Vorwurf und manche Miß- 
stimmung gegen den Architekten entspringt aus solchen 
Ursachen, die viel häufiger wirksam sind, als man glaubt. 

Aber nicht nur die Leute auf dem Bau sind die heim- 
lichen Ratgeber mancher allzu empfänglichen Bauherren, 
Oft genießt sein besonderes Vertrauen irgendein Freund, 
der angeblich einen ausgezeichneten Geschmack hat, 
oder ein Verwandter, der im Rufe steht, vom Bauen viel 
zu verstehen. Diese stillen Ratgeber üben dann Boein- 
flussungen aus, gegen die der Architekt machtlos ist, weil 
er der Quelle nicht beikommt. Mancher schöne Gedanke 
scheitert an solchen unsichtbaren Klippen, mancher 
fremde Bestandteil gelangt aus solchen Ursprüngen in 
das Werk hinein. 

Klarer erkennbar sind in der Regel Hemmungen, die 
sich aus den Meinungsverschiedenheiten zwischen den 
bauenden Eheleuten ergeben, und ihnen kann deshalb 
auch leichter abgeholfen werden. Hier sind gemeinsame 
Verhandlungen am Platze, in denen ein bestimmt vor- 
liegender Verhandlungsstoff unbedingt erledigt werden 
muß, damit der Bau fortschreiten kann. Es ist aber ein 
Gebot der Klugheit und dient zum Vorteil für alle Teile, 
wenn das Ergebnis dieser Verhandlungen durch einen 
Bestätigungsbrief des Architekten schriftlich niedergelegt 
wird, Etwaige schiefe Auffassungen können dann sofort 
berichtigt werden, und bei Vergeßlichkeiten läßt sich 
später auf diese schriftlichen Niederlegungen zurück- 
greifen, 

Jede menschliche Tätigkeit, auch die umsichtigste, ist 
mit Mängeln behaftet. Es stellt sich auch in der Bau- 
ausführung hier und da heraus, daß kleine Abänderungen 
getroffen werden müssen. Zwar wird der Architekt solche 
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zu vermeiden suchen, aber ganz umgehen lassen sie sich 
nicht. Es ist deshalb gut, von vornherein einen Betrag 
in den Kostenanschlag einzusetzen, aus dem sie be- 
glichen werden können. Die beim Bauherrn häufig vor- 
gefundene Meinung, daß so etwas nicht vorkommen 
dürfte, ist Insofern unzutreffend, als auch in allen an- 
deren Berufen Änderungen und Verbesserungen während 
der Herstellung eines Werkes selbstverständlich sind, 
Es gibt keine gestaltende Tätigkeit, bei der das nicht der 
Fall wäre, Man denke doch daran, wie tastend der 
Bildhauer oder der Maler arbeitet, oder, um in das Hand- 
werkliche zu gehen, wie oft die Schneiderin eine Naht 
wieder auftrennt, wie sie probiert und versucht. 

Die Vorarbeit für die endgültige Gestalt des Baues 
liegt in den Zeichnungen. Daß die zeichnerischen Dar- 
stellungen jedoch nicht völlig genügen, um die Wirkung 
jedes ausgeführten Bauteiles richtig beurteilen zu 
können, selbst wenn eine Jahrzehntelange Erfahrung 
mitspricht, ist allbekannt, Es ist deshalb unerläßlich, 
daß zu der Zeichnung das körperliche Modell tritt, Von 
jedem Bau sollte ein kleines Modell angefertigt werden, 
an dem die Verhältnisse und die körperhafte Wirkung 
beurteilt und Abänderungen versucht werden können. 
Große Modelle sind von wichtigen Einzelheiten nötig. 
Auch für die Kosten dieser Modelle muß von vornherein 
ein kleiner Betrag vorgesehen werden, da sonst, wenn 
der Wunsch nach ihnen erst während des Baues auftritt, 
der Bauherr vielleicht die Ausgabe für überflüssig er- 
klären wird. Es handelt sich immer nur um kleine Be- 
träge. Je gewissenhafter ein Architekt arbeitet, je ent- 
wickelter sein Können ist, um so mehr wird er nus- 
probieren. Es ist sinnlos, wenn ein Bauherr auf den 
Gedanken verfällt, es bekunde sich daraus eine „Un- 
sicherheit". 

Alle solche Meinungsverschiedenheiten mögen störend 
und lästig sein. Immerhin sind sie nicht von sehr großer 
Wichtigkeit. Eine wirkliche Bedeutung haben nur die 
Mängel des Baues, die nicht während des Baues ent- 
deckt und berichtigt werden. Sie äußern sich später, 
während der Bauherr sein Haus bewohnt und vermögen 
dann, wenn sie sich täglich fühlbar machen, den Bau- 
herrn nicht nur ernstlich zu stören, sondern ihm sogar 
alle Freude am Hause zu verderben. 
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Bel einem fertigen Bau zu ändern und damit in das 
ganze Wesen des Bauwerkes einzugreifen, ist sicherlich 
viel umständlicher, unbequemer und kostspieliger, als 
eine Änderung während der Bauausführung vorzu- 
nehmen. Erfahrungsgemäß werden die kleinen Unstim- 
migkeiten, die etwa während der Bauzeit daraus er- 
wachsen, bald vergessen, die Freude am Bau, wenn er 
bewohnt wird, ist aber dauernd. Nicht das Verhältnis 
zwischen Bauherrn und Architekten während des Bauens, 
sondern das Verhältnis nach dem Bauen ist ausschlag- 
gebend dafür, ob gut oder schlecht gebaut worden ist, 

Im ganzen sollte der Bauherr sich stets bewußt sein, 
daß er im Architekten nicht jemandem, der ihm kauf- 
männisch eine Ware liefert, sondern einem geistigen 
Schöpfer gegenübersteht. Eine empfangene Ware wird 
vielfach mit Vorbehalt und möglichst unter Hervor- 
hebung etwaiger (wirklicher oder gesuchter) Müngel be- 
stätigt. Wer diesen Grundsatz auch auf geistige Arbeit 
ausdehnt, der leistet vor allem sich selbst einen schlech- 
ten Dienst. Die Freude an der Arbeit ist bei jedem 
Schaffenden die Bedingung für deren erfolgreiches 
Weitergedeihen. Eine fortlaufende Bemäkelung und Be- 
mängelung von seiten desjenigen, dem er seine geistige 
Tätigkeit widmet, muß zu peinlichen Empfindungen 
führen, die unbedingt auch dem Werke schaden. 

Der Architekt erfüllt in seinem Berufe außer der selbst- 
verständlichen, aber schwierigen Aufgabe: seinen Bau- 
horrn zu befriedigen, noch die nicht minder selbstver- 
ständliche: fachlich und künstlerisch das Beste zu 
leisten, Beide Aufgaben stehen nicht immer im Einklang, 
manchmal sogar im Widerspruch zueinander, Der Archi- 
tokt hätte es oft leichter, wenn er sich, mit Verzicht auf 
die zweite, nur an die erste Aufgabe hielte. Aber sein 
Gowisson fordert die Erfüllung der zweiten. Möchte sich 
jeder Bauherr klar machen, daß, wenn er hierfür Raum 
gewährt, auch dem ersten Teil der Aufgabe aufs beste 
godient ist. Ein Bauherr, der sich diese einfache Wahr- 
heit während der Bauausführung immer vor Augen 
hält, wird nicht nur das denkbar beste Haus erhalten, 
sondern er wird auch dazu beitragen, das Verhältnis zu 
seinem Architekten von Anfang bis zu Ende als das aut- 
recht zu erhalten, das es sein sollte: nämlich das Ver- 
hältnis völligen Vertrauens von der einen und freudiger 
Hingebung von der anderen Seite. 
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Druckluft- -Beiöftung. , 
Dumpfe Luft v2... 
Dunkelkammer, . 2.2... 
Durchgangstraßen , .  ; 2... 89 
Durchpangszimmer . .... . 116 
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und Stoffe, , . ML, 
Echtheit der Baustoffe, 
Eekbauplatz 
Eckhaus 
Eckleiste 
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Einfaches wohnfertiges Haus 
91,13, 29 
Einfamilienhaus, kleines. , , 35 f, 
Einfrieren der Heizkörper 381 
Einfrieren der Rohre, . . 380 
Eingang zum Hause A 
Eingeschossige Häuserid3, 1 


Einstöckiges Ha 
Einzelvergebung d. Ärbeiten in 
Einzelwohnhaus . . 

Eisenstangen, Vergitterun 


Eisschuppen . , 
Elektrische Leitung 
Elektrischer Ofen . 
Elektr, Türöffner . 
Elektrisches Kochen 
Elektrisches Licht. 
Elektrizität 0... . 
Empfangszimmer 1001, 213, 
Englische Landhäuser , . , , 105 
Entleerung. teilweise, der 
Sammelheizung . 
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Entsauger ,.. 210, 372 
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Erfindung 
Baumarkt 
Erker 44, 87, 100, 140 6, 176, 


Eßtisch „. 
Eßzimmer!i 
Estrich . 


Fachbildung der Rohfleger j H 
Fahrten nach der Stadt... 


Falzziegel ... 22cm oe, 126 
Familienzimmer . „108, 211 f, 
Farbenplan «u... . 128, 142 
Farbenstimmung, . . , . 185, 347 


Fehlerhafte Kaminstellung . 162 
Fenster . , 133, 152, 174, 192, 330 
Fensterfeststellvorrichtung 337 f, 
Fensterklappläden . , sai 
Fensterläden ,,.., 
Fensterleibung . . . 


Fensterschiebeläden, . . . . | 334 


Fenstersprossen . 
Ferienhaus . 
Kernsprecher . 
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Feuerumgsregler. 
Fliesen... 11, 237, 274 
Fliesen hinter Heizkörpern 382 
Fluchtlinienyesetz, preußischen 58. 
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Flügeitür , 
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Erele Lage des Ei klinuses 
Fries , 352 
Frischlui 
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Frühstücktisch 


Fubbodenentwänserü K: 
Fußbodenlager 
Fußleiste , 
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Gartenhäuschen ,. , f; 
Gartenlaube |., aasa 
Gartenmauer sions iY 
Gartenpforte ,..,,.. 
Srem prapeitung. r 
Gurtensti 
Gartentorklingel . 
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Gusantriebmaschine : . 
Gasfeuerung. 20. 
Gashelzautomat . . 
Gaskamin .. 
Gasleitung . 
Gusmaschine" 
Gastzimmer 
Gebrochenes Dach 197 
Gebühren und Abgaben i5, 29 
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Gediegenneit der Ausführung 78 
Gefille der Schmutzwasser- 


Geschäftszimmer., , . 
Geschirrschrank 
Gesellschaftssunl , , 
Gesellschaftszimmer , 
Gestaltung der Massen 
Gesundheit ,.,. 
Gewächshaus , . 
Gipsputz .,... 
Gläserschrank , 
Glasdach , 
Glastüren 
Gliederung der Wundlläche. 352 
Gionlichtstrumpf 305 
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Großstadtkinder . 
Grünan. 0... P 
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Grunderwerb . , »  , 
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Grundmauern ... 
Grundriß , 
Grundsteuer 
Grundstücksgeselisi 


Grundstäckshandel . 
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g undwasser . . . 
Grundwasserhöhe . , . 
Grundwassersenkung . 
Gubasphaltschieht, sen; 
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Halle . , 111, 117, en 203 fy Sn 
Handtuchschrän 
Harmonium B aie 
Hauptschlüss f 
Haupttreppe 
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Heizkeller 
Heizkessel 
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Heizung 
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Herd. ..... 
Herrenzimmer . .. 2... 
Hohlraum unter Fubbode 
Holzbulkendecke .. +... 
Holzfußboden der Halle, 
Holzloser Fußboden . . $ 400 
Holztäfelung 168, Ale 193, 280, 
Holztreppe . 
Hutablepegesiell } 
Hutschran) 
Hypotliek .... 
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Innenausstattung 
Innenhof .. . 
Innenkunst, nei 
Innenraum ,, 
Instandhaltungs] 
Isollerschicht | 
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Kalkstein . 
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Kegelbahn ,. . » 
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Kinderspielzimmer 98, 118, 
BL an 
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Klaviersessel . . i 
Kleiderablage », 
Kleiderkammer, , .. » 
Kleiderschrank . 223 
Kleinhaus ..... 35t, 60.2118, 
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Kleinkunst 
Klingelleitu 
Klingel zur 
Kohlenfeuerung 


Kohlenkeller ©...» 


Konzertsaal 2... + 
Korbmöbel 


Kosten der Umbauten, 


Kostenanschlaß . , » 
Kostenüberschreilui 
Krankenzimmer 


Küche. . . 
Küchenherd 
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Kücnenhof, . . 
Küchenschran! 
Küchentisch 
Kühlvorrichti 
Künstlerwerkstätt 
Kunstkammer . 
Kunstwerke 


Landhaus und Schulfragen . 
Landhauskolonien.. . . . 
Landkinder „ver on. 


Landleben . . 
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Leutestube . ` 
Lichtschacht, 
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Marmorverkleidung . 
Mussenborechnung 
Massive 
Matratze 
Mauerstär) 
berechmung , ,.+ ++ 
Medizinschränkchen 
Metalldac 
Metallfadenlampe 
Miete ..... 
Miethauswohl 
Mietwert 
Möbel 
Modell 
Moderne Raumkunat , 
Mottenkammer . . . . 
Müllbeseitigung , 
Müllschlucker. . .. . 
Mundspülbecken. , , 
Musikzimmer . ,  , ; 


Nachbar, Rücksicht auf 
Nachtschränkchen , . . 
Nachtwachgesellschaften , . 409 


Nähtisch saaa . 213 
Naturfreude . . + vor. Bi 
Nr Nüsse der .,. ‚402 


Neb «09, 
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Pergola |... s.» 


Personenaufzug . , 
Pflanzenhaus .. 
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Pförtnerhaus ... ..15, 
Phonola und Pianol.. ; .. 
Planino , ..ure + 
Planschküche / 
Plättraum ., . 
Polsterntünle , Ir 
Pult am Fernsprecher.. 
Bumpefür Wasserversorgunk 387 


Putzbauten ..... 

Putzfarben . sa -12 
a 

Querlüftung „ausser een. 283 
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Rabitzwände . ... 820 

Radiatoren, s.s. ssas oo S81 

Raslertisch, . . «227 

Rauchrohr , „18 

Rauchzimmer, I, 258 
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Rechtliche Yerviiektungen ‚418 
Reihenfenster ,., ,. „152 
Reihenhaus . 35 
Reinmachraum 
Riemenfußboden , 
Rohbau ...., 
Rohrdichtung 
Rohre der Kalt- und Warm- 

wusserzubereitu. De 
Rohrleger .. . 
Hohrlegerarbeit | 
Rohrlegergewerbe . 
Rohmetz, . .. .. 
Rohrschlange . > > 
Rolläden ssaa 3% 
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Runde Zimm 
Runder Tisch ka "Eßzimmer 200 


lel un . 387 
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Sammelmelder der Klingel- 
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Sandstein. . . , 
Schulter fürelekt 
Schauschrank „ 
Schautischehen , , , , 


Schiebefenster 


Schieferdach . . . 
Schimmelpilze . , 
Schlafzimmer . , . 
Schmutzausfuß. vs, + «+ 
Schmutzwasserrohre , , 
Schmutzwassersammelsteile 23) 
Schornsteine , 
Schornsteinkôpi 
Schrank, feuer- und 
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Schwachstrom . . sA 
Schwamm im Hause . u... 
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Schwenkhahn. . + 
Selenzellen ... 
Sheraton- n Mobel.na geilimie 17 
Silbergeräi 2 WDR f. 
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Sole... Meile 
Sofaplatz . . 
Sommerhäuser , 
Sommerveranda ,. 
Sonderwünsche d. Ba 
Sonnenabblendung 
Sonnenbad, 
Sonnoniige o 
pannga: 
Se heug 
Speisekammer 
Spiegel 
Spiegel 
Spie! erker Im 


Spûlt 
Siabfu bode: 
Stabläden ,. 
Städtebau 
Stadtleben . , 
Stadtwohnut 
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Ställe . 


Staubbeseltlgung. . +- 397 
Staubbildung durch AR 408 
Staubsauger ù.. 2.408 
Staubsauj evorrichtung . 
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teigung der Treppe | 
Steinholzboden I 
Stichlur ., 
Stilwätigkeit 
Stockwerke 
Störungen durch Umbautei 
Stoffbehang der Wand , . . . 192 
Stoffbespannung s . » . . 200, 348 
Straßenunlage. . . P 58 
Straßenbreite . .. . 
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Stuckarb 
Stuckdecke 
Stähle im Ebzimm. 
Südostseite als Wohnfront at 
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Tafelbilder. . .. 2... 
Tanzsanl . u. 


Tellininche Einrichtungen . 405 
Teetischchen ,.... 9 
Teppich ... 14, isit, 271, 300 
T 851, 88, 276, 

00 


errusse >, 
rrazzofubbode 
jelheller v2.» 
Transformator 
Treppe . 3, d1, 105, i6; 
Treppenubsätze ..... 

Treppenhundgeiff 


Trinkstube naoas 5 
Trinkwaı tersuchung,, , 387 
Truckenbo pe 102, 304, 

Trockedhaltung des Hauses , 402 
Trockenöfen , ., . . . 402 
Trocknung der Neubauten 
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Tûrbeschlag . 3 
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Überlauf a, Waschbecken . . 293 
berschreltung der Baukosten 


Übersichten über den Au 


gabestand . 24... 419 
Umänderungen am Bau. . 429 
Umbauten., aaa al 
Umbauter Raum 12 
Umwehrung , 15, 23, 29, 108, 
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Untergeschoß. , . .... 2408 


Untergeschoß, bewohnbares 94 
Unternehmergewinn . ..,., 11 
Unzugängliche Hohlräume , 402 
Unzugängliche Orte, . , , . 300 
Unzuverlässigkeit d, Diebe 
sicherungen , . 
Unzuverlänsgkeit de 
Ölfnens unseren 
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Veranda „..222.02..46 2058 
Verbindung der Warmwas- 

serbereitung mit Heizung 391 
Verblendziegelsteine . . 124 
Verduhstungsschulen . , . . , 377 
Vergebung der Bauarbeiten . 69 
Vernitterung der Fenster , , 409 

Vergrößerungsmöglichkeit 

des Hauses , „418 
Verhältnis zwischen "Archi- 
ekt und Bauherr, 2... 4 


wege im Hause . . . 116 
Verschleusung gegen Feuch 
tigkeit, ` 

Versenktes Unterfeschoß ,. 94 
Versickerung der Abwässer "05 
Vorfah 

Vorgarten“ 
Vorhänge 
Vorratskammer 5 
Vorum aae,” 110, 160} 171 
VelstsgilarvorIelskürmenn 382 
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Wächsfarbehanstrich , 347 
Wagenvorfahrt 2.2.2.5. 107 
Wand , ʻ 1. UG 
Waudanstrich . «193 
Wandbespannung . 193 hio, us 


Wandbrunnen „cur 0. 


431 


Selte 


Wandfliesen , . cu 275, 301 
HR ... en 
Wandmalerel 


Wancdsehrank 11,46,180,311, 108 
Wandteilung oy -s 3, 353 
Wand- und Decken-Schmuck 357 
Wärmeschränk , ù...» 
Warmwasse g bi, ai 
288, 314, 383, 387, 3BÖL. 
Warmwasserbereitung, Ve 
bindung mit Heizung . 
Warmwasserheizung . 390, jur 
AraAra rorun . er 
Wartezimmer 
Waschbecken . 
Waschkessel . . 
Waschküche 44, 99, & 
Waschtisch %2.. 
Wasserabluß >>., , 0,5 281 
Wasserdampfabzug . 
Wassergrundstück , $ 
Wasser Im Keller... >, ; . 308 
Wasserleitung . 
Wassermesser, none 
Wasserschenkel . u... .. M 
Wasserverschluß. . , 281 $, 202 
Wasserversorgung >... , 387 
Wasserzu- und -Abjeltung . . 386 
Wechelnder Grundwasser- 
stand. .... 
Weg zum Hause 


Wendeltrep| 
Werkstattiaum } 
Wertminderung 
Wertsteigerung 
Wertzuwi . 
Wetterschutz . . 
Windfang 42, iin, 170, 
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Windkessel für Wasserver- 
SOFRUNR sso ng 388 
Wintergarten 265 fn, 271 
Winterveranda . va, 208 
Wirtschaftsflügel , 201, 304 
Wirtschaftshof . . . „91, 297 
Wirtschaftsräume , t: 97, 281 


Wirtschaftsräume im kleinen 
Bürgerhause 
Wohnfront , 


Xylolith 2... 
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Zapfstellen d. Wasserleitung m 
Zementabgleichung , . + + + 
Zentralheizung siehe K. 
heizung 
Ziegelbau 
Ziegeldach ,, . 
Ziegelsteine . . 
Zierform und 
Zigarrenschrank ..... . , , 184 
Zimmer der Fra 
Zimmerhöhe 


Zufahrtsstraßen \ 2.202. : 15 
Zuplampe ...., >., 3,1. 208 
Zugluft .... ek 
Zurtckrückung des itänises 
von der Straße , . 

Zwischendecke, massive , . . 361 
Zwischenflur .,...... 236, 4 
„Zyklopenmauerwerk‘ 
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